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PRÉFACE
Pierre Curie, fils du docteur Curie, est né à Paris le i5 mai 18.59; ^^ ^^^^ élevé avec son frère Jacques qui resta toujours son meilleur ami et fut son compagnon de travail pendant de longues années. Il ne suivit pas l'enseignement du lycée, mais après avoir pris des leçons particulières il passa son baccalauréat et continua ses études à la Faculté des Sciences, où il n'eut pas de peine à obtenir à dix-huit ans le grade de licencié. Le niveau de cet examen était d'ailleurs relativement peu élevé à cette époque, et c'est par son effort personnel que Pierre Curie acquit ensuite sa grande instruction générale et son habileté d'expérimentateur. Dans sa première jeunesse déjà, il avait appris à s'intéresser aux études expérimentales à côté de son père qui avait un goût très vif pour les sciences naturelles et s'occupait fréquemment d'expériences dans ce domaine. Dès l'âge de quinze ans il se familiarisa avec la vie de laboratoire en venant souvent à TEcole de Pharmacie, où son frère était préparateur, et en prenant part à la préparation des cours de Physique et de Chimie. Le travail de laboratoire ne lui était donc point étranger lorsque, venant de passer sa licence, il fut nommé à la Sorbonne préparateur du professeur Desains. En même temps commença sa production scientifique.
Cinq ans après, il entrait comme chef des travaux de Physique à TEcole de Physique et de Chimie industrielles qui c. a
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venait d'èlre fondée, et pendant douze années il conserva la même situation. C'est seulement en 1896, alors que ses travaux l'avaient déjà fait connaître et apprécier depuis longtemps, qu'il devint professeur à cette Ecole, où une chaire nouvelle venait d'être fondée pour lui. C'est à cette époque aussi qu'il fut reçu docteur et qu'eut lieu notre mariage ; j'obtins l'autorisation de travailler avec lui à l'Ecole. Depuis l'année 1900 il était chargé de cours à la Faculté des Sciences de Paris (enseignement du P. C. N.), lorsqu'en 1904, après l'attribution du prix Nobel pour la découverte du radium, une chaire fut créée pour lui à la même Faculté ; en même temps il quitta avec regret l'Ecole de Physique où il avait passé plus de vingt années de travail ininterrompu. Il fut nommé membre de l'Institut en 1906. Le 19 avril 1900, alors qu'il n'avait pas encore quarante-sept ans, un accident tragique mettait un terme à sa vie (').
Pierre Curie eut toujours des movens de travail très restreints, et en réalité on peut dire qu'il n'eut jamais un la])oratoire convenable à sa disposition complète. Chef des travaux à l'Ecole de Physique, il pouvait utiliser pour ses recherches, dans la mesure où les besoins du service le permettaient, les ressources du laboratoire d'enseignement où il dirigeait les manipulations; il a souvent exprimé sa reconnaissance pour la liberté qui lui a été laissée à ce sujet. Mais dans ce laboratoire d'élèves aucune salle ne lui était destinée spécialement; l'emplacement qui lui servait le plus souvent d'abri était un passage exigu compris entre un escalier et une salle de manipulations ; c'est là qu'il fît tout son long travail sur le magné-
(') Une belle image de la vie de l'ietie Curie a été donnée par M. Langevin dans la Revue du Mois du 10 juillet tgoô (l. II, p. 5).
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tisme. Plus tard il obtint Tautorisation d'utiliser un atelier vitré, situé au rez-de-chaussée de TEcole et servant de magasin et de salle de machines ; c'est dans cet atelier que furent commencées nos recherches sur la radioactivité. Nous ne pouvions songer à y effectuer des traitements chimiques sans détériorer les appareils ; ces traitements ont été organisés dans un hangar abandonné situé en face de Tatelier, et ayant abrité autrefois l'installation provisoire des travaux pratiques de l'Ecole de Médecine. Dans ce hangar au sol l)itumé, dont le toit vitré nous abritait incomplètement contre la pluie, qui faisait serre en été et qu'un poêle en fonte chauffait bien mal en hiver, nous avons passé les meilleures et les plus heureuses années de notre existence, consacrant au travail nos journées entières. Dépourvus de tous les aménagements qui facilitent le travail du chimiste, nous y avons effectué avec beaucoup de peine un grand nombre de traitements sur des quantités croissantes de matière. Quand le traitemenl ne pouvait se faire dehors, les fenêtres ouvertes laissaient échapper les vapeurs nuisibles. Tout le matériel se composait de vieilles tables de sapin usées, sur lesquelles je disposais mes précieux fractionnements de concentration du radium. N'ayant aucun meuble pour y enfermer les produits radiants obtenus, nous les placions sur les tables ou sur des planches, et je me souviens du ravissement que nous éprouvions, lorsqu'il nous arrivait d'entrer la nuit dans notre domaine et que nous apercevions de tous les côtés les silhouettes faiblement lumineuses des produits de notre travail.
Après sa nomination de professeur à la Faculté des Sciences de Paris, Pierre Curie obtint, non sans beaucoup de peine, dans le service du P. G. N., un petit laboratoire provisoire composé de quelques pièces. Il ne put en réalité en profiter, ayant à préparer son nouvel enseignement, et ne vint y travailler régulièrement qu'après avoir achevé son cours du premier semestre 1 905-1906, — le dernier mois de sa vie.
Les ressources matérielles dont il disposa pour ses travaux
yill rui'.i' .v».ii..
pendant la presque tolalilé de sa carrièi-e scienlili(jue furent éi^alenient très restreintes. Il n'eut un crédit de laboratoire sufllsant (ju'après sa nomination de professeur à la Sorbonne. Xos recherciies si coûteuses, l'elalives à la découverte du radium, ont été menées à bien grâce à une subvention de l'Institut et à des dons privés.
Et cependant cet bomrne, qui s'est toujours montré indifférent aux conditions matérielles de la vie et totalement dépourvu d'exigences personnelles, désirait avoir un laboratoire bien installé, un abri tranquille et favorablement disposé pour sa vie laborieuse. C'était un de ses rêves qui ne devait jamais s'accomplir. Il s'en préoccupait et y pensait souvent. On sait qu'il ne voulut point accepter d'être décoré; à l'époque où cette proposition lui a été faite, il crut utile d'appeler l'attention sur l'objet de son désir, et dans une lettre qu'il écrivit pour décliner la distinction qu'on lui offrait il s'exprimait en ces termes : « Je n'éprouve pas du tout le désir d'être décoré, mais j'ai le plus grand besoin d'avoir un laboratoire. » Il était, bêlas! plus facile de lui olTrir ce dont il se désintéressait que ce qui l'aurait rendu beureux.
Pierre Curie fut un de ces bommes qui ont fait de leur oiuvre le but principal de leur activité et la préoccupation dominante de leur vie. Déjà épris de la recbercbe scientifique alors qu'il n'était presque qu'un enfant, il lui voua l'eilbrt persévérant et le labeur incessant de sa trop courte existence, lui sacrifiant toute distraction, toute relation mondaine, le repos même de ses vacances. Ainsi sa vie resta toujours en accord avec l'idéal de sa jeunesse, et, conformément à la pensée de ses vingt ans, exprimée dans des pages écrites par lui à cette époque, il réussit à « faire de la vie un rêve, et faire d'un rêve une réalité ».
Grave et silencieux, il vivait volontiers avec ses pensées et ne j)Ouvait supporter l'agitation extérieure. En debors de son travail, il aimait surtout les excursions dans la campagne;
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extrêmement sensible à sa beanté, il en connaissait parfaitement tons les aspects et en subissait le charme trancjuille et vivant. Dans les environs de Paris, dont il aimait la donce variété, ancun coin ne lui était inconnu; il savait quelles plantes et quelles fleurs on y trouve à diverses époques, et ce qui vit dans les herbes et les taillis, dans les ruisseaux et dans les mares. Pkis d'une idée a germé et mûri, plus d'un projet de travail est né dans ces courses vagabondes où il lui arrivait souvent d'oubUer l'heure en s'attardant dans ses rêves.
De caractère éminemment droit, loyal envers lui-même et envers les autres, il s'efforçait en toute circonstance de conformer ses actes à ses opinions. Il était convaincu que la conduite qui consiste à être toujours d'accord avec un idéal moral élevé, en écartant tout compromis et toute diplomatie compliquée, est précisément la conduite la plus raisonnable et la plus utile au point de vue social. Il lui a souvent fallu un réel courage pour se maintenir au niveau de cette conception. Toutefois sa fermeté presque intransigeante ne devenait jamais blessante ; elle s'alliait par une association rare à une grande douceur de caractère ; il ne s'y mêlait ni àpreté ni amour-propre, et tout froissement était ainsi exclu. Ce fonds de douceur joint à une grande bienveillance lui assurait la sympathie de ceux qui avaient l'occasion de l'approcher et l'affection de ceux qui se trouvaient souvent en rapport avec lui. Il était toutefois très réservé de nature, et sa vie intérieure n'était accessible qu'à ceux qu'il aimait.
La production scientifique était pour Pierre Curie un besoin, et la conception qu'il en avait était particulièrement pure et élevée. Il ne venait s'y mêler aucune préoccupation étrangère, de carrière, de succès, ni même d'honneur et de gloire. Il était dominé par le besoin de réfléchir à un problème, d'en poursuivre la solution sans épargner ni son temps ni sa peine, de la voir peu à peu se dégager et se préciser, et d'aboutir enfin à un ensemble de résultats cer-
tains, constituant un pro<i;Tès réel dans la connaissance de la (luestion. Bien que constamment préoccupé d'idées scienlifiipies d'intérêt général, il apportait à l'exécution de chacpie travail le même soin consciencieux, ne jugeant aucun détail praticpie indigne de son effort, n'ayant jamais pour but l'éclat du résultat ni l'effet à produire.
Ne se souciant en aucune façon de tirer parti de ses travaux pour obtenir des avantages matériels ou des satisfactions d'amour-propre, il considérait toute publication comme la consécration logique d'un résultat obtenu, la communication d'un ensemble de faits ou d'idées clairement compris et reliés. Il ne se laissait jamais entraîner à des publications hâtives destinées à prendre date, car il disait et pensait sincèrement que la qualité du travail importe plus que le nom de l'auteur. Quand on lui parlait de questions de ce genre il répondait tranquillement : ^^ (Qu'importe que je n'aie pas publié tel travail, si un autre le publie. » Bien des expériences sur lescjuelles il ne s'était pas formé une opinion suffisamment claire pour le satisfaire n'ont jamais été décrites, et il lui arrivait de s'occuper d'une question pendant longtemps, non sans résultats intéressants, et de ne rien publier à ce sujet.
Aussi, dans le champ très vaste des problèmes qui l'intéressaient, aimait-il à choisir ceux vers lesquels ne se portait pas l'attention de nombreux chercheurs et dont il pouvait s'occuper en paix et sans précipitation. Après la découverte du radium et quand l'étude de la radioactivité eut été abordée par beaucoup de savants, Pierre Curie s'accommodait mal de la production fiévreuse et de la rapidité des publications. 11 était souvent tenté d'abandonner pour quelque temps ce sujet où son œuvre a été cependant si prépondérante, et de se réfugier dans des régions de la Science plus calmes et plus propices à la réflexion mûrie. Il désirait surtout reprendre ses études relatives à la svmétrie des milieux cristallisés.
(]e \oliiine de six cents pages représente Tensemble de l'œuvre accomplie pendant une vie de travail de plus de vingt-cinq ans. J'espère que ceux qui le liront reconnaîtront dans les Mémoires qui le composent les traits caractéristiques de la mentalité de leur auteur, et qu'ils n'auront pas de peine à comprendre comment une œuvre aussi considérable peut se trouver renfermée dans cet unicjue Volume. Le lecteur n'y trouvera en effet rien de superflu ; on y rencontre bien rarement des superpositions ou des répétitions; on n'y trouve ni discussions confuses ou peu utiles, ni descriptions détaillées de toutes les expériences exécutées. Seules sont décrites et exposées dans chaque Mémoire les expériences qui conduisent à des résultats clairs et bien établis, et l'auteur évite avec soin tout abus dans les conclusions. Je n'en puis citer de meilleur exemple c|ue le Mémoire sur le magnétisme, si riche en résultats expérimentaux, et dont les conclusions théoriques très limpides, en vue desquelles d'ailleurs le travail a été entrepris, sont énoncées d'une manière aussi sobre que possible dans la seconde moitié de la page 233 du présent Volume. De même dans les Mémoires théoriques, seuls ont été présentés les raisonnements qui, à force d'être mûris, ont pris une forme pour ainsi dire irréprochable. Dans les deux cas, la forme d'exposition, qu'il voulait claire et simple, est extrêmement soignée, surtout quand il s'agit d'une détinition ou d'une notation.
Le triage scrupuleux du texte, la perfection de la forme, la précision et la clarté des énoncés fondamentaux donnent à l'œuvre publiée de Pierre Curie un caractère pour ainsi dire classique, et permettent dans bien des cas de faire rentrer certains de ses Mémoires dans une rédaction plus vaste sans aucune modilication.
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La concision du texte est surtout remarquable dans les Mémoires théoriques sur les questions d'ordre et la symétrie. Bien que ces Mémoires soient courts et presc|ue uniquement composés d'énoncés de théorèmes dont la démonstration est seulLMiienl indiquée, la rédaction est néanmoins extrêmement claire, et cela grâce au soin constant de mettre en évidence le contenu physique de chaque proposition. Le travail sur la symétrie dans les phénomènes physiques est particulièrement caractéristique à ce point de vue, et je ne puis mieux faire que d'en extraire, à titre d'exemple, l'énoncé suivant de la loi de la symétrie :
Lorsque cerlaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits.
Lorsque certains effets révèlent une certaine dissymetrie, cette dissymétrie doit se retrouver dans les causes qui leur ont donné naissance.
La réciproque de ces deux propositions nest pas i^raicy au moins pratiquement, c est-à-dire que les effets produits peuvent être plus symétriques que les causes.
C'est là un énoncé complet et intuitif de la loi de la symétrie sous son aspect le plus général, qu'il est légitime d'appeler loi (le Curie.
Le soin qu'il apportait à éviter dans ses publications toute affirmation et même toute présomption insuffisamment fondée ne provenait pas uniquement du désir de restreindre la possibilité d'erreurs dans son œuvre publiée. C'était là surtout l'habitude d'un esprit soucieux de conserver son indépendance et sa liberté devant l'imprévu qu'apporte chaque jour la recherche expérimentale. Il s'attachait à considérer toute question à un point de vue très général, n'adoptant comme base solide que ce qui semblait définitivement acquis ; il ne voulait pas se laisser enchaîner par une
idée préconçue et aimait envisager successivement ou même simultanément diverses possibilités expérimentales. Lors des discussions qui ont eu lieu sur la nature de la radioactivité et bien que nous eûmes les premiers énoncé les diverses hypothèses possibles, il ne se prononça pour aucune d'entre elles tant que cela lui sembla prématuré; toutefois il n'en repoussait aucune a pî^iori et exécutait des expériences diverses pour contrôler chacune d'elles. Voici comment il s'exprimait dans une \ote publiée à cette époque :
« Dans l'étude de phénomènes inconnus on peut faire des hypothèses très générales et avancer pas à pas avec le concours de Texpérience. Celte marche méthodique et sûre est nécessairement lente. On peut, au contraire, faire des hypothèses hardies où l'on précise le mécanisme des phénomènes ; cette manière de procéder a l'avantage de suggérer certaines expériences, et surtout de faciliter le raisonnement en le rendant moins abstrait par l'emploi d'une image. En revanche, on ne peut espérer imaginer ainsi a priori une théorie complexe en accord avec l'expérience. Les hypothèses précises renferment presque à coup sûr une part d'erreur à coté d'une part de vérité. Cette dernière partie, si elle existe, fait seulement partie d'une proposition plus générale à laquelle il faudra revenir un jour. »
Ce passage fait comprendre l'opinion qu'il avait sur les méthodes scientifiques. Les images trop précises de phénomènes peu connus lui apparaissaient avec les caractères d'une approximation trop grossière, et il préférait les éviter. Il s'efforçait de se rapprocher progressivement de la conception correcte ; pour cela il cherchait dans des directions variées et ne reculait devant aucune expérience susceptible d'éclairer la voie.
Les Mémoires d'ensemble publiés par Pierre Curie sont très peu nombreux, je dirai même trop peu nombreux; c'est c. a.
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là encoro un résultat de sa méthode de travail. Il tenait à présenter un sujet d'une manière tout à fait satisfaisante et ne se pressait pas d'en faire l'exposé; il lui arrivait donc de se trouver devancé par un autre savant s'intéressant à la même question. Ainsi, par exemple, il n'a jamais écrit de Mémoire d'ensemble sur la piézoélectricité, phénomène qu'il avait découvert avec son frère, et dont il avait étudié avec lui les caractères et les circonstances de production d'une manière aussi complète qu'exacte. La théorie générale de la piézoélectricité a cependant été publiée par M.Voigt, ce qui amena Pierre Curie à renoncer provisoirement à son projet de publication analogue, et à le retarder jusqu'au moment où il pourrait faire paraître le Livre plus complet qu'il préparait sur la théorie des grandeurs dirigées et ses applications à la physique cristalline. Il n'a pu achever ce Livre auquel il tenait beaucoup, mais une partie en a été complètement rédigée et a fait l'objet de son enseignement à la Sorbonne en igoD. J'ai l'espoir de compléter et de publier ultérieurement ce travail qui a constitué l'une des préoccupations les plus importantes de Pierre Curie pendant ses dernières années. Les idées dominantes de cette œuvre sont celles qui le passionnaient à vingt ans, et au développement desquelles il a apporté une contribution considérable par la découverte de la piézoélectricité et par les recherches sur la symétrie dans les phénomènes physiques. Il n'a jamais cessé d'y songer, et, après sa nomination à la Sorbonne, il a cherché à introduire ces notions importantes dans l'enseignement afin de les répandre davantage. Il espérait ainsi ramener l'intérêt des physiciens vers les recherches de physique cristalline dont il déplorait souvent l'abandon.
I-,a curiosité de son esprit et l'activité de son imagination le poussaient à s'intéresser à des sujets extrêmement variés. Il aimait s'absorber dans les recherches abstraites de pure théorie, mais il éprouvait aussi un grand plaisir à s'occuper de la construction d'appareils nouveaux; la plus grande
partie de son temps était généralement consacrée aux travaux de recherche expérimentale.
Ses recherches portent sur le domaine de la Physique et sur celui de la Cristallographie. Ces deux sciences lui étaient également familières et se complétaient mutuellement dans son esprit. La symétrie des phénomènes était pour lui une notion intuitive. D'ailleurs peu de physiciens ont eu autant que lui la connaissance des formes cristallographiques et des groupes de symétrie.
Bien que ne s'étant jamais occupé de recherches de nature chimique, il n'hésita pas à s'engager dans cette voie quand cela lui parut nécessaire, et à entreprendre un long travail de recherche d'éléments nouveaux avec une confiance que le résultat a pleinement justifiée.
La variété de ses travaux apparaît encore plus grande que ne le montre le présent Volume quand on se trouve au courant des recherches qu'il n'a pas publiées, ne les ayant pas menées assez loin à son gré.
Il n'avait que vingt et un ans quand parurent ses premières publications, et le début de sa carrière scientifique fut marqué par une belle découverte. Après avoir fait, en collaboration avec Desains, un travail sur la chaleur rayonnante, où la méthode de mesures des longueurs d'ondes calorifiques au moyen d'un réseau et d'une pile thermoélectrique était employée pour la première fois, il entreprit avec son frère, Jacques Curie, des recherches sur les corps cristallisés. Ces recherches aboutirent rapidement à la découverte d'un phénomène nouveau : la piézoélectricité. Ce phénomène consiste en un dégagement polaire d'électricité qui se produit dans les cristaux dépourvus de centre de symétrie, lors d'une déformation mécanique. Les jeunes physiciens
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ont fait une étude complète de TefTet piézoélectrique, ont établi les conditions de symétrie nécessaires à sa production dans les cristaux, déterminé les lois du dégaj^ement et mesuré les constantes caractéristiques en valeur absolue pour certains cristaux. Ils ont aussi étudié le phénomène connexe de la déformation électrique des cristaux.
Au point de vue expérimental c'était là un travail d'électrostatique très délicat, et pour le mener à bien ils furent conduits à apporter des perfectionnements dans la technique électrométrique. C'est à cette époque que fut établi le modèle de l'électromètre qui devint plus tard d'usage courant, sous le nom d'électromètre Curie. La découverte de la piézoélectricité conduisit à son tour à la construction de divers appareils, dont le plus remarquable est le quartz piézoélectrique, qui permet de produire une quantité d'électricité connue en valeur absolue d'une manière sûre et simple, et peut pour cette raison servir comme étalon de quantité d'électricité et comme instrument de mesure absolue des charges et des courants faibles. Cet appareil, associé à l'électromètre Curie, a rendu les plus grands services dans les recherches sur la radioactivité et continue à y être d'usage courant.
Les travaux théoriques de Pierre Curie portent principalement sur les lois de symétrie et leurs applications à la Cristallographie et à la Physique. Vivement intéressé par la classification des groupes de symétrie, il en fit une étude complète et très claire, où il introduisit la notion nouvelle de plans de symétrie rotatoire ou translatoire. L'importance capitale de son œuvre à ce sujet consiste en ce qu'il a établi la nécessité d'une généralisation des lois de symétrie par leur application aux états de l'espace créés par les agents physiques. Il a ainsi été amené à énoncer la loi générale indiquée plus haut, et dont les lois énoncées antérieurement à ce sujet ne sont qu'un cas particulier. En effet, pour prévoir les phénomènes qui peuvent se produire dans les cristaux,
wn
ces lois ne tenaient compte que de la symétrie de la matière cristallisée. Pierre Curie a montré qu'il fallait de plus tenir compte de la symétrie des agents physiques auxquels est soumise cette matière. Il a établi en particulier quelle est la symétrie caractéristique qui doit être attribuée à un état de champ électrique et à un état de champ magnétique.
Pierre Curie s'est constamment servi de ces considérations dans ses recherches expérimentales, mais il ne les a publiées qu'après y avoir longuement réfléchi. La découverte de la piézoélectricité, bien qu'antérieure à cette publication, a été amenée par des réflexions de cette nature, et c'est après avoir prévu la possibilité d'un tel phénomène dans des cristaux déterminés, que les jeunes physiciens en abordèrent la recherche.
Ainsi que je l'ai signalé plus haut, Pierre Curie avait dans les dernières années de sa vie entrepris un travail d'ensemble sur les grandeurs dirigées et la manière dont elles interviennent dans les phénomènes physiques, revenant ainsi à un sujet qui n'avait jamais cessé de le préoccuper.
Dans le même ordre d'idées, il avait commencé un travail théorique, destiné à représenter les phénomènes élastiques dans les cristaux par les propriétés de réseaux cristallins, aux nœuds desquels il supposait placées des molécules exerçant les unes sur les autres des forces et des couples à ta façon d'aimants élémentaires. Tl était arrivé dans ce sens à des résultats concernant certains systèmes parmi les plus réguliers.
Ne considérant pas a priori comme impossible l'existence de corps conducteurs du magnétisme et du magnétisme libre, il fit un certain nombre d'expériences à la recherche de ce phénomène. Ayant reconnu qu'une sphère chargée de magnétisme libre aurait les mômes éléments de symétrie qu'une sphère remplie d'un liquide doué de pouvoir rotatoire, il effectua divers essais dans cette direction et dans d'autres. Le résultat ayant été négatif, le travail ne fut pas publié.
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Il commença vers i8()6 une étude sur la croissance des cristaux. Cette étude comportait la mesure de la solubilité et de la vitesse d'accroissement des diverses faces d'un cristal. La vitesse d'accroissement était appréciée par l'augmentation de poids du cristal qui était suspendu au plateau d'une balance, et se trouvait en contact avec la solution sursaturée par une seule de ses faces, les autres faces étant vernies. La vitesse d'accroissement s'est montrée différente pour ditîérentes faces, tandis que la solubilité était la même. Alois quil s'occupait d'organiser une installation à température constante pour ces expériences délicates, Pierre Curie fut amené à interrompre ce travail pour entreprendre en commun avec moi la recherche des éléments radioactifs nouveaux. Le travail ainsi abandonné ne fut jamais publié. Pierre Curie comptait toujours le reprendre et le compléter. 11 voulait aussi se rendre compte à quelle distance s'exercent les actions moléculaires qui déterminent la croissance d'un cristal, et pour cela il songeait à recouvrir d'un mince dépôt d'or la face en contact avec la solution.
Il comptait également étudier la symétrie de certains cristaux par l'examen des phénomènes d'absorption de la lumière et de leur variation avec la température.
Depuis 1H92 jusqu'en 189^, Pierre Curie effectua une longue série de recherches sur les propriétés magnétiques des corps à diverses températures , depuis la température aniljianle jusqu'à i4oo°. Ce travail lui a servi de thèse de doctorat. Les recherches ont porté sur 20 corps dillerents; elles étaient faites en vue de préciser les liaisons et les transitions (pii peuvent exister entre les propriétés des corps diamagnéti(jues, faiblement magnétiques et ferromagnétiques. Ce travail a présenté de grandes difficultés expérimentales. Pour connaître le coefhcient d'aimantation il était nécessaire (le MK.'surei- des forces de l'ordre de iiraudeur d'un centième de milligramme, dans une enceinte où la température pouvait atteindre 1400". Les résultats obtenus ont une
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iinporlance fondamentale au point de vue des théories du mannélisme et du diamaonétisme. Les lois de variation trouvées établissent une liaison intime entre le ferromagnétisme et le magnétisme faillie, tandis que le diamagnétisme se montre nettement indépendant. Une loi de variation simple, en raison inverse de la température absolue (loi de (]urie), est établie pour le coefficient d'aimantation des corps faiblement magnéticjues. Cette loi est aussi une loi limite pour le coefficient d'aimantation des corps ferromagnétiques, quand ceux-ci deviennent faiblement magnétiques aux températures élevées. Par une intuition qui paraît avoir été très heureuse, ainsi que l'indiquent les travaux récents de MM. Langevin et Weiss, il assimilait les lois de variation de l'intensité d'aimantation des corps fei-romagnétiques et faiblement magnétiques en fonction du champ magnétisant et de la température, aux lois suivant lesquelles varie la densité d un lluide en fonction de la pression et de la température. Son étude très complète du fer lui permit de trouver pour cette substance deux points de transformation magnétique en plus de celui anciennement connu.
En relation avec ce travail il chercha à plusieurs reprises s'il existait des corps fortement diamagnétiques, mais ne réussit pas à en trouver.
11 se préoccupait aussi de la nature de la conductibilité électrique et de ses relations avec les propriétés diélectriques, surtout dans les coi'ps de pouvoir inducteur spécifique élevé, comme Teau ou la nitrobenzine, considérés comme intermédiaires entre les isolants et les conducteurs. Les corps semi-conducteurs comme les oxydes de fer cristallisés, l'hématite, l'oligiste, la magnétite, lui paraissaient également intéressants à ce point de vue, et il a passé beaucoup de temps en recherches expérimentales dans cette direction. N'étant pas satisfait des résultats obtenus, il ne publia pas ce travail.
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Dans les dernières années de sa vie il s'occupa principalement de recherches sur la radioactivité. Ces recherches, faites généralement en collaboration, ont été entreprises deux ans après la découverte du rayonnement uranique par M. Becquerel. L'œuvre de Pierre Curie en radioactivité est, conmie on le sait, fondamentale. Elle comporte la découverte d'éléments chimiques nouveaux et d'une nouvelle méthode d'analyse chimique, comparable à l'analyse spectrale, et basée sur la radioactivité considérée comme propriété atomique. Cette méthode, qui a conduit à la découverte du radium, est encore actuellement la seule dont puissent se servir les savants qui poursuivent l'étude des constituants des matières et des minéraux radioactifs. La découverte du radium a provoqué un mouvement scientifique considérable, et la radioactivité constitue aujourd'hui une branche importante des sciences physico-chimiques.
Dans ce domaine le nom de Pierre Curie est encore attaché à divers travaux importants. Je dois citer d'abord la découverte de la radioactivité induite et celle du dégagement de chaleur considérable auquel donne lieu le radium; ces deux phénomènes ont une importance capitale, et l'ordre de grandeur du débit de chaleur constitue un des arguments les plus solides en faveur de la théorie de la transmutation des éléments radioactifs, qui est actuellement adoptée en radioactivité. On lui doit également des résultats importants en ce qui concerne la composition du rayonnement des corps radioactifs, — la découverte du transport de charges négatives par certains rayons du radium et par les rayons secondaires des rayons Rœntgen, — une étude approfondie des lois de révolution de la radioactivité induite dans le cas du radium et de la constante du temps de l'émanation du radium, — la découverte de la conductibilité provoquée dans les liquides isolants par les rayons du radium, — divers travaux siu^ l'émanation du radium considérée connue gaz
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radioactif, — des recherches sur la radioactivité des eaux minérales. — la première mesure du débit de chaleur dû au radiuui.
11 ne serait guère utile d'énumérer les nombreux projets de travail qui se présentaient à lui dans cette nouvelle voie, car révolution rapide de la question amenait souvent des jnodifications à ces projets.
Pierre (]!urie consacra une grande "partie de son temps à l'étude et à la construction d'appareils nouveaux. 11 y avait là une forme d'activité directe et pratique à laquelle il se livrait avec un véritable plaisir, et où il a fait souvent preuve de Toriginalité de son esprit. Il ne cessait de perfectionner et d'améliorer les appareils une fois construits, et il a d'ailleurs imaginé beaucoup plus de modèles qu'il n'a pu en faire construire. On trouvera à la fin de ce Volume des indications sur les plus importants de ces appareils; pour beaucoup d'entre eux on ne disposait d'aucune publication scientifique, mais seulement de notices explicatives fournies par lui aux constructeurs. Plusieurs appareils Curie sont devenus d'usage courant dans les laboratoires, malgré le peu de souci que leur auteur a pris de les l'épandre. On peut signaler, en particulier, l'électromètre et le quartz piézoélectrique dont il a été question plus haut, ainsi que la balance de précision apériodique et rapide cjui rend les plus grands services. Cette balance est particulièrement précieuse pour des travaux C|ui, comme la détermination du poids atomique du radium, comportent la pesée de substances avides d'eau. Son emploi permet d'accroître , dans une large mesure , la précision de tous les travaux qui exigent des pesées de ce genre; toute variation de poids rapide est vue et appréciée directement.
A propos de chaque appareil, Pierre Curie faisait une discussion détaillée théorique et pratique des meilleures conditions de fonctionnement. C'est ainsi que l'étude si complète cju'il a publiée sur les mouvements amortis a fait
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partie des travaux accompagnant la construction de ses instruments. Au laboratoire il se trouvait entouré d'appareils imaginés et construits par lui, et dont le fonctionnement n'avait pas pour lui de secrets.
Les dernières années de la vie de Pierre Curie, consacrées aux recherches sur la radioactivité et à des travaux théoriques du plus haut intérêt au point de vue de la Physique générale, ont été très fécondes. Ses facultés intellectuelles étaient en plein développement, ainsi que son habileté expérimentale. Il croyait pouvoir espérer que dans peu d'années il aurait enfin le laboratoire qu'il avait toujours désiré, afin de créer autour de lui un cercle de collaborateurs capables de partager son ardeur au travail. Certes, il avait le pouvoir d'exercer une influence profonde, non seulement par la puissance de son esprit , mais aussi par sa hauteur morale et par le charme infini qui émanait' de lui et auquel il était difficile de rester insensible. Une nouvelle époque de sa vie allait s'ouvrir; elle devait être, avec des moyens d'action plus puissants, le prolongement naturel d'une carrière scientifique admirable. Le sort n'a pas voulu qu'il en fût ainsi, et nous sommes contraints de nous incliner devant sa décision incompréhensible.
]y|me Pierre Curie.
LA DÉTERMINATION DES LONGUEURS D'ONDE
DES RAYO.NS CALORIFIUUES A BASSE TEMPÉRATURE. En commun avec P. DESAINS.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, i. XC, p. i5o6, séance du 28 juin 18S0.
Dans une série de recherches récentes, M. Mouton a fait connaître une méthode par laquelle on peut déterminer avec beaucoup de précision les longueurs d'onde des rayons calorifiques obscurs, et il a étudié les relations qui existent entre ces longueurs d'onde et les indices de la réfraction que les rayons qu'elles caractérisent éprouvent à travers diflérentes substances, le tlint, le crown et le sel gemme.
La méthode suivie par ^L Mouton suppose que les rayons sont transmis à travers des polariseurs et des analyseurs, et jusqu'ici les seuls polariseurs ou analyseurs qui aient paru propres à ses expériences ne sont en aucune façon perméables à la chaleur venant de sources qui n'ont pas une très haute température.
Dans ce cas spécial nous avons cherché à résoudre le problème C. I
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par un oiii|»K)i coiiNenable des réseaux de Fraunliofer, et nous demandons à rVcadéniie la permission de lui soumellre nos résultais.
Le réseau (|ue nous axons le plus souvent employé était une nappe de (lis métalliques de -^ de millimètre de diamètre. Ils étaient tendus parallèlement entre eux sur un cadre résistant et à des distances sensiblement égales aussi à ~ de millimètre, de telle sorte que l élément opti(|ue du réseau axait une longueur égale à y de millimètre, ou plutôt, d'après l'observation directe, à o""",252. Étudié optiquement, ce réseau a laissé peu de chose à désirer, et, en l'employant à déterminer la longueur d onde de la lumière du sodium, nous avons obtenu les résultats ordinaires.
Pour opf'rer avec ce réseau, nous le placions à o'", 5o environ d'une fente par lac[uelle passait un rayon de chaleur obscure, sensiblement homogène, dont la direction était per|)endiculaire à celle du réseau. Immédiatement contre celui-ci et du côté de la fente était une lentille de sel gemme denviron o"\ lo de foyer. L'image calorifique de la fente se faisait de l'autre côté de la lentille, à une distance voisine de o'", ,5o, et dont la valeur rigoureuse était calculée d'a])rès la connaissance des indices des rayons employés.
En ce point et per|)endiculairement au rayon central, on plaçait une règle divisée, le long de laquelle pouxait se mouvoir une pile thermo-électrique dont les déplacements pouvaient se mesurer à -^ de millimè'tre près (').
La fente de la |)ile et la fente d'admission avaient le plus souvent une largeur de o""",5 ou de i"""; quelquefois nous avons porté cette largeur à 2""". Ces variations n'ont jamais eu d'in-
(' ) Quand la pile élail placée de façon à recevoir le rayon central lui-même, l'elicL ihermoscopique produit était maximum et, en général, considérable. Il diminuait rapidement dès qu'on écartait la pile de cette position dans un sens ou dans l'autre. Bientôt l'intensilé de l'action atteignait nn minimum qui souvent n'avait d'anlre valeur que zéro; puis, en continuant le mouvement toujours dans le même sens, on atteignait un nouveau maximum, dont la valeur atteignait environ le cinquième de l'intensité du rayon central. I.a pile était alors en coïncidence avec le premier spectre. Kn continuant à l'éloigner de l'image centrale, nous avons plus d'une fois trouvé un second minimum et un second spectre. Dans tous les cas, le phénomène s'est toujours mimtré symétrique par rapport au rayon central.
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fliiencc que sur rintensité absolue des maxiina observés et niillemeiiL sur leur position.
La méthode que nous exposons suppose nécessairement l'emploi de rayons calorifiques homogènes, et, pour que les résultats aient une utilité scientifique, il faut préciser la position occu|)ée dans le spectre par chacun des rayons employés.
On salistail de la manière suivante à cette double condition :
On commence |)ar l'aire un spectre en prenant pour source une lampe de MM. Bourbouze et AA iesnegg, à dôme de platine incandescent, et un appareil réfringent tout en sel gemme, dans lequel le prisme ait un angle bien connu, 60" par exemple. Puis, comme s'il s'agissait d'étudier la distribution de la chaleur dans le spectre, on dispose, à l'endroit où ce spectre est bien net, une pile dont le mou\enient peut être exactement mesuré.
Alors on détache la pile de la plaque porte-fente contre laquelle eWe est d'oi'dinaire fixée; mais cette plaque reste en place, attenante au pied à mouvement, et par suite la fente peut être amenée successivement en toutes les régions du spectre et dans toutes ses positions : sa distance aux rayons de la flamme sodique peut être exactement mesurée. 11 est dès lors toujours possible d'isoler à travers cette fente un faisceau de rayons homogènes et de réfrangibilité connue. 11 est entendu que, les choses ainsi disposées, on fixe le pied de la règle porte-fente et l'on ne déplace plus que la fente elle-même. Dans la pratique, avant de séparer la pile de la fente, il est bon de déterminer la position exacte du maximum et la valeur des intensités en c[uelques autres points.
Dans le spectre produit comme nous l'avons indicpié plus haut, les rayons distants du jaune d'un angle égal à i"55' n'étaient plus transmissibles à tra\ers une lame de verre de o™, 01 d'épaisseur, et pourtant, sans prendre de fente de largeur supérieure à o'",oo i , nous avons pu aisément faire des déterminations de longueurs d'onde sur des rayons dont la distance aux rayons jaunes atteignait 2°4'^'j et nous avons trouvé cette longueur égale à o'""',oo56. Pour les rayons situés à o" iG' de ceux de la raie D, la faiblesse de l'intensité nous a forcés à porter les largeurs des fentes à o'",oo2; mais les minima n'en ont pas été moins nettement accusés.
Il nous a paru convenable de faire quelques essais pour fixer les relations qui existent entre les rayons d'une longueur d'onde aussi
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cctnsi(léial)l(' et ceux qui sont émis par les souices franchement obscures, par exemple une lame de cuivre noircie et chaullee à Soo" ou même à i5o". Dans ce but nous avons fait les expériences suivantes :
Un spectre étant formé a\ec un appareil réfrinj^ent tout en sel et la lampe Bourbouze comme source, nous l'avons étudié au point de vue de la distribution calorifique.
Au rouge extrême l'action galvanométrique était 4t)0, au maximum 58oo, etc. Ces déteruiinations faites, au platine incandescent nous avons substitué une lame de cuivre cliauHee à 3oo". En observant alors les indications de notre tliermoscope, nous avons constaté qu'elles étaient nulles tant que la distance de la pile à Ja position qu'elle occupait quand elle recevait les rayons d'une ilamme sodique n'atteignait pas i "; à partir de ce moment, lorsqu'on avançait vers la région de moindre réfrangibilité, les effets thermiques marchaient rapidement vers un maximum pour décroître plus lentement ensuite. La position de la |)de au moment de l'action maximum a été prise par nous comme définissant ce que l'on pourrait appeler l'indice moyen, ou plutôt l'indice des rayons de plus grande efficacité de la lame.
En ré'tablissant alors le spectre primitif, c'est-à-dire en remettant le platine incandescent à la place de la lame de cuivre, on déterminait la longueur d onde des rayons correspondant à cet indice moyen, et on la prenait pour longueur d'onde moyenne des rayons éini> par la source obscure.
Nous avons cherché à contrôler l'exactitude des résultats que nous \enons de faire connaître et nous y sommes arri\és en employant couune réseaux des échantillons de toiles métalliques du commerce. Ces toiles sout plus ou moins serrées, mais en général elles sont bien régulières et, dans la lumière homogène, elles donnent avec beaucoup de netteté et d'éclat les phénomènes des franges successives. En employant des toiles de numéros difVérents, nous sommes toujours arrivf'S aux mêmes longueurs d'onde pour des rayons de même indice.
Enfin, dans les régions voisines du maximum, nous avons constaté que les résultats de nos observations s'accordeul d'une
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manière satisfaisante avec ceux que l'étude de celte même région avait tournis à M. Mouton.
I.e Tal)leau suivant résume lensejuble de nos recherches
Dans la première colonne sont simplement transcrites les divisions de la règle le long de laquelle se mouvait la pile; dans la deuxième, la distance angulaire qui séparait les rayons étudiés de ceux de la tlamme sodique; dans les troisième, quatrième et cinquième, les intensités qui correspondaient à ces rayons quand on employait comme source la lampe à platine incandescent, la iplaque à .)oo", la plaque à r5o"; dans la sixième, les longueurs d'onde. Les nombres inscrits aux troisième, quatrième et cinquième colonnes ont été obtenus avec des appareils de sensibilités dillérentes soigneusement comparés. Ils sont rapportés à une même unité.
Intensités.
Distance — ■ ^ — \
Divisions angulaire Lampe Cuivre
(Je aux rayons à [)latine noir Cuivre Longueurs
la règle. du sodium. incandescent, à .Sco". à iSo". d'onde.
t' / « o o 171 » » (),ooo588
g 3o.oo 399 » » »
14 46.40 iO'2() i » 0,00096
•24 i.-jo.oo 4474 '^ » o,oor43
29 i.3().40 îjHo 33 2 0,00186
1)9 3.5o.oo 1 5o 23 » »
79 4 -23. 20 I lo 19 » »
L'ÉLECTRICITÉ POLAIRE
DANS LES
CRISTAUX HÉMIÈDHES A FACES INCLINÉES
En commun avec JACQUES CURIE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. \C1, p. 29^, séance du 2 août 1880.
1. Les cristaux possédant un ou plusieurs axes dont les extrémités sont dissemblables, c'est-à-dire les cinstaux hémièdres à faces inclinées, jouissent d'une propriété physique spéciale, celle de donner naissance à deux pôles électriques de noms contraires aux extrémités des axes susdits, lorsqu'ils subissent une variation de température : c'est le phénomène connu sous le nom de pyi'oélectricité.
JNous a\ons trouvé un nouveau mode de développement de l'électricité polaire dans ces mêmes cristaux, qui consiste à les soumettre à des variations de pression suivant leurs axes d'hémiédric ( ' ).
Les ell'cts pro(Uilts sont entièrement analogues à ceux causés par la chaleur : |)cudant une compression, les t^xtrémilés de l'axe sur l('(pu'l ou ai;it se chargent d'électricités contraires; une lois le
(') Hidlelin de la Société minéralogi(jue, 1880.
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cristal ramené à l'étal neutre, si on le décomprime, le phénomène se reproduit, mais avec une inversion des siyiies; Textrémité qui se chargeait positixemenl par compres>ion devient négative pendant la décompression, et réciproquement ( ' ).
Pour laire une expérience, on taille deux faces parallèles entre elles et |)erpendiculaiies à un axe d'iiémiédrie dans la substance (pie I on \ciil ('•tiidicr: ou les rcxét de deux feuilles d'élam qu'on isole extérieurement par deux ])laques en caoutchouc durci; le tout étant placé entre les mâchoires d'un étau, par exemple, on peut exercer des pressions sur les deux faces taillées, c'est-à-dire suivant Taxe d hémiédrie lui-même. Pour constater l'électricité, nous nous sommes servis d'un électromètre Thomson. On peut montrer hi dillerence de tension des extrémités en mettant chaque feuille détain en couimunication avec deux des couples de secteui'S de rinstrument, laiguille étant chargée d'une électricité connue. On peut aussi recueillir séparément chacune des électricités; il suffit pour cela de mettre une des feuilles d'élain en communication avec la terre, l'autre étant en communication avec l'aiguille et les deux coujiles de secteurs étant chargés à laide d'une pile.
Quoique n'avant |)as encore abordé l'étude des lois qui régissent le pliénomène, nous pouvons dire qu'il présente des caractères identiques à ceux de la |)vroélectriciié tels que les a définis Gaugain dans son heau tra\ail sur la lourinahae.
l2. ^ious a\ons fait 1 étude comparée des deux modes de développement d'électricité polaire sur une série de substances non conductrices, liéiiiièdres à faces inclinées. <jui comprend à |)eu près toutes celles qui sont connues comme pvroélectriques (- ).
(') Les cristaux liémièdres à faces inclinées soin les seuls cristaux pvroélectriques; ce sont aussi les seuls capables d'acquérir l'électricilé polaire par pression. Certains cristauv lioloèdres. comine le spath, se ch;u'gent bien par pressiou, mais d'une seule électricité; c'est là un phénoinène de surface, entièrement différent, et dont l'elfei était insensible dans les conditions fie nos expériences.
(-) On peut prévoir qu'il en existe beaucoup d'autres parmi les substances cristallisées an ilicielles. Les corps actifs sur la lumière polarisée, par exemple, foui-nissent des cristaux dont certains diamètres ont leurs extrémités dissemblables.
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F^'actioii de la chaleur a été étudiée à l'aide du procédé indiqué par M. Fricdel, procédé qui est d'une si i;rande commodité (').
Nos ex[)ériences ont porh- sur la hiendc, le chlorate de soude, la horacite, la tourmaline, le quartz, la calamine, la topaze, lacide tartrique droit, le sucre, le sel de Seignetle.
Pour tous ces cristaux, les effets produits par compression sont de même sens que ceux produits par refroidissement; ceux dus à une déconq)ression sont de même sens que ceux dus à un échauffement.
Il j a là une relation évidente qui permet de rapporter dans les deux cas le phénomène à une cause unique et de les léunir dans l'énoncé suivant :
Quelle que soit la cause r/étei minante, toutes les fois qu'un cristal hémièclre à faces inclinées, non conducteur, se contracte, il y a formation de pôles électriques dans un certain sens; toutes les fois que ce cristal se dilate, le dégagement d'électricité a lieu en sens contraire.
(') Bulletin de la Société niinéralogique, 1879.
Ce procédé de P'riedel consiste à prendre une lame cristalline taillée perpendiculairement à un axe d'iiéniiédrie (axe non doublé) sur une face de laquelle on applique une demi-sphère de laiton chauffée. Il en résulte une polarisation électrique de la lame et une déviation de l'électronièlie auquel la clcnii-splière est reliée. La pyroélectricité ainsi définie et dont il est question dans les Notes de P et J. Curie n'est pas celle <|ue l'on considère habituellement et qui consiste dans la polarisation électrique d'un cristal par variation uniforme de la température dans sa masse; ce dernier phénomène se manifeste uni(|uenient dans les cristaux hémimorphes qui ne présentent, comme la tourmaline, qu'un seul axe de symétrie. Le phénomène f)bservé par Kriedcl est en réalité piézoélectrique et résulte ties compressions [)roduites dans le cristal par réchauffement non uniforme dû à la demi-sphère métallique. La découverte ultérieure de la piézo électricité en a fourni l'explication et Friedel en a lui-même reconnu la vraie nature ilans une Note publiée en commun avec J. Curie et dont voici les conclusions :
« Nous pensons pouvoir conclure de ces faits d'une manière générale que dans les substances hexagonales ayant trois axes horizontaux d'hémimorphisme et dans les substances cubiques appartenant au mode d'hémiédrie télraédrique, orsqu'il y a échauffement ou refroidissement régulier du cristal, c"est-à-dire lorsque les dilatations sont égales par rappf)rt aux différents axes en question, il y a compensation au point de vue pyroéleclri(iue et l'on n'observe aucun dégagement d'électricité. On en obtiendra au contraire lorsqu'une variation irrégulière de la température ou une compression intéressant certains axes plus que d'autres produira des dilatations inégales. » (C Fhiki)i:i, et J. Curik, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. \C\I1, i8s:î, p. Wi.) [\otes des Éditeurs.]
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Si celte manière de voir est exacte, les effets dus à la compression doivent être de même sens que ceux dus à l'échauffement dans une substance possédant suivant Taxe d'iiémiédrie un coefficient de dilatation négatif (M-
(') Ce travail a ('-té l'ail au laboraloire de Minéralogie de la l-'aciillé des Sciences.
SLR
L ÉLECTRICITÉ POLAIRE
DANS LES
CRISTAUX HÉMIÈDRES A FACES INCLINÉES
En commun avec JACQUES CURIE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, i. XC[, |j. 383, séance du 16 août 1880.
1. Dans l'avanl-clernière séance, nous avons présenté à l'Académie la description d'un nouveau mode de déxeloppement de l'électricit»' |)olaire dans les cristaux hémièdres à faces inclinées ; nous avons montré pour tous les cas counus qu'une relation constante existe entre le sens des efïels produits par des variations de température et le sens de ceux dus à des variations de pression, relation cpii |)eriuet dénoncer le phénomène d'une laçon générale en disant (jue, (pielle que soit la force déterminante, toutes les fois qu'un cristal hémièdre à faces inclinées se contracte, il y a formalion (le pùles électriques dans un certain sens ; toutes les fois que le cristal se dilate, les pôles électriques se forment en sens inverse.
Nous allons montrer à présent que, dans loules les substances non conductrices étudiées, ce sens est lié à la position des facettes hémièdres. Pour cela nous allons passer en revue les cristaux pyroéleclriques, décrire pour chacun d'eux les |)articularités de leurs formes ainsi que la situation des |)oles ('-lectriipies. Les résidlats contenus dans rénuiii('ration (pii \a suivre ne sont pas de
ELECTRICITE POLAIRE. II
nous pour la plus grande partie et sont acquis depuis longtemps, mais leur rappel était nécessaire pour établir avec netteté la concordance de tous les faits connus.
2. SvsTEMK cuBi(^)UK. — l^cs cHstaux liéuiièdres à laces inclinées appartenant à ce système ont quatre axes d'hémiédrie qui sont les quatre axes ternaires du cube; ces directions sont aussi les axes délectricité polaire.
/^/(^nde (Friedel). -- La forme hémiédrique est un tétraèdre; sur un petit tétraèdre nous avons trouvé cjue le pôle positif par contraction est situé \ers le sommet; le pôle négatif par contraction, vers la base.
Chlorate fie soude. — Ce qui vient d'être dit pour la blende lui est applicable.
Helvinc. — Llem. Seulement nous n'avons pu étudier sur ce minéral que l'action de la chaleur, et sur la base seulement; les cristaux étant enchâssés dans leur gangue n'ont pu être coin- [)rimés.
Système hexagonal. Tourmaline. — Laxe principal est l'axe d'hémiédrie et délectricité polaire; lune des extrémités est terminée par un rhomboèdre surbaissé 6' ; l'autre, par un rhomboèdre aigu c^' ; le pôle positif par contraction se forme du côté du sommet e' (Haiiy).
Ouarlz. — La forme hémièdre à faces inclinées est un ditnèdre; il a trois axes hémièdres horizontaux allant d'une arête du prisme hexagonal à Tarête opposée. Si l'on coupe le ditrièdre par un plan horizontal, la section est un triangle équilatéral; les trois hauteurs de ce triangle sont les trois axes d'électricité polaire qui coïncident donc avec les axes dhémiédrie ; le pôle positif par contraction est situé du côté du sommet du triangle, et le pôle négatif par contraction du côté de la base (Friedel).
Système oiiTHor.HOMBiouE. Topaze (Friedel). — L'axe vertical est l'axe d'hémiédrie et aussi celui d'électricité polaire. Un cristal présentait à l'une des extrémités les facettes e' et «' (parfois
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hcmiè(lres), très développées, alors qu'elles l'étaient peu à l'autre; de plus, cette dernièie extrémité était polie et brillante alors que la première était rugueuse et terne; nous avons pu constater que le pôle positif par contraction était situé vers le sommet où les facettes <?' et a' étaient le plus développées; mais, pour pouvoir certifier le sens du phénomène, cette expérience demanderait à être reprise sur des cristaux véritablement hémièdres; ces derniers sont mallieiireusement rares.
Calamine. — L'axe vertical est l'axe d'iiémiédrie et d'électricité polaire. L'une des extrémités est formée par la base p et les facettes hémièdres a} et e' ; l'autre extrémité est formée par l'octaèdre aigu es ; le pôle positif par contraction est situé vers ce dernier sommet (Haiiy).
Sel de Seignette. — La forme hémièdre la plus ordinaire est
un tétraèdre b'- ; les axes d'électricité polaire sont dirigés d'un sommet de ce tétraèdre à la base opposée; ils ne coïncident donc avec aucun des axes crislallographiques ; quant à leur direction exacte, nous ne l'avons pas encore déterminée : la prévoir théoriquement ne nous a pas été possible, le tétraèdre étant irrégulier, et la trouver expérimentalement demanderait une série de mesures très délicates des quantités d'électricité développées suivant des directions voisines; du reste, cela n'a pas d'importance pour la question qui nous occupe; il suffit de savoir que l'axe va du sommet à un point de la base du tétraèdre; le pôle positif par conlraciioii est situé vers le sommet.
SYSTi-:ME cLiNoitHOMBiQUE. Acidc Lortvique droit. — L'axe horizontal est l'axe d'hémiédrie et aussi celui d'électricité polaire. Les faces <?' se trouvent à une extrémité et n'existent pas à l'autre; le pôle positif par contraction se forme du côté qui porte les facettes hi-imèdres ( Hankel).
Sucre. — Ce (jui vient d'être dit pour l'acide tartri(pie lui est
ap|)h('abh-.
SunsTVNCK psEUDocuBiQui:. Horacite. — Elle se prc'sente sous la forme d'un cubododécaèdre, avec faces d'un tétraèdre. Il v a
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(iiiatre axes d'électricité polaire suivant les quatre axes ternaires ilu cube. Les ptMes positifs par contraction prennent naissance vers les bases des tétraèdres (Haiiy).
'A. Si l'on rapproche ces résnltats les uns des autres, on voit que, pour toutes les substances étudiées, sauf une exception, celle de la boracite, le ptMe positif par contraction prend naissance à l'extrémité de l'axe d'électricité polaire qui porte les facettes héinièdrcs foruiant avec lui les angles les plus aigus. La boracite, qui parait être une exception, \ieut au contraire apporter au rapport ci-dessus une intéressante conlirniatlon. M. Mallard a en eÛ'el démontré, par l'étude des [)ropri(''tés o|)tiqaes de cette substance, que, quoique présentant cristallograpbic[iiemenl la symétrie cubi(pie, elle est en réalité formée par la juxta[)osition et l'enchevêtrement de douze pyramides; ces pyramides proviennent de six prismes orthorhondjiques hémièdres dont les ax:es d'hémiédrie sont parallèles aux arêtes du cube (' ).
Sans entrer ici dans la description de ce groupement, nous ferons seulement remarquer que, suivant chaque moitié d'un axe ternaire du pseudo-cube, se trouvent juxtaposées trois pyramides. Du cê)té où se trouve la facette j)seudotétraédrique, les extrémités modifiées des axes d'hémiédrie des trois pyramides sont situées sur l'axe ternaire; du côté (pii ne porte pas de facettes tétraédriques, ce sont les extrémités non modifiées des axes d'hémiédrie des trois autres pyramides qui se trouvent sur l'axe ternaire. L'extrémité de l'axe ternaire qui porte la facette tétraédrique et qui est négati\e par contraction correspond aux extrémités modifiées des véritables axes fl'héiniédrie.
i. Tous les faits jusc[u'à présent sont donc d'accord pour montrer que, dans toutes les substances non conductrices hémièdres à faces inclinées étudiées, il y a une même liaison entre la position des facettes hémiédriques et le sens du phénomène de l'électricité polaire.
L'extrémité de l'axe d'électricité polaire qui est terminée par
(') .MALLAisn, Ann. des Mines, l. \.
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les facelles iH-inirdre.s. formant a\ec lui les aiii^les les plus aigus, se cl)ari;e |)Osilivenient par contraction, et né»ali\emenl pai- dilatation; l'autre extrémité, ou qui ne porte pas de facettes liémièdres, ou qui est formée par la base ou par les facettes hémièdres faisant avec l'axe les angles les plus obtus, se charge positivement par dilatation et négativement par contraction.
On sentira mieux la signification physique de ce qui |)récède en disant plus vulgairement, mais plus rapidement, que Textrémité la plus pointue de la forme hémièdre correspond au pôle positif par contraction, tandis que lextrémité la plus obtuse correspond au pùle nf'gatif par contraction.
DÉGAGEMENT DE L'ÉLECTRICITÉ PAR PRESSION, DANS LA TOURMALINE
En commun avec JACQUES CURIE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. \C1I. p. i86, séance du 24 janvier 1881.
Nous allons d'abord énoncer les lois qui résultent de nos expériences sur le dégagement par pression de l'électricité dans la tourmaline. Nous exposerons ensuite, avec la rapidité qu'exige la brièveté de cette Note, nos procédés d'expériences et les limites entre lesquelles nous avons vérifié ces lois.
I. Les deux extrémités d'une tourmaline dégagent des quantités d'électricité de signes contraires égales entre elles.
II. La quantité mise en liberté par une certaine augmentation de pression est de signe contraire et égale à celle produite par une égale diminution de pression.
III. Cette quantité est proportionnelle à la variation de pression .
IV. Elle est indépendante de la longueur de la tourmaline. \. Pour une même variation de pression par unité de surface, elle est proportionnelle à la surface.
Le résultat direct des expériences d'où l'on déduit les lois IV et V peut s'énoncer d'une façon simple : Pour une même varia-
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lion de pression la quantité d'électricité qui se dégage est indépendante des dimensions de la tourmaline.
Les louraialines que l'on voulait étudier avaient la foruie de prismes parallèles à l'axe principal. Les deux bases étaient recouvertes de deux feuilles d'étain, protégées extérieurement par deux plaques de verre très épaisses, entre lesquelles on comprimait le cristal à l'aide d'un solide levier en bois. L'une des feuilles d'étain étant en communication avec le sol, l'autre était reliée à l'aiguille d'un électromètre Thomson-Mascart. La déviation obtenue à la suite d une variation de pression était proportionnelle à la quantité d'électricité dégagée, la capacité de la feuille d'étain, dans les conditions qui viennent d'être décrites, étant loujours négligeable devant la capacité de l'électromètre.
Les tourmalines transparentes, incolores ou légèrement colorées en vert, jaune ou rose, sont, en général, parfaitement isolantes, et ce sont celles-là seulement qui ont servi aux expériences quantitatives. (Quelle que soit leur coloration, ces tourmalines semblent être à peu près équivalentes au point de vue des pliénomènes électriques; les différences, s'il y en a, sont certainement très petites; cependant il serait nécessaire de passer en revue un nombre considérable d'écliantillons avant de pouvoir affirmer qu'il en est toujours ainsi.
Les tourmalines plus ou moins opaques ou noires sont conductrices de réleclricité. Une tourmaline noire donnait une impulsion de l'aiguille de l'électromètre égale au cinquième en\iron de la déviation obtenue pour un même poids a\ec une tourmaline transparente; de plus, l'aiguille revenait ra|)idement au zéro.
Les déviations dont il était nécessaire de vérifier l'égalité ou la proportionnalité n'étaient exactes, vu les causes d'erreur négligées, qu'à un vingtième de leur valeur. Nous n'avons |)as jugé nécessaire d'essayer d'atteindre une approximation plus grande, car l'exactitude des lois énoncées ressort des différences considérables entre les dimensions des tourmalines emj)lovées.
Pour une même surface, les longueurs ont varié depuis o""", 5 jus(pi à I,)""", donc dans la proportion de i à .So. Pour une même longueur, les surfaces ont varié depuis 2"""' jnsqu'a i'^"'', donc dans la proportion de i à 5o. Étant donnée l'approximation des expériences et en supposant les lois énoncées comme étant des lois
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limites, on peut donc certifier, lorsqu'on double la longueur, que la dillérence a\ ec la loi véritable est inférieure à un six-centième, et, lorsqu'on double la surface, qu'elle est inférieure à un millième.
Une parcelle de i"""' dégage, |)our une même pression, la même quantité d'électricité qu'un morceau volumineux de plusieurs centimètres cubes. Enlin, l'etTet produit par l'addition d'un des premiers kilogrammes est sensiblement le même que celui produit par le centième kilogramme pour une surface de i '"'"'.
Dans un remarquable travail, Gaugain a montré la simplicité des phénomènes pyro-électriques de la tourmaline. Les lois qu'il a énoncées peuvent être plac(''es en regai'd de celles qui font l'objet de cette Note. Il est facile de voir qu'elles peuvent être calquées l'une sur l'autre, si l'on se laisse guider par lliypothèse que nous avons émise, et qui consiste à admettre que les phénomènes résultant des variations de pression ou ceux résultant des variations de température sont dus à une seule et même cause: la contraction ou la dilatation suivant l'axe de la tourmaline.
KT DES
CRISTAUX HÉMIÈDRES A FACES INCLINÉES
En commun avec JACQUES CURIE.
Comjitcs rendus de l'Académie des Sciences, I. XCII, j). ;^5o, séance du i4 février 1881.
I. ( hielqiies années après la publication de ses belles recberehes sur la luuriualine, Gaugain a donné une théorie dn |)liénonièiie de la pjrt)-éleclricilé. D'après bii, la tourmaline sérail assimilable, pendant une variation de température, à une pile thermo-électrique d'une très grande résistance et d'une très grande force électromotrice. Pour montrer la possibilité de l'existence de semblables piles, il lit souder de petits cônes de bismuth et de cuivre alternativement les uns aux autres et cela alternativement par les pointes et |)ar les bases; lois d une Nariation de température, les soudures étroites étaient plus ra|)idement iniluencées (jue les soudures larges et le système constituait momentant'ment une pile thermo-électrique, (laugain lui assiuulail chaque file de molécules de la tourmaline; il est facile de voir en etlet que cette conception rend compte des lois quantitatives qu'il avait établies. Néanmoins elle ne nous semble pas admissible : i" elle ne rend pas compte des phi'iioiiiènes électri<pl(■^ obtenus par pression; 2" elle n'est pas d accord avec ce fait qui; le dégagement électriijue n'a lieu que sur les bases des prismes de tourmaline et non sur les faces latérales, fail (pu peut être établi par les expériences suivantes.
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Si l'on recouvre les deux bases d'une longue tourmaline avec deux feuilles d'élain que l'on met en communication avec la terre, et si l'on provot|ue le dégagement dt; 1 électricité, on n'en peut pas constate!" latéralement à l'aide d'un anneau métallique en communication a\ec un électromètre, même quand cet anneau se trouve très près d'une des extrémités du cristal. Au contraire, la quantité d'électricité dégagée sur les bases est toujours la même, que la surface latérale soit recouverte ou non par une feuille d'étain reliée à la terre.
Gaugain, mettant une des bases en communication avec la terre, laissant l'autre isolée, entourait le milieu du cristal d'un fil de platine relié à un électromètre; il constatait, lors du refroidissement, un dégagement d'électricité de même nom que celle de la base isolée. Cette expérience n'a rien de contradictoire avec ce qui précède; l'électricité qui se dégage sur la base isolée charge la dernière couche du cristal, et celle-ci joue le rôle de l'armature d'un condensateur dont le cristal est la lame isolante. De l'électricité de même nom se dégage par le fîl de platine; de l'électricité de nom contraire est attirée et condensée, ce qu'il est facile de montrer, il suffit pour cela, après avoir déchargé le fil de plaline et lavoir relié à l'électromètre, de décharger la liase restée isolée jusqu'alors ; l'électricité de nom contraire, qui était condensée, donne à travers le fil de platine une déviation.
H. Les hypothèses sur la polarisation des molécules qui avaient été émises plus ou moins vaguement dès 182,5 (Becquerel, Forbes, etc.) peuvent, mieux que celle de Gaugain, rendre compte du phénomène. Telle est, du reste, l'opinion de M. Thomson : comme Forbes autrefois, il suppose que les molécules sont toujours polarisées et qu'une couche d'électricité condensée sur la surface de la tourmaline neutralise leur action extérieure ; la chaleur faisant varier l'état de polarisation, la neutralisation n'a plus lieu.
Notre manière de voir est analogue, car l'idée que les molécules sont polarisées est en parfait accord avec ce fait que l'électricité ne se montre libre que sur les bases. On sait en effet qu'un cylindre formé de molécules uniformément polarisées parallèlement à la génératrice peut être remplacé par deux couches électrisées sur les deux bases.
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iNous essayerons de préciser davantage les causes de la polarisation et celles de sa variation, en supposant (pi'entre les faces opposées de deux couches successives de molécules existe une dilîerence de tension constante, ce qui entraîne une condensation d'électricité qui dépend de la dislance des deux couches; si par une cause quelconque on change cette distance (variation de pression ou de température), la quantité condensée variera.
Ln système pro|)re à faire concevoir ce cpii précède serait une pile de lames zinc-cuivre soudées (éléments de Volta), orientées de la même manière et séparées les unes des autres par d'égales épaisseurs d'air.
Soient e cette épaisseur, v la force électromotrice de contact zinc-cuivre. Toutes les lames étant d'abord n'-unies à la terre, il y a
une quantité ^7 = - — d'électricité condensée sur cha(|ue face op-
posée entre deux couches successives, pourvu que ces couches soient suflisamuient rapprochées. Lorsque la distaace entre les couches varie, cette quantité devient
4Tc(e -+- Ae)
Les deux lames extrêmes laisseront donc échap|)er des quantités d'électricité de noms contraires
vs
le
Quant aux lames intérieures, les électricités de signes opposés mises en liberté dans chacune d'elles se neutralisant, les résultats seraient les mêmes si elles étaient isolées, et c'est le cas c|ui nous intéresse.
Si l'on néglige dans la dernière formule — de\anl l'unité, la
quantité d'électricité dégagée est |)rojtorlionnelle à la variation de distance de deux couches successives; elle est proportionnelle à la surface; elle est indépendante du nombre des couches et, par consé(pient, de l'épaisseur de la colonne. Ces lois sont celles que fournissent les expériences faites sur la tcuiiiualine.
Amenés, par la discussion des hy|)othèses <jue l'on avait
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émises avant nous, à formuler la manière de concevoir les phénomènes qui nous semble la plus plausible, nous en suivrons les conséquences, tout en ne nous faisant pas d'illusion sur la fragilité d'un pareil tei-rain.
Lliypothèse dont nous sommes partis est qu'entre les faces opposées de deux couches successives existe une différence de tension constante.
La tourmaline étant un corps composé, les diverses parties d'une molécule cristalline peuvent être formées de matières différentes, ce qui expliquerait la différence de tension des extrémités opposées de deux molécules.
Mais il est possible que, la matière étant homogène, la forme seule des molécules donne une raison suffisante pour justifier l'hypothèse; on peut même dire que rexpérience semble concorder avec cette explication bien plus qu'avec la {)récédente (les considérations ordinaires n'étant probablement , j)lus applicables aux molécules elles-mêmes).
En effet, les théories cristallographiques, quelles qu'elles soient, sont d'accord pour faire remonter aux molécules mêmes l'origine de la dissymétrie qui se révèle à nous par les particularités des formes cristallines. Or nous avons montré que, pour toutes les substances hémièdres non conductrices étudiées, le sens du dégagement de l'électricité est toujours lié à la forme cristalline, de telle sorte que lextrémité correspondant à langle solide le plus aigu est négali\e par dilatation. Cette relation constante n'étant probablement pas due au hasard, et les analogies entre la forme de la molécule et la forme hémièdre du cristal étant admises, on est conduit à remarquer que l'extrémité aiguë d'une molécule joue toujours par rapjjort à la base opposée de la molécule suivante le rôle du zinc par rapport au cuivre dans l'exemple d'analogie que nous av(jns pris, c'est-à-dire est constamment chargée d'électricité positive. La nature de la matière semble donc ne pas entrer en ligne de compte, et la forme de la molécule paraît avoir l'iniluence prépondérante.
LES
CKISTALX HÉMIÈDRES A FACES INCLINÉES,
COMME SOURCES CONSTANTES D'ÉLECl lUClTÉ.
En commun avec JACQUES CURIE.
Comptes rendus de l'Académie des Scie?ices, l. XCIII, p. 204, séance du >b juillet 1S81.
I. Une lame convenablement taillée dans un cristal hëmièclre à faces inclinées et placée entre deux i'euilles d'étain constitue un condensateur qui est susceptible de se chari^er lui-même cpiand on le comprime. On peut réaliser avec ce système un instrument nouveau, une sorte de condensateur-source qui jouit de propriétés spéciales. Nous allons indiquer ces |)r()priét('s, ([ui résultent des lois que nous a\ons établies précédemment pour le dégagement de l'électri(Mté dans les cristaux liémicdres; nous montrerons comment cet instrument peut servir, comme étalon d'électricité statique, à la mesure des cliarges et à celle des capacités.
Nous donnerons aussi dans cette Note une mesure absolue des quantités d'électricité dégagées par la tourmaline et le quartz pour une pression déterminée.
II. il est nécessaire de rappeler trois des propriétés fondamentales que possède un cristal agissant comme condensateur-source : i" les deux la(;es se chargent de (piautités d't'dei'tiicité rigoureusemenl égales et de signes contraires; :i ' lors(pi'une des faces est en communication avec la terre, l'autre fournit une quantité déterminée d'électricité pour une pression déterminée; .)"il y a |)i-opor-
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tioniialité entre la (|iiantiu'; (['t'Iectrieité dé^ai^ée et la pression exercée ( ' )•
Il résulte de ces propositions que, taudis (prune pile peiuiiet de porter un conducteur à un potentiel déterminé, un condensateursource |)erniet de fournir à un conducteur une quantité déterminée d'électricitc' ; de plus cette quantité peut être choisie d'avance au-<lessous dune certaine i;randeur.
III. La ([uantité d^'lectricité dégagée par un poids de i '^^^ placé sur une tourmaline est susceptible de porter une sphère de i4"",2 au [)olentiel dun daniell, c'est-à-dire qu'elle est égale à o,o53i unité C.G.S. électrostatique.
La quantité d'électricité dégagée par un poids de i ^^ sur une lame de (piartz |)erpendiculaire à un axe horizontal est capable de porter une sphère de 1(5*^'", 6 au potentiel d'un daniell, c'est-à-dire qu'elle est égale à 0,062 unité C.G.S. électrostatique.
Ces nombres mesurent ce qu'on peut apjjeler les pouvoirs électricpies de pression de la tourmaline et du (piartz.
IV. Les mesures absolues, dont nous \enons de donner les résultats, ont été faites à l'aide dune potence qui appliquait la pression directement sur le cristal; mais, quand (jn \eut employer le cristal comme source d'électricité, il est plus commode d'exercer la pression à l'aide d'un levier, et il est indispensal)le de le maintenir en même temps dans une enceinte sèche. Il vaut mieux alors ne pas s'occuper des bras de le\ ier et déterminer directement, une fois pour toutes, la quantité d'électricité qui se dégage j)0ur un poids de i""" placé à l'extrémité du levier; si le (cristal n'est jamais dérangé, il pourra servir d'étalon.
Voici, dans tous les cas, comment on peut «'valuer la quantité d'électricité qui se dégage : l'aiguille d'un électromètre Thomson- Mascart étant chargée à l'aide d'une pile, on unit une des lames d'étain du cristal à la terre, lautre lame à l'un des couples de
(') FraliqiieiiieiU, la litnile au delà île laquelle ceUe loi doit ne plus se vérifier ii'esl jamais alteinle et la proportionnalilé se inainlient au dei;ré d'approximaiion des expériences, jusqu'à des pressions voisines de celles qui d^'.terriiinenl la rupture du cristal. •
a4 OEIVRES DE P. CL RIE.
secteurs de l'électromètre et en même temps à un conducteur de capacité connue (sphère, condensateur à lame d'air, microfarad). Cet ensemble de conducteurs étant isolé, on met l'autre couple de secteurs de rélectromètre en communication avec lun des pôles d'un élément Daniell (l'autre pôle étant à la terre). L'aiguille de l'électromètre dévie, et l'on ajoute des poids agissant sur le cristal jusqu'à ce que Ton ait ramené l'aiguille au zéro (cette o|)ération se fait comme une pesée ordinaire, en plaçant et en retirant des poids, la quantité d'électricité dégagée ne dépendant que de la pression finale). La lame du condensateur-source, l'étalon de capacité et les secteurs de l'électromètre sont alors au potentiel d'un daniell, et l'on connaît le poids qui a été nécessaire pourarri\er à ce résultat. On répète la même opération après avoir supprimé l'étalon de capacité, l^a diftérence des poids obtenus dans le premier et le deuxième cas représente le poids nécessaire pour porter l'étalon de capacité au potentiel d'un daniell.
V. La méthode que nous venons de décrire renferme en elle un procédé de comparaison des capacités. On peut, en effet, déterminer à l'aide de trois pesées les quantités d'électricité nécessaires pour porter deux conducteurs au même potentiel, d'où 1 on tire le rapport de leurs capacités.
Au contraire, en chargeant les deux secteurs avec deux éléments différents, et en cherchant les poids nécessaires pour amener une même capacité aux potentiels de chacun d'eux, on a le rapport des forces électromotrices des deux éléments.
Enfin on peut mesurer une charge avec une grande précision : le corps chargé étant mis en communication a\ec le condensateursource et avec un électromètre quelconque, ce dernier accuse la présence de l'électricité; on ramène au zéro en mettant des poids sur le condensateur.
Ces méthodes ont l'aNantage de ramener toujours l'électromètre au zéro; il ne sert donc plus que comme électroscope, et l'on peut employer une sensibilité plus grande. La détermination des capacités et celle des charges se font ainsi avec précision. L'appareil peut encore servir comme réparateur de charge pour maintenir à un même potentiel un corps qui perd constauiment de l'électricilé et qui doit rester isolé.
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\ I. Les constantes d'un condensateur-source sont : i" la quantité d'électricité dé^a^ée par un poids tie \^^ ii rextrémilé du levier; •2" sa capacité. Pour charger les corps de très |)etiLe capacité, ilj a avantage à avoir un condensateur-source de très faible capacité; une tourmaline ou un quartz de o"',oi de hauteur et de quelques niiliiniètres carrés de surfa(;e peuvent ne pas atteindre la capacité d'une sphère de ()"',()i de rayon et fournir des (juanlités d'électricité capahles de (diarger au potentiel d un daniell une sphère de 3"" de ravon. Pour charger des corps il'une (Capacité un peu plus foi'te, il n'y a plus grand inconvénient à augmenter la capacité du condensateur-source, et l'on peut obtenir en le faisant des quantités d'électricité beaucoup plus considérables; nous avons fait construire une pile de neuf lames de quartz, taillées parallèlement entre elles et perpendiculairement à un axe horizontal dans un même canon de (piartz bien homogène. Chaque lame a environ 20'"'' de surface; elles sont |)lacées les unes sur les autres en pile, séparées toutefois par des feuilles d'étain; toutes les lames de rang pair ayant été- retournées, il résulte de cette disposition (pie, lors d'une variation de pression exercée sur la pile, toutes les feuilles d'étain de rang pair se chargent d'une électricité, toutes celles de rang impair se chargent de l'autre. En réunissant tous les éléments en surface, c'est-à-dire en réunissant d'une part toutes les feuilles d'étain de rang pair et d'autre part toutes celles de rang impair, on a un condensateur-source dont la capacité est celle d'une sphère de .S'", 5 de ravon. 11 fournil facilement de quoi charger jj; de microfarad au potentiel d'un daniell, uiais la difficulté qu'il y a à exercer des pressions fortes empêche seule de dépasser beaucouj) cette valeur; d'après des expériences faites avec des lames de dimensions plus petites, la pile de quartz pourrait supporter sans inconvénient, vu sa grande surface, une pression de (iooo^^ et donnerait alors une quantité d électricité ca|)able de charger 10 uiicrofarads au potentiel d un daniell.
CONTRACTIONS ET DILATATIONS PHOnUlTES PAR DES TENSIONS ÉLECTRIQUES
DANS LES
CRISTAUX HÉMIÈDRES A FACES INCLINÉES
En commun avec JACQUES CURIE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, l. \CI1I, p. ii^^, séance du 26 décembre 1S81.
Supposons qu'un corps solide, un prisme de verre, par exemple, ayant i"^^'"" de surface, éprouve une variation égale au millionième de sa lonij;ueur. Cette quantité sera très difficilement constatable par un procédé direct.
Mais, si l'on s'o|)pose d'une manière absolue à cette variation de longueur, le solide éprouvera une variation de pression de près de i''^. Ln système sensible, permettant de constater ou de mesurer cette pression, donnerait donc la possibilité de conclure d'une façon indirecte à la variation de longueur qui aurait pu se produire. On voit que cette méthode est basée sur la faiblesse du coefficient de compi-essihilité des corps solides.
Nous avons i-éalisé un appareil remplissant ces conditions, en nous servant de la pro|)riété cjue possède le (juarlz de dégager, lorscju'on exerce sur lui un effort dans certaines directions, des quantités d'électricité proportionnelles aux |)ressions qu'on lui fait subir.
iNous décrirons (-et appareil, en détaillant rap|)lication que nous en avons faite pour mettre au jour le phénomène récipro(|ue de la p()laril('' ('lecliique de^ cristaux hémièdi-es.
On sait (pic, loiscpTon fait siihir à un crislal héiiiièdif à faces
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inclinées une variation de pression suivant un axe d'héniiédrie, il se développe aux deux extrémités de cet axe des cpiantités d'électricité égales et de signes contraires, le sens du dégagement étant lié au signe de la variation de pression.
Nos expériences actuelles viennent prouver (jue, réciproquement, lorsqu'on charge d'électricités contraires les deux extrémités de l'axe d'un cristal hémiédrc, il éprou\e, suivant cet axe, soit une contraction, soit une dilatation, selon le sens dans lequel la tension ('■lectri(|ue lui a été applicpiée.
Les sens des deux phénomènes réciproques sont liés entre eux par la loi générale suivante, dont nous empruntons l'énoncé à M. Lippmann, et tpii n'est autre chose qu'une généralisation de la loi de l^enz :
« Le sens est loujours tel (|ue le phénomène r<''ciprot|ue tende à s'opposera la production du plu-nomène primitit. »
M. i^i|)pniann, se basant à la fois sur les principes de la conser- \ation de l'électricité et de la conserxation de Tthiergie, et sur les propriétés du phénomène tlirect, a\ait |)u prévoir et démontrer d'avance toutes les particularités du phénomène réciproque {'). 11 avait même donné le uK^yen d'en calculer d'avance la grandeur pour une dillérence de potentiel déterminée, lorsque l'on connaît la quantité d'électricité dégagée par une pression déterminée.
Nous avons antérieurement mesuré la quantité d'électricité dégagée par la tourmaline et parle quartz pour une pression de i''^; on trou\e, en taisant le calcul, que des prismes de ces substances éprouveront des variations de longueurs d'environ ., „ ,' ,, „ de millimètre pour une dillérence de potentiel correspondant à une étincelle de o'", 0 1 dans l air.
Voici comment les expériences ont été disposées : l'appared est formé de deux plaques massives en bronze, unies par trois grosses colonnes qui font corps a\ec l'une des plaques, traversent 1 autre et sont terminées par des \is munies d'écrous (-).
(') Principe de la coiisei\'ation de l'éleclricité {Annales de Chimie et de Physique, 1881, p. l'iô).
(-) (E) Voir la ligure 2, page 4o.
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On peut ainsi, à l'aide des écrous, serrer entre les deux plaques une pile d'ojjjels placés les uns au-dessus des autres. Les objets sont partagés en deux systèmes distincts :
Le système inférieur sert uniquement à mesurer les variations de pression : il se compose de trois lames de quartz larges et minces, sé|)arées |)ar des lames métalli(jues que l'on met en communication avec un électromètre, qui accuse l'électricité dégagée par les variations de pression subies par les lames de quartz.
Le système supérieur sert à produire le phénomène que l'on veut étudier. Dans le cas qui nous occupe, il se composait de trois cristaux liémièdres aussi volumineux que possible, et séparés les uns des autres par deux rondelles de cuivre. Les trois cristaux avaient leurs axes d'hémiédrie parallèles à la direction du serrage. Les deux cristaux des bouts étaient retournés par rapport à celui du milieu, c'est-à-dire que, sur l'une des rondelles de cuivre, se trouvaient appliquées deux bases positives par pression, sur l'autre deux bases négatives.
l^es deux bases extérieures des trois cristaux communiquaient avec la terre. Les deux rondelles de cuivre pouvaient être reliées aux deux pôles d'une machine de Hoitz.
Nous avons opéré sur la tourmaline et sur le quartz. Pour ces deux substances, lorsque l'on unit la branche positive d'une machine de HoItz à la rondelle de cuivre attenante aux faces des cristaux positives |)ar pression, et la branche négative à la rondelle attenante aux faces négatives, les cristaux tendent à se dilater suivant l'axe de serrage et, par l'intermédiaire du système inférieur, qui subit une augmentation de pression, l'électromètre indique cette dilatation; quand l'action de la machine cesse, l'électromètre l'indique encore. Enfin, quand on renverse le sens de la tension, les cristaux se contractent et tous les eflèts se |)roduisent en sens inverse.
Le phénomène est déjà sensible pour une tension corresj)ondanl à une étincelle d'un demi-millimètre; il semble être proportionnel à la dillérencc de tension.
Il nous est impossible, pour le moment, de donner une mesure; mais un calcul (pie nous avons fait pour le quartz, calcul grossièrenienl approximalif, vu les données imparfaites que nous avons
CRISTALX HÉMIÈDRES A FACES INCLINEES. 29
employées, nous a montré que le phénomène est du même ordre de grandeur que le phénomène calculé théoriquement (').
(') Les deux systèmes, celui qui servait à produire le pliénoniène électrique et celui qui servait à le mesurer, étaient séparés l'un de Tautre, au point de vue électrique, d'une façon parfaite; ils étaient chacun [)arfaitenient enfermés dans des enveloppes métalliques communiquant avec la terre.
Nous n'avons pas négligé toutefois les nombreuses vérifications qui permettent de s'assurer que l'on n'a pas affaire à un phénomène d'influence. Ces précautions sont nécessaires, puisqu'il s'agit de constater de très petites quantités d'électricité qui se dégagent en présence des tensions énormes des machines de Hoitz.
En commun avec JACQUES CURIE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, L. XCV , p. c)i4, séRiice du i3 novembre iHS?..
A chaque manière (') de |)ro\oquer par pression le clégai;enienl électrique dans le quartz correspond un pliénomène réciproque particulier. Soit un parallélépipède ajanl devix faces normales à un axe électrique et deux normales à l'axe optique; lorsqu'il y a entre les deux laces normales à l'axe électrique une différence de potentiel, le quartz se dilate suivant l'axe électrique et se contracte dans la direction normale aux axes optique et électrique, ou inxersement se contracte suivant la première direction et se dilate suivant la première direction et se dilate suivant la seconde, selon le sens de la tension. La troisième direction ne varie pas. Les sens des |)hénomènes réciproque et direct sont liés entre eux par une loi de réaction analogue à la loi de Lenz. Chacune des déformations est proportionnelle à la différence de potentiel. Enfin, dans (diaque direction, la grandeur de la dilalalion est donnée en centimètres, pour une différence de potentiel égale à l'unité absolue C.G.S. électrostatique, par le même nombre que celui qui exprime en valeur absolue la quantité d'électricité dégagée par une pression d'une dyne exercée dans la direction considérée.
La dilatation suivant l'axe électrique est ind(''pendante des dimensions de la phupic; elle est trop faible pour être constatée directement, mais, pour- la mettre en évidence, on peut s'oj)poser
(') \'oir Journal de Physique, 1882, j). a^â.
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à ce que la défonnahou se produise, employer de i;raii(les surfaces el uliliser la variation de pression assez considérable qui en résulte. C'est ce que nous a\ons déjà fait. J^a niétliode est des plus sensibles, mais la connaissance imparfaite ou nulle que l'on a des coefficients d'élasticité ne nous a pas permis de faire des expériences (pianlitalix es. \u ((intraire. la dilatation normalement à Taxe \arie avec les dimensions du parai lélépipcde ; elle est égale à la dilatation suivant l'axe, lorsque le rapport des dimensions actives est égal à i; en faisant varier ces dimensions, on peut la rendre beaucoup plus grande; elle peut devenir visible et mesurable au microscope, surtout après amplification à laide d'un levier.
L'appareil dont nous nous sommes servis était disposé de la façon suivante : une plaque de (|uartz, revêtue de deux feuilles d'étain sur les faces normales à Taxe électrique (et très peu épaisse suivant la direction de cet axe), (Hait fixée par lunedes extrémités de sa grande longueur (normale aux deux axes opti(|ue et électrique) à un montant solide.
L'autre extrémité, munie dune petite pièce rigide, retenait le petit bras d'un levier. Le grand bras portait une petite toile d'araignée que l\)n regardait avec un microscoj)e muni d'un micromètre oculaire.
Les variations de longueur de la |)laque de quartz étaient amplifiées une cinquantaine de fois. On produisait la tension électrique en cbargeant les deux feuilles d'étain à l'aide d'une macliine de lioltz reliée à une batterie de six bouteilles de Lejde. La tension s'établissait ainsi assez lentement et Ion notait le déplacement du levier à l'instant où I étincelle partait entre deux boules.
La mesure se compose de deux parties distinctes :
i" (Jn détermine expc-rimentalemcnt, parles procédés que nous avons précédemment publiés, la quantité absolue d'électricité dégagée par la lame revêtue de ses feuilles d'étain et telle qu'elle va être employée dans la seconde partie;
2" On mesure, à l'aide de l'appareil ci-dessus décrit, les variations de longueur corres])ondanl à une série de différences de potentiel données par les distances explosives entre des boules de o™,o6 d'après les déterminations de M. Baille.
Lame
1 cT î-
Traction nécessaire pour charger une capacité de
o"',5() à la tension d'un daniell 'i'y^'"^ i^% J
D'où une traction de i dyne dégagerait une quantité absolue d'électricité égale à 7vi<.)- "> '' '^9-,'^- 't»-''
D'où dilatation calculée en centimètres pour I unité
de diiïérence de potentiel 7, î'J- 'o "^ '^9,^- 'o^'
D'où dilatation calculée en niilliniélres pour une
diiïérence de potentiel égale à 14,^1 correspon-
danl à une étincelle de 1'"'" dans Tair, entre boules
de o'", o(i » o""", ooo58
D'où dilatation calculée en millimètres pour une
diiïérence de potentiel de 65,2 (étincelle de (V"'"). o' ,00048 »
Déplacement de l'extrémité du levier exprimé en
divisions du micromètre, pour tension corres- *
pondant à 1""" d'étincelle » (),7
Déplacement pour tension correspondant à ()'""'
d'étincelle J,o «
Valeurs de ces déplacements en millimètres o ,0206 o""",0276
Rapport des bras du levier 4",^ 4^,)
D'où dilatation mesurée o""",ooo>o o""", 00061
Les dilalalioiis mesurées étant de o""",()Oo5o et de o""", 00061, les dilatations calculées par les cjuanlités d'électricité dégagées sont o'""',ooo4H et o"*'", ooo58. Ces résultats doiveni être considérés comme satisfaisants. Sans même considérer les facteurs nombreux entrant en cause, les ditlerences s'expliquent simplement \rdv Terreur de lecture dans la mesure des dilatations électriques, (les déterminations sont donc des sérilîcations non seulement (jualitatives, mais aussi nuiiiéri(|ues des conséquences auxquelles les principes de la conservation de l'énergie et de la conservation de l'électricité ont conduit M. Lippmann. La proportionnalité de la dilatation à la diiïérence de potentiel se vérifie égalemenl bien; toutefois nos expériences n'ont pu être faites que sur des (';clielles de tension très limitées.
(' ) I.cs épaisseurs des lames étaient 2""", 4 et o"'"',()5; les longueurs de Tétain environ ■.•-""", S et 4<''°'"-
SUR
LES PHÉNOMÈNES PIÉZO-ÉLECTRIQUES
Bulletin des séances de la Société française de Physique, année 1S87, p. 47-
M. I'. Cciîip: pense que la cumliictiliilité, diins la théorie de M. Diihem, est une conduetihilitc- fictixc qui intervient coninie un artifice de calcul. Prenons une tourmaline avec circuit extérieur conducteur réunissant ses extrémités : en faisant varier la température ilu cristal, les phénomènes électriques sont absolument dillerents de ceux que Ton obtient en faisant naître et disparaître une force électromolrice dans le circuit extérieur.
M. Curie admet que les phénomènes pyro- et piézo-électriques ont une ori^iine C(jmmune, la déformation du cristal. Mais il ne saurait admettre qu'ils soient identiques et que la compression n'agisse que comme producteur de chaleur. Les elTets calorifiques mis en jeu par la compression sont beaucou|) trop minimes pour expliquer le dégagement d'électricité observé. De plus, le dégagement d'électricité par pression est instantané, ce qui ne serait pas s'il fallait attendre le refroidissement du cristal.
-M. Di HKM répond que 1 on sait, depuis M. Du Bois-Rejmond et Gaugaui, que les phénomènes produits dans le circuit extérieur d'une tourmaline sont identiques aux phénomènes produits dans le circuit extérieur d'une pile de grande force électromotrice et de grande résistance. Quant aux autres faits signalés par M. Curie, ils sont des conséquences de la théorie de M. Duhem.
M. Vaschy fait observer qu il semble résulter des lois expéri- C. 3
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mentales connues que l'électrisation Q prise par un cristal est proporlionnelle à son c^/eVrti/o/i de température {T\~T'^) et se maintient ( sauf déperdition lente par conductibilité) lorsque la température (iuale T( devient uniforme dans le cristal. D'après M. Duhem, celte électrisation serait au contraire proportionnelle à la différence actuelle (T, — Tq) de température entre les faces et le milieu du cristal ; le maintien prolongé de la charge Q conduirait alors à admettre que la différence (T, — Tq) se maintient en réalité, alors qu'il semble que la température est devenne uniforme.
M. Duhem répond que la charge Q ne se maintient, après que la température est devenue uniforme, que dans les cristaux marnais conducteurs; il n'a envisagé que les substances conductrices.
En commun avec JACQUES CURIE.
Journal de Physique. 2" série, t. VIII, 188g, p. 149.
La première partie de ce travail se rapporte à des expériences déjà anciennes ( 1881) ('). Au moment où elles ont été entreprises, M. Lippmann ( -), dans un travail sur les applications des principes fondamentaux de la conservation de l'énergie, de la conservation de l'électricité et du principe de Carnot, montrait en particulier qu'avec la connaissance des phèn(»mènes de piézo-électricité que nous avions décomerts, on pouvait théoriquement prévoir la dilatation électrique de ce cristal, ainsi que la grandeur, le sens et la nature du phénomène.
Nos expériences entreprises à ce moment en ont donné la consécration expérimentale.
A coté de lintérèt particulier qu'elles peuvent avoir, elles se sont ainsi trouvées avoir l'intérêt plus général de vérifier les conséquences d'une théorie qui s'applique à un grand nombre de phénomènes.
Nous donnerons d'abord une vue d'ensemble de la nature des phénomènes.
Considérons un parallélépipède rectangle de quartz {fig- 1) ajant quatre arêtes, telles que AD, parallèles à l'un des axes électriques, et quatre arêtes, telles que AB, parallèles à l'axe optique.
(') Comptes rendus des séances de V Académie des Sciences, t. XCIII, p. 1137 el i. XCV, p. 914.
('-) Journ. de Phys., 1881 ; p. 887. Ann. de Chim. et de Phys., 1881.
Premier cas. — Si l'on comprime le cristal normalemenl au\^ faces ABC, DEFG, c'est-à-dire si l'on exerce l'efToi't dans le sens de l'axe électrique, on obtient un dégagement d'électricité sur les mêmes faces, donné par la formule
cj = K/,
q étant le dégagement électrique, / la force et K la constante piézo-électrique.
Nous avons trouvé cju'une force de i ''^ dégage, par elfort direct dans ces conditions, une quantité d'électricité capable de porter
ytu-ti élecù^'^uc'
une sphère de 16'"', 6 au potentiel d'un daniell, d'où Ion déduit, pour la constante piézo-électrique en unités absolues C. G. S. électrostatiques,
K est la quantité absolue d'électricité dégagée par un effort d'une dyne sur le quartz.
A ce dégagement piézo-électrique correspond un phénomène de dilalation électrique 0 dans le sens de l'axe électrique, lorsque l'on établit une dilférence de potentiel V entre les deux faces qui lui sont normales (faces que l'on peut supposer argentées): on aura
0 = Kr = 6,32 X lo-^V.
8 est exprimé ici en centimètres.
Ou \uit que la grandeur de la dilatation dans le sens de l'axe électrique est indépendante des dimensions du cristal.
Cette grandeur est du reste extrêmement petite pour les tensions dont nous disposons; pour V=i4,8, soit 44oo volts environ, tension correspondant à i""" d'étincelle dans l'air, on a
ô = 0,933 X 10-8^ soit oS^, 00935 en microns, -^ fie micron environ.
Deuxième cas. — Si l'on comprime le cristal dans la direction de l'axe optique, c'est-à-dire normalement aux faces ADBF, CEG, aucun dégagement électrique ne prend naissance.
Réciproquement, lorsque l'on établit une tension électrique quelconque, la longueur de l'axe optique ne varie pas.
Tioisième cas. — Si l'on comprime le cristal dans une direction normale aux axes optique et électrique, c'est-à-dire normalement aux faces ADEC, BFG, un dégagement électrique se produit sur les faces ABC, DFGE normales à l'axe électrique. Le dégagement électrique est de signe contraire à celui qu'aurait donné une compression dans le sens de l'axe électrique ; il est donné par la formule
dans laquelle K est la même constante que précédemment
L est la longueur AB du parallélépipède dans la direction normale aux axes optique et électrique, e est la longueur de la dimension AD parallèle à Taxe électrique dans le parallélépipède.
Réciproquement, lorsque Ton étaljlit uneditlerence de potentiel entre les deux faces ABC, DFG, normales à l'axe électrique, le cristal tend à se dilater ou à se contracter dans la direction normale aux axes optique et électrique. Les elîéts sont donnés par la formule
ù étant exprimé en centimètres et V en unités électrostatiques.
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Ici le phénomène dépend de deux des dimensions du crislal et peut être considérablement amplifié en |)renant une lame très mince dans le sens de l'axe électrique et très longue dans le sens normal aux axes optique et électrique.
En résumé, lorsque Ton établit une dilïérence de potentiel entre deux faces normales à Taxe électrique du parallélépipède de quartz, le parallélépipède se déforme; Taxe optique conserve toujours une longueur invariable, mais les autres dimensions changent. Pour un certain sens de la tension, l'axe électrique se contracte et la direction normale aux axes optique et électrique se dilate. Pour une tension de sens inverse, Taxe électrique se dilate et l'autre direction se contracte.
Les phénomènes piézo-électrique et de dilatation électrique sont liés entre eux par une loi de réaction analogue à la loi de Lenz. Le sens du phénomène de dilatation est, par conséquent, en relation avec la forme cristalline du quartz. Le quartz se contracte suivant l'axe électrique lorsque la charge positive se trouve à l'extrémité de cet axe, qui correspond à une arête du prisme hexagonal portant les facettes du ditrièdre.
Cette extrémité se charge, au contraire, d'électricité négative lorsque l'on comprime le cristal dans le sens de l'axe ( ' ).
Recherches avec une presse et un manomètre piézo-électrique.
Nous avons d'abord cherché à mettre en évidence les phénomènes de dilatation dans la direction de l'axe électrique. Ces phénomènes sont extrêmement faibles, d'après ce que nous avons vu plus haut; on a, pour la dilatation û expi'imée en centimètres,
ô = 6, 3a X lo-^ V:
pour V := I , soit 3oo volts environ, on a, pour o en microns,
('; Nous avons, par une erreur de redacLion, donné le sens inverse de ceiu i-ci vis-à-vis des facettes du cristal dans le Journ. de Phys., 1882, p. 245. Cette erreur ne se rencontre pas dans les publications antérieures, faites par nous. {Bull, de la Soc. miner., 1880, et Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCI, p. 294. )
pour une difrérence de potentiel correspondant à une étincelle de i'"'", V =: i4i8, soit 4ioo volts environ, et l'on a pour valeur correspondante de o en microns
0 = oiJ-,009 35,
c'est-à-dire en\iron ~ de micron ou ~ de longueur d'onde.
De pareilles dilatations seraient à peine visibles par la méthode des anneaii\ colorés et l'existence du phénomène eût été extrêmement difficile à mettre hors de doute par ce procédé. Nous avons employé une autre méthode qui |)eut être généralisée et qui donne une sensibilité extrême à toute constatation de dilatation dans un corps solide. Elle repose sur la remaixjue suivante : Supposons qu'un corps solide, un prisme de verre par exemple, ayant i""' de base, éprouve, sous l'action d'un agent |)hysique quelconque, une variation égale à un millionième dans sa longueur; cette quantité sera difficilement constatable par un procédé direct. Mais, si l'on s'oppose d'une manière absolue à ce que cette variation de longueur se produise en maintenant les extrémités du prisme entre deux pièces invariables, l'action de l'agent physique sera d'accroître considérablement la pression : cet accroissement atteindra en efï'et i''ë dans l'exemple que nous avons choisi.
Un manomètre sensible, permettant dans ces conditions de mesurer les variations de pression, sera aussi extrêmement sensible à l'action de l'agent physique en question.
Comme manomètre, nous employons un quartz piézo-électrique relié, aupointdevue électritpie, avec un électroiuètre à quadrants. Voici comment ces expériences ont été disposées :
L'appareil est une presse formée de deux plaques massives en bronze unies par trois grosses colonnes qui font corps avec l'une des plaques, traversent l'autre et sont terminées par des vis munies d'éerous. A l'aide des écrous, on serre entre les deux plaques une pile d'objets placés les uns au-dessus des autres. Ces objets sont partagés en deux systèmes distincts, presque identiques entre eux [wowjig. 2 théorique).
Le système inférieur sert uniquement à mesurer les variations de pression; il se compose de trois lames de quartz (<7, b, c) séparées par deux feuilles métalliques que l'on met en communication avec les quadrants d'un électromètre e qui accuse Télectri-
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cili' dégagée par les variations de pression sidjies par les lames de quarlz.
Ces irois lames sont taillées perpeiidiculairement à l'axe électrique ; mais la lame du milieu a été retournée et son axe est en sens inverse de celui des deux autres.
Dans ces conditions, il est facile de se rendre compte que, lors dune variation de pression, les trois plaques concourront à charger d'électricités de signes contraires les deux feuilles métalliques intermédiaires.
Sur la figure, les flèches donnent le sens des axes des trois plaques.
Le système supérieur (a, 6', c') est identique au précédent;
Fig. 2.
seulement les deux plaques métalliques intermédiaires communiquent avec les deux pôles d'une macliine de Holtz M. Les plaques de quartz sont aussi plus épaisses que celles du système inférieur, afin de pouvoir employer des potentiels assez élevés sans avoir d'étincelles.
Lorsque l'on élève l'une des plaques métalliques intermédiaires à un potentiel positif et l'autre à un potentiel négatif, les trois cristaux obéissant à la théorie dont nous avons parlé plus haut tendent à donner une contraction ou une dilatation du système supérieur. Ces déformations ne |)euvent se produire librement lorscpic l;i presse est serrée et il en résulte des variations de près-
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sion dans toute la colonne, l^e système inférieur dégage alors de l'électricité, ce qui fait dévier r<'lectromètre.
Certaines précautions sont nécessaires pour mener à bien ces expériences; il s'agit en elVet de mesurer de très petites quantités d'électricité dégagées par le système inférieur en présence des tensions énormes d'une machine de Holtz, agissant sur le système supérieur; le plus p<^tit etîel d'influence venant de la machine sur les pièces comuiuui([uant avec l'électromètre masquerait le phénomène que l'on veut étudier. Vussi les deux systèmes, celui qui sert à produire le phénomène et celui qui sert à le mesui-er, sont-ils séparés au point de vue électrique d'une façon parfaite. Ils sont chacun enfermés dans des enveloppes métalliques (T, T, T. . . .) communiquant a\ec la terre.
Le système Inférieur qui sert de manomètre est même situé complètement avec l'électromètre à l'intérieur d'une enceinte métallique. Le corps de la presse communique aussi nK'talliquement avec la terre.
Lnfin une plaque de cuivre (q^'q^'X'!'') reliée à la terre se trouve pincée par son centre entre les deux systèmes de plaques de quartz, qu'elle sépare complètement au point de vue électrique. Cette plaque, plus large que la presse, n'intervient pas dans les phénomènes élastiques, parce que les colonnes la traversent sans la toucher par de larges trous ménagés à cet eff"et. Le raccord métallique parfait entre les colonnes et les plaques se fait à l'aide de feuilles détain flexibles. On peut toujours s'assurer que ces précautions sont efficaces : il suffit pour cela de faire l'expérience à blanc sans que les écrous soient serrés. Dans ces conditions, les tensions électriques établies dans le système supé-rieur ne doivent influencer en rien le système inférieur.
L'ensemble de l'appareil doit être parfaitement desséché. Sur la figure, P représente la pile de charge qui donne la sensibilité à l'électromètre.
\ oici maintenant la marche d'une expérience :
On commence par serrer très fortement la presse, après avoir empilé au centre les pièces dont nous venons de parler. Cette pression énorme une fois établie, il se produit un tassement des pièces qui diminue la pression, et ce n'est guère qu'au bout d'une heure
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que, ce tassement étant complètement terminé, Timage de l'électromètre peut rester fixe au zéro.
On (tt'ul alors charger les plaques métalliques du système de lames supérieur avec la machine de Holtz. Les deux pùles de la machine sont reliés aux armatures d'une batterie de bouteilles de Levde. pour que la ditlerence de potentiel s'établisse lentement et régulièrement. On a entre les deux pôles un micromètre à boules (B) qui permet de déduire le potentiel, au moment de la décharge, de la connaissance de la distance explosive.
Lorsqu'on fait tourner la machine, la différence de potentiel s'établit lentement, l'électromètre dévie ('gaiement progressivement et l'on note la déviation au moment où létincelle part entre les deux boules du micromètre. L'étincelle partie, l'image revient brusquement vers le zéro.
Le sens du phénomène est bien celui donné par la théorie, et les déviations de Télectromètre ^ont proportionnelles aux différences de potentiel de la batterie données par les distances explosives.
Voici un Tableau numérique vérifiant cette dernière conclusion :
Distances Déviations Diliërences
explosives de de
en millimèue-;. l'électromètre. potentiel. à
mm
6 io5 I) 65,3 I ,60
Les explosions étaient obtenues entre des boules de 6*='" de diamètre et les nombres de la troisième colonne sont ceux donnés par M. Raille ( ' ).
Mais la proportionnalité des déviations an potentiel est établie suivant nous dune laçon beaucoup plus rigoureuse parce faitque l'on ne change pas la grandeur absolue de la déviation de l'élec- Iromèlre en renversant les pùles de la machiue de Holtz a\ec une
(') Baillk, A/m. de Cliiin. et lU Phys., 188;!.
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mènie distance explosive. Il est en effet très probable que, s'il n'y avait pas proportionnalité, il y aurait en même temps une différence d'intensité dans les effets produits par les tensions électriques de sens inverses.
Nous n'avons malheureusement pu faire aucune mesure de la grandeur réelle des pliénoménes, parce que les propriétés élastiques de ra[)pareil nous étaient absolument inconnues. En supposant que le quartz seul se comprime et que ce corps ait le même coefficient d'élasticité que le verre, on arrive par la théorie à des nombres qui sont de l'ordre de grandeur de ceux obtenus. Cette vérification est tout à fait grossière.
Nous avons répété ces expériences avec succès en opérant avec des prismes de tourmaline dont les bases étaient taillées perpendiculairement à l'axe électrique.
La sensibilité de l'appareil est extrême; elle dépend é\idemment de la surface de base des cristaux employés, qui doit être aussi grande que possible, et de la hauteur de la colonne de cristanx, qui doit être aussi faible que possible. Avec des cristaux de quartz ayant -"'"' de surface de base et une colonne ayant une hauteur totale de o"',io, la sensibilité était telle que la différence de potentiel correspondant à une distance explosive de i""" entre des boules de o"',o6 de diamètre donnait une déviation deo"',25 de l'échelle. On pouvait apprécier dans ces conditions l'effet produit par une variation de potentiel 200 fois plus faible.
D'après la théorie, si les cristaux, au lieu de se trouver dans la presse, avaient été libres, ils se seraient seulementjdilatés pour cette dernière variation de potentiel de , „ ', „ ^ de micron environ.
Comme nous l'avons dit plus haut, cet appareil nous semble pouvoir être utilisé dans d'autres applications. On pourrait, par exemple, étudier avec des dilatations ou des contractions que les corps éprouvent sous l'intluence du magnétisme. Il suffirait de remplacer dans la presse le système supérieur de lames de quartz par le corps que l'on voudrait étudier et de conserver toujours comme manomètre les lames inférieures communiquant avec lélectromètre ( ' ).
(^) Plusieurs personnes nous ont fait remarquer que l'on aurait pu remplacer le manomètre piézo-électrique qui nous a servi par un manomètre optique
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Mesures des dilatations électriques à l'aide d'un levier amplificateur et d'un microscope.
Dans la direction normale aux axes optique et électrique les dilatations doivent dépendre, comme nous l'avons vu plus haut, des dimensions du cristal. Elles sont données par la formule
On voit qu'en prenant une lame longue et mince on peut espérer avoir des effets beaucoup plus sensibles que dans le cas de la dilatation dans le sens de l'axe électrique.
Pour la différence de potentiel correspondant à vme distance
explosive de i'"'" dans l'air avec -= loo, on aurait pour la dilatation en microns o =: o,g35, c'est-à-dire environ i micron ou deux longueurs d'onde. Il est certainement possible de mesurer de pareilles dilatations. L'appareil qui nous a servi se compose essentiellement d'un levier amplificateur et d'un microscope qui sert à mesurer les déplacements de l'extrémit('' du levier. La lame de quartz Q() {Jlg. 3), longue et mince, recouverte de deux feuilles d'étain, était placée verticalement et maintenue fixe à la partie inférieure. L'axe électrique est horizontal et dirigé suivant l'épaisseur de la lame, et l'axe optique, également horizontal, est perpendiculaire au i^lan de la figure.
formé d'un parallélépipède de verre dont la biréfringence aurait varié sous l'influence de la pression. Cela est parfaitement exact, mais ce manomètre optique eût été incomparablement moins sensible que le manomètre piézo-électrique. En effet, d'après les travaux de Wertheim, la sensibilité du parallélépipède de verre ne dépend que de l'une des dimensions latérales, qui doit être aussi faible que possible; on n'eût pu prendre moins de 2"="° pour cette dimension sans compromettre la stabilité de la colonne comprimée dans la presse.
Une dilférence de marche d'une lonsjueur d'onde aurait été alors produite par une pression de 32o''i! et, en admettant que l'on puisse évaluer jhî ^^ frange au compensateur de Babinet, on aurait eu un manomètre sensible à S"*» près.
Le manomètre piézo-électrique était environ 6oo fois plus sensible et donnait des indications pour une pression de 5».
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A la |)iirlie supérieure est fixée une pièce eu cuivre terminée par un crochet.
Le levier amplificateur ABD est formé par une pièce eu ébouite BD et par une luui^ue aiguille AB, eu carton très mince, munie d'un contrefort.
Dans la pièce d'ébonite sont enchâssés deux couteaux : le premier c repose sur un plan fixe, comme un couteau de balance ; le second, placé en sens inverse, s'appuie de bas en haut sur le crochet situé à 1 exlrénnté de la lame de quartz.
A 1 extrémité de l'aiguille est collée une lame de verre v sur
Fig. 3.
laquelle on a fixé à la «onuiie une petite toile d'araignée. Le microscope, placé horizontalement, est braqué sur celte lame de verre et, quel que soit l'endroit mis au point, on trouve toujours dans la toile daraignée des repères délicats.
Les dé\iations sont lues à l'aide d'un micromètre oculaire qui a été préalablement comparé avec un micromètre au j-^ de millimètre placé sous l'objectif.
La distance des arêtes des deux couteaux est de 8'"™. La longueur de l'aiguille a varié de So"^'" à 60*^'". Pour faire une mesure on établit la communication des deux feuilles d'étain avec une machine de Holtz, une batterie et un micromètre à boule. On fait marcher la machine; la variation de potentiel et le déplacement
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(le lai^uille se fonl leutenienl et l'on note la dévialion au iiilcromèlre au nionienl où part r(''tiiicelle.
Les vériricalions de la théorie se font bien quant au sens et à la proportionnalité des déplacements aux potentiels; cei)endant cette dernière vérilication est peu précise, étant donnée la petitesse de Téchelle dont on dispose avec un micromètre oculaire.
Quant aux vérifications numériques, une complication résulte des dispositions expérimentales qu'il est nécessaire de prendre pour pouvoir opérer aux potentiels élevés d'une machine deHoltz, sans que l'étincelle passe d'une face à l'autre des lames de quartz en contournant la surface. Les expériences ont porté sur trois lames ditrért-ntes; les deux premières furent recouvertes d'une mince
i-ig. 4.
couche d'arcanson, la troisième, placée entre deux laines de mica et extrêmement mince, noyée dans le baume. De plus, l'étain des trois hunes n'arrivait pas tout à fait juscpiau bord.
Dans ces conditions, il n'est guère possible d'évaluer les pertes j)r(ibables dans les effets produits et de calculer la dilatation d'après
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ré|)aisseur de la lame, la longueur de rélaia iililisé et la ^alem• connue de la constante piézo-électrique.
Mais la théorie de M. Lippmann s'applique en particulier à chaque lame toute montée, et il suffit de déterminer la grandeur des phénomènes piézo-électriques de chaque lame, sans s'occuper des dimensions, pour pouvoir calculer les dilatations électriques correspondantes .
La grandeur des ph(''nomènes piézo-électriques est déterminée en cherchant la traction nécessaire pour charger un condensateur de capacité connue au potentiel d\in daniell avec une des lames. Pour cela, la lame toute montc-e ('tant retournée le crochet en bas, on suspend directement à celui-ci les poids nécessaires pour obtenir le dégagement désiré.
Le condensateur absolu qui sert dans ces expériences est un condensateur cylindrique. Le cylindre intérieur ABC {fig- 4) se compose de deux parties s'emboîtant en B l'une dans l'autre. On fait une première expérience avec les deux parties, puis une seconde en supprimant la portion supérieure, et la diflerence des deux mesures doit correspondre à une capacité que l'on peut calculer d'après les dimensions de la partie mobile, comme si elle faisait partie d'un cylindre indéfini.
L'erreur provenant de l'extrémité libre est la même dans les deux expériences et disparaît dans la différence.
Voici les dimensions de ce coiidensateur :
J^ongueur de la pailie mobile 20,06
Rayon extérieur du petit cylindre... 6,6o3 Rayon intérieur du grand cylindre... 8,070
d'où
Capacité calculée de la partie mobile. ... G = 49)99 ( ' )
( ' ) Ce même condensateur nous avait servi à déterminer la constante piézoélectrique du quartz.
Dans des expériences récentes, laites avec un condensateur plan à anneau de garde, beaucoup plus parfait, nous avons eu la satisfaction de retrouver presque exactement le même nombre pour cette constante piozo-électrique.
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N'oici maintenant les résultats obtenus pour les trois lames de
([uariz :
I,ame
U. ^""^ I^LI
Longueur «le létain utilisé approxiinative-
ment 2'"',« 4"",o 4'^^'",o
Epaisseur o''",24 o-",o65 o-",ii2
Traction nécessaire pour cluir5,^er une capacité (le :>o"" à la tension d'un daniell. i')S' 48°, à 78^0
D'où une traction de i dyne dégage une quantité absolue d'électricité égale à ('). 7,89 x 10-" 09, 3 x 10-" 12., i x lo-''
D'où dilalalion calculée pour l'unité de dilTérence de potentiel 7,39x10-- 39,8 x lo-'' 22,3 x lo-'?
D'où dilatation calculée en millimètres pour une difTérence de potentiel égale à 14,8 (2), correspondant à une étincelle de i'"™ dans l'air entre boules de G""" de diamètre » o,ooo58 o,ooo33o
Idem pour une différence de potentiel île
65,2 (étincelle de 6""") 0,00048 » »
Déplacement de l'extrémité du levier exprimée en divisions du micromètre oculaire pour tension de i'"™ étincelle » 6,70 6,70
Déplacement pour tension de 6""" 5,o » »
Une division du micromètre oculaire vaut
en millimèires sous l'objectif o,oo4i3 o.oo4i3 o,oo36i
L)éplacenienl en millimètres de l'extrémité
du levier 0,0206 0,0276 0,0242
Kap|)ort des bras de levier 4o,8 4^,5 77,^
Dùù dilatation mesurée delà lame 0,00030 0,00061 o,ooo3io
On a donc :
Lames.
I. II. III
Dilatations mesurées. ...... . o,oooJo 0,00061 o,ooo3i3
Dilatations calculées 0,00048 o,ooo58 o,ooo33o
Différences relatives "'"^V ~^ ^ — ' T^
Ces résultais doi\enl être considérés comme satisfaisants; les dill'érences dépassent à peine les erreurs de lecture au micromètre ocidaire.
( ' ) En prenant 0,01)874 pour tension absolue de i danielf.
{^) D'après les mesures de M. Biiiffo {Ann. de Chim. et de Pliys.).
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Nous avons acquis la conviction, durant cette étude, que les phénomènes piézo-électrique et de dilatation électrique doivent être classés parmi les plus réguliers, et que les mesures qui s'y rapportent pourraient utilement atteindre une précision très supérieure à celle dont nous disposions avec les appareils que nous \enons de décrire.
Expériences avec deux lames de quartz accolées : électromètre à bilame de quartz.
Nous sommes parvenus à rendre beaucoup plus sensibles les effets produits par les dilatations électriques en usant d'un artifice analogue à celui qui sert de base au thermomètre métallique de Bréguet.
Les effets obtenus doivent encore ici être attribués aux forces élastiques qui entrent en jeu lorsqu'on s'oppose à la libre dilatation des lames.
Deux plaques de quartz sont taillées parallèlement dans un même bloc de quartz et normalement à un axe électrique ; leur contour a la forme d'un rectangle allongé.
La largeur des plaques (petit côté du rectangle) est parallèle à l'axe optique, et la longueur est normale à la fois aux axes optique et électrique. Les deux plaques identiques entre elles sont amincies ensemble au tour d'optique jusqu'à ce quelles soient réduites à l'état de lames n'ayant que quelques centièmes de millimètre d'épaisseur; puis ces lames sont collées l'une sur l'autre au baume de Canada.
On a eu soin, avant de faire cette dernière opération, de retourner une des lames face pour face, si bien que les axes électriques (dirigés suivant l'épaisseur) sont de sens inverses dans les deux lames. On obtient ainsi une bilame dont on argenté les faces extérieures.
Si l'on établit maintenant une ditl'érence de potentiel entre les deux faces argentées, l'une des lames tend à s'allonger dans le sens de sa longueur, l'autre tend à se raccourcir. Comme elles sont collées l'une sur l'autre, la bilame se courbe et la convexité se trouve du côté de la lame qui s'allonge.
5o tœUVRKS DE P. CIRIE.
Pour observer ce phénomène, nous fixons une des extrémités de la bilame et nous regardons le déplacement de l'autre à l'aide d'un microscope. Le déplacement peut encore être amplifié en fixant à cette extrémité une aiguille longue et légère.
On peut aussi observer la flexion à l'aide d'un petit miroir collé au bout de la bilame.
Avec des lames minces et longues et une tension électrique suffisante, la flexion est visible à l'œil nu.
On peut encore réaliser une bilame susceptible de se courber sous les actions électriques, en collant l'une conti^e l'autre les deux lames sans retourner l'une d'elles, mais en ayant soin d'argenter aussi les faces des lames en contact avant de les coller; on a ainsi une bilame présentant trois couches d'argent, une intérieure et deux extérieures. Ces deux dernières sont reliées entre elles et à la terre au point de vue électrique. On porte au contraire la surface argentée située entre les deux lames à un certain potentiel. Dans cette expérience les axes électriques sont de même sens dans les deux lames, mais les champs électriques auxquels elles sont
soumises sont de sens inverses. L'efi'et est le même que précédemment : l'une des lames se dilate, l'autre se contracte et la bilame se courbe. Cette disposition est même préférable à la première; car, pour les mêmes lames et la même tension, on a deux fois plus de sensibilité.
11 est facile d'analyser ce qui se passe dans la bilame, si l'on ne
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cherclie qu'une première approximation. Désignons par L la longueur commune des deux lames de quartz. Si chacune d'elles était entièrement libre, il y aurait, lorsqu'on les place dans vm champ électrique, xm allongement o de la première et une contraction o de la seconde, si bien que les longueurs des deux lames différeraient entre elles de 20; mais, comme les lames ne sont pas libres, il n'en est pas ainsi et la bilame se courbe sous l'action des forces élastiques.
La figure 5 représente une coupe longitudinale et normale aux faces dune portion de la bilame AA'BB'.
Nous supposerons que, lorsque les filets parallèles à la longueur de la bilame se courbent, les sections qui leur sont normales au début leur restent toujours normales pendant la flexion (cette condition est nécessaire si la lame est très longue par rapport à l'épaisseur ).
Soient :
AA' une section normale aux filets longitudinaux; BB' une section normale infiniment voisine de la première; l la distance comptée sur le filet médian entre les deux sections ; R le rayon de courbure de la bilame.
Si les filets longitudinaux compris entre OA et PB étaient soustraits aux forces élastiques longitudinales et libres de se contracter ou de se dilater en conservant leur courbure, et si à l'un des bouts les extrémités de ces filets étaient maintenues fixes dans le plan OA, les autres extrémités à l'autre bout viendraient toutes se placer dans un même plan DE parallèle à OA.
Les distances comptées le long de chaque filet entre BP et DE pei'mettent de calculer pour chacjue filet la grandeur de l'effort mécanique qu'il exerce pendant la flexion.
De même les filets compris entre OA' et PB' viendraient aboutir dans le plan E'D' parallèle à OA' s'ils étaient soustraits aux efforts mécaniques.
Soient 1 et 1' les traces des intersections des plans DE, PB d'une part et D'E'.B'P' d'autre part.
Si les lignes I et 1' sont dans l'intérieur des lames, les filets
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\oiianl aboutir en 1 et 1' n'exerceront aucun effort mécanique. Dans le cas contraire, tous les filets exerceront un certain eflort longitudinal.
La portion située à gauche du plan AA' est en équilibre sous l'aclion des forces élastiques normales agissant à travers le plan AA' ; donc :
i" La somme des forces élastiques normales au plan AB est nulle et l'on a
S forces élastiques sur OA = 1 forces élastiques sur OA'.
Si les points 1 et F sont à une même distance a de chaque coté de la surface OP de séparation des deux lames, il est manifeste (en supposant la flexion très faible et en négligeant les quantités du second ordre) que les filets de chacune des lames se correspondent deux à deux symétriquement et donnent deseflbrts égaux et de signes contraires.
Donc l'éaalité ci-dessus est satisfaite dans ce cas et dans ce cas
seulement.
On a donc
PI = PI'= a.
2" La somme des moments des forces élastiques s'exerçant sur AA' par rapport à un axe passant par O et normales au plan de la figure doit être nulle.
Soit X la distance variable Ox d'un filet dx à la surface médiane OP. Deux tranches d'épaisseur dx^ situées à des distances -X- x et — X du plan médian OP, ont des moments égaux et de même signe. Il en résulte que la somme des moments des forces élastiques correspondant à chacune des deux lames doit être nulle séparément.
Désignons par e l'épaisseur d'une des lames, par / la longueur moyenne des filets, par 9 l'angle des deux plans AA' et BB', par E le coefficient d'élasticité du quartz dans la direction considérée, la dilatation due aux forces élastiques d'un filetpar unité de longueur étant
on a
soit
— / X {a — X ) clx = o ou
Ainsi les points I et I' sont situés dans l'intérieur des lames, aux deux tiers de l'épaisseur de chacune d'elles, à partir du plan de séparation.
Les tranches situées aux deux tiers de l'épaisseur de chaque lame ne sont soumises à aucune force élastique; elles ont donc leurs longueurs normales L 4- o et L — o ; sous l'action des champs électrIque^. un a
■2~L — 0 R aeL
La courhure est la même partout; on voit qu'elle est indépendante de la L-randeur du coefficient d'élasticité de la substance.
Supposons que nous soyons dans le cas d'une bilame à argenture intérieure où la tension est au centre; on a
V étant la dilïérence de potentiel entre les deux faces de la bilame;
on a donc
£_3 KV
La courbure totale a, c'est-à-dire l'angle dont tournerait un miroir placé à l'extrémité de la lame, lorsqu'on établit la différence de potentiel, est donnée par
et le déplacement latéral z de l'extrémité de la lame
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Enfin, si l'on ajoute une aiguille de longueur X à rextrémilé de la lame, cette aiguille tournera autour d'un point fixe situé à la moitié de la longueur de la lame : on aura, pour le déplacement z de l'extrémité de l'aiguille.
avec K = 6, 32 x i o~**.
On voit qu'il est possible de prévoir d'avance la sensibilité d'un électromètre basé sur ce principe et que l'on pourra proportionner l'épaisseur de la lame à la sensibilité que l'on désire
atteindre.
Fig. 6.
La formule qui précède ne donne qu'une première approximation. Elle est imparfaite au point de vue élastique et aussi au point de vue électrique. Nous avons négligé, par exemple, l'électricité répartie en volume dans l'intérieur des lames. Celles-ci étant en eifet soumises à des déformations graduées, il en résulte une certaine densité en volume d'électricité dégagée, à cause des propriétés piézo-électriques de la substance. Cette électricité doit réagir pour modifier légèrement l'intensité du champ, et les formules précédentes ne doivent pas être absolument exactes.
Les figures 6 et 7 donnent une coupe verticale et une coupe horizontale de l'instrument que nous avons réalisé sur le principe que nous venons de décrire.
La bilame AB, maintenue fixe en A, est située daiis une boîte (CCCC) portant deux vitres vvvv.
L'aiguille (665, b'b's) sert à amplifier le déplacement de l'extrémité de la bilame; elle est formée d'une charpente en fils de verre disposés suivant les arêtes d'une pyramide quadrangulaire; cette
disposition la rend à la fois très légère et ti'ès rigide. L'aiguille collée en B à la bilame soutient à l'autre extrémité, en s, un micromètre (m77i) au 3^ de millimètre. Ce micromètre est obtenu par un procédé photographique; il possède des traits et des chiffres.
Le microscope fixe M, muni d'un réticule, permet de lire sur le micromètre les déviations.
L'instrument est toujours destiné à mesurer des potentiels élevés. La sensibilité, comme nous l'avons vu, dépend de l'épaisseur de la bilame. Nous avons mis à contribution le grand talent d'opticien de M. Werlein, qui est parvenu à construire des bilames ayant -~^ de millimètre d'épaisseur (soit jjj de millimètre pour chaque lame) avec 8*^"" de longueur.
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Pouir rester dans des conditions pratiques, il faut se contenter de bilames ayant au moins | de millimètre d'épaisseur. On obtient alors des instruments sensibles à 5 volts près et pouvant servir jusque vers looo ou i5oo volts.
On réalise aussi, avec des bilames ayant i'""' d'épaisseur, des électromètres pouvant servir à mesurer, à 200 volts près, des tensions de ooooo volts.
La première sensibilité est appropriée à la mesure des diflérences de potentiel des batteries de piles, des batteries d'accumulateurs, des machines dynamos à courants continus.
La deuxième sensibilité est appropriée à la mesure des potentiels élevés donnés par les machines électrostatiques.
Les lectures sont très rapides et l'isolement est très bon, grâce à une particularité des propriétés conductrices du quartz ; l'un de nous a montré en effet que le quartz, qui présente une conductibilité très notable dans le sens de Taxe optique, ne conduit pas l'électricité dans le sens normal à l'axe.
SUR
LES QUESTIONS D'ORDRE : RÉPÉTITIONS
Bulletin de la Société mineralogique de France, t. VII, 1884, p-
Dans son Mémoire sur les polyèdres de forme symétrique, Bravais a groupé ceux-ci en vingt-trois familles à l'aide de considérations sur l'ordre et la symétrie du système de points formé par leurs sommets.
La classification de Bravais s'applique aussi à tout système fini, formé par un nombre fini de points.
Je me suis proposé de classer, d'après leurs types de répétition et de symétrie, un système quelconque de points doués de propriétés quelconques. Ce problème général répond directement aux besoins de la Physique, de la Chimie et de la Cristallographie.
Les points des systèmes que l'on aura à considérer pourront être en nombre illimité, ils pourront être doués de qualités n'apportant avec elles aucune idée de direction, telles que la densité, la température; ou de qualités entraînant des définitions de sens et de direction les plus variées (telles que des vitesses, des forces, des intensités de champ électrique ou magnétique, des intensités de pouvoir rotatoire, etc.).
Bien que le problème soit beaucoup plus général que celui traité par Bravais, la classification qu'il a donnée s'applique en grande partie, et il a résolu dans son travail les principales difficultés; il est toutefois nécessaire de reprendre toute la question. U ordre dans un système peut se manifester de deux façons
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bien différentes : il y a lieu de considérer la répétition et la sj met rie :
1. Les différentes parties d'un système peuvent être la répétition les unes des autres, de telle sorte que certains déplacements de tout le système laissent les choses dans un état identique à l'état primitif pour des points fixes dans l'espace. On a alors un système de répétition, et nous nommerons déplacements indifférents les déplacements dont nous venons de parler.
2. Soit un système quelconque, il existe un autre système, tel que la comparaison des deux systèmes donne lieu à la fois à des idées dégalité et d'opposition; les points se correspondent deux à deux, les distances des points correspondants sont les mêmes, toutes les grandeurs sont les mêmes, et pourtant les systèmes ne sont pas en général identiques et ne peuvent se superposer. Les deux systèmes sont dits symétriques L' un de l'autre.
Il peut se faire toutefois que les points d'un système soient tellement ordonnés et qualifiés que le système n'ait pas de symétrique ou plutôt qu'il soit identique avec le système C(ue l'on obtient en constituant son symétrique par les méthodes ordinaires.
On dit alors que le système lui-même est symétrique.
Ainsi les systèmes peuvent avoir ou non des répétitions, ils sont ou ne sont pas symétriques; ce sont là des qualités distinctes; les systèmes peuvent être doués séparément de l'une ou de l'autre, ou des deux à la fois, et nous verrons que tous les types de répétition peuvent exister avec ou sans symétrie. Nous traiterons donc séparément les questions de répétition et celles de symétrie, quitte à les confronter ensuite. Dans le problème général qui nous occupe, cette division est particulièrement utile; le classement des répétitions peut se faire en elfet sans se préoccuper de la nature des qualités dont sont doués les points. Tout repose sur cette remarque de Bravais : que telle répétition, résultant de tel déplacement indifférent du système, entraîne toute une série d'autres déplacements indifférents et de nouvelles répétitions; la nature de ce qui se répète n'intervient pas dans les démonstrations. Dans les questions de symétrie, au contraire, il y aura lieu de faire inter-
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venir les qualités des points et de définir la sjmélrie d'un point doué de telle qualité que l'on voudra.
Ce qui suit est relatif aux répétitions autour d'un point dans un système limité ou illimité.
FINITIONS
3. Système d'ordre n. — Un système étant donné, considérons-le comme fixe dans l'espace; mais supposons un second système identique au premier, et pouvant se déplacer tout d'une pièce sans altération; il pourra se faire que, pour plusieurs positions dans l'espace, le système mobile se superpose, se confonde avec le système fixe. Il y aura coïncidence entre les deux systèmes pour ces positions.
Nous appellerons système de répétition d'ordre n un système pour lequel il y a coïncidence pour n positions différentes du système mobile. On pourra encore dire qu'un système de répétition d'ordre n est un système qui présente [n — i) déplacements indifférents distincts (n" 2).
4. Points homologues, centres de répétition. — Tous les points du système fixe qui se confondront avec un même point du système mobile, lors des diverses coïncidences des deux systèmes, sont des points directement homologues.
Si un point du système fixe se confond avec un même point du système mobile pour q positions différentes des deux systèmes, ce point sera cj fois son propre homologue, il sera un centre de répétition d' ordre q.
Ou bien encore : un point sera un centre de répétition d'ordre q lorsque, déplaçant le système mobile tout en laissant le point fixe, on trouvera ^ positions différentes pour lesquelles les deux systèmes coïncideront.
Les points homologues, les centres de répétition homologues sont des points de même espèce, des centres de répétition de même espèce.
o. Droites homologues, droites doublées, axes de répétition.
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— Toutes les droites du système fixe qui se confondront avec une même droite ayant un certain sens du système mobile, lors des coïncidences des deux systèmes, sont des droites directement homologues.
Il y a avantage pour l'harmonie des théorèmes à considérer un sens à chaque droite, c'est dans cette acception que nous emploierons le mot droite. Dans une ligne droite, nous verrons deux droites, ayant des sens opposés et que nous pourrons appeler droites inverses l'une de l'autre. Ainsi, c'est un sens déterminé d'une ligne droite qui est homologue d'un sens déterminé d'une autre ligne droite, lorsque l'on dit que les deux droites sont homologues.
Si l'on a des droites homologues entre elles, les inverses de ces droites (c'est-à-dire celles qui coïncident avec elles, mais qui sont de sens opposé) sont aussi homologues entre elles. Tandis que les droites se confondent avec une même droite du système mobile, leurs inverses se confondent avec l'inverse de la droite du système mobile.
Une droite peut être homologue de son inverse. Il suffit que, pour deux des coïncidences des deux systèmes, une même ligne du système fixe se confonde dans deux sens diflerents avec une même droite de sens déterminé du système mobile.
Nous appellerons alors droite doublée l'ensemble de deux pareilles droites homologues.
L'angle de deux di^oites de sens déterminé varie de o"* à i8o". Les deux droites ont une seule bissectrice.
Si une droite du système fixe se confond avec une même droite du système mobile pour n coïncidences différentes des deux systèmes, cette droite sera alors n fois sa propre homologue.
Une droite sera un axe de répétition d'ordre q, lorsque, faisant tourner le système mobile autour de cette droite, on trouvera q positions différentes pour lesquelles les deux systèmes coïncideront.
Des droites homologues sont des droites de même espèce.
Un point sera un centre de répétition principal lorsqu'il sera le point de croisement de plusieurs axes.
Théorème. — Les points homologues, les droites homo
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logues jouissent de propriétés identiques, et toute qualité d' un point ou d^ une droite entraîne la même qualité pour les points et les droites homologues.
Les centres de rose, les axes de rose, ont pour homologues des centres de rose, des axes de rose de même ordre et de même espèce (centres et axes homologues).
Si une droite constitue avec son inverse une droite doublée, toutes les droites homologues de la précédente constitueront avec leurs inverses des droites doublées ; donc, si l'on a p droites homologues, l'ensemble formera — droites doublées, et yo sera forcément pair.
7. Axes doublés. — Si une droite constitue un axe de répétition d'ordre </, son inverse constitue un axe de répétition également d'ordre q., mais en général dune autre espèce. Si les deux axes sont de même espèce, c'est cpie l'on a affaire à une droite doublée, les deux axes constituent alors un axe doublé. (Exemples : L'axe ternaire du tétraèdre régulier est un axe simple, et son inverse est un axe ternaire d'une autre espèce. L'axe ternaire du cube est un axe doublé.)
C'est cette notion d'un sens dans les droites homologues qui entraîne avec elle la considération des droites doublées et des axes doublés qui nous a conduit à l'énoncé d'un théorème fondamental qui avait échappé à Bravais. Ce théorème lie entre eux le nombre et l'ordre des axes de répétition se coupant en un même point ( n° 8). De plus, les énoncés de plusieurs théorèmes, de restrictifs qu'ils étaient, deviennent généraux.
HL — Marche suivie pour classer les répétitions d'un système autour d'un point.
Nous donnerons d'abord la suite très détaillée des propositions qui permettent d'établir cette classification. La démonstration des propositions précédées d'un astérisque (*) sera donnée sous les mêmes numéros bissés dans la quatrième partie. Les autres propositions ne nous ont j)as semblé nécessiter d'éclaircissements.
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8*. Si le système crordre n possède p axes d'ordre q de même espèce, passant par un même point, on aura nécessairement pq = n .
Pour un autre système d'axes (/?' dordre q') passant par le même point on aurait p' q' zz^ n, ...
(i) n= pq = p'q' = p"q"
9*. La portion du système adhérente à un axe (c'est-à-dire la portion contenant toutes les lignes passant par le centre, et plus ra|)prochées de cet axe que d'aucun autre de même espèce) est iileiitique pour chacun des p axes, et l'axe qu'elle contient est pour elle un axe d'ordre q.
10. Lorsqu'un système possède un axe d'ordre q, les divers déplacements indifférents autour de cet axe peuvent s'obtenir successivement à l'aide de rotations successives d'angle — (Bravais).
11. On peut diviser l'espace autour d'un axe d'ordre q, en q portions identiques entre elles, limitées par des plans faisant
entre eux successivement des angles égaux a
12. Lorsqu'un système possède p axes d'ordre q de même espèce, on peut diviser chaque portion adhérente à un axe en q portions identiques (n"*9 et 11).
Tout le système peut donc être décomposé en n portions identiques (angles polyèdres constitutifs, on portions constitutives); dans les divers déplacements inditférents du système, une des portions constitutives vient successivement prendre la place de toutes les autres, sans jamais coïncider deux fois avec la même.
13*. Les différents axes du système seront nécessairement sur le contour des portions constitutives (n° 12).
14. Le plan bissecteur ou cloisonnement relatif à deux axes (nous nommerons ainsi le plan normal au plan des deux axes et passant par leur bissectrice) divise le système en deux portions, chacune renfermant les points plus rapprochés de l'axe qu'elle contient que de l'autre axe.
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lo. Si l'on mène tous Jes cloisonnements relatifs à un même axe groupé successivement avec chacun des axes de même espèce, on aura constitué toutes les parois nécessaires à la délimitation de la portion adhérente à l'axe considéré.
16. Le déplacement d'un système, dont un point reste fixe, peut toujours se faire à l'aide d'une seule rotation d'un angle convenable effectuée autour d'un axe con\enablement choisi passant par le point (Euler).
17. Un type de répétition sera défini entièrement par les axes qu'il contient (n° 16).
18. Pour qu'une réunion d'axes, se coupant en un même point, constitue un type de répétition, il faut, et il suffit, qu'ayant construit cette réunion d'axes, on obtienne un ensemble cohérent, c'est-à-dire un ensemble dans lequel on puisse effectuer tous les déplacements indifférents que font prévoir les axes, sans nécessiter l'existence de nouveaux axes (n" 17).
19*. Dans le plan bissecteur ou cloisonnement, relatif à deux axes de même espèce et d'ordre q, doivent toujours se trouver au moins q directions d'axes, c'est-à-dire iq axes (n" 16).
20. Lorsqu'un même plan contient m axes d'ordre pair, les axes successifs doivent former entre eux des angles égaux valant
— ^ (Bravais).
21. La normale au plan de deux axes liinaires est toujours un axe doublé.
22*. Tous les cas de répétition se ramènent aux trois cas suivants :
1° Systèmes spliéroédi'iques. — Systèmes ayant des axes de même espèce d'ordre supérieur à 2, formant entre eux des angles différant de tî : c'est lo cas général.
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2" Systèmes à axes principaux. — Systèmes possédant un axe doublé unique de son espèce.
3" S) sternes à une seule direction (V axes. — Systèmes possédant seulement un axe et son inverse d'une autre espèce.
4" Systèmes ayant des axes d'ordre infini ou une infinité d^ axes.
dotations
RL'/. R axes d'ordre cj d'une même espèce;
R/?. inverses des précédents;
(RL^), la parenthèse indique que les R axes d'ordre q constituent
— axes doublés;
Cî(, centre de répétition principal d'ordre n.
Cas des systèmes sphéroédriques . — (Systèmes ayant des axes de même espèce, d'ordre supérieur à 2, formant entre eux des angles difl'érant de — ).
24*. Par rotation autour d'un axe du cloisonnement relatif à cet axe. et à l'axe le plus rapproché de même espèce, on constitue autour du premier axe un angle polyèdre régulier ayant q faces.
2o*. Les arêtes de ce polyèdre sont des axes d'ordre supérieur à 2, d'une autre espèce que les premiers considérés. (Appelons les axes de la première espèce les axes A et ceux de la seconde espèce les axes B.)
26*. L'angle polyèdre considéré n'est autre que la portion adhérente à l'axe A qu'il contient.
27*. La bissectrice de l'angle face du polyèdre est un axe binaire. (Appelons axes C les axes de cette espèce.)
28*. 11 ne peut exister plus de trois espèces d'axes, et il doit toujours y en avoir trois, dont une binaire G, et deux A et B d'ordre supérieur à 2.
Soient p axes d'ordre q de la première espèce, // d'ordre q' de la deuxième, p" d'ordre 2 de la troisième
n = pq =1 f) cj =^ p X 1.
20. On peut aussi bien diviser le système en p portions adhérentes aux axes A, ou en p' portions adhérentes aux axes B.
Les p premières peuvent se décomposer en q trièdres isoscèles, jouant le rôle de portions constitutives du système, de même la portion adhérente à un axe B peut se décomposer en q' trièdres isoscèles distincts des précédents, jouant également le rôle de portions constitutives.
30. Évaluant l'angle solide w d'une des portions constitutives, d'une part comme fraction de la sphère et d'autre part à l'aide des angles dièdres, on trouve
(2) o) = ^^ = ( - -F -; 2- (Mallard).
n \q q ij
Cet angle 10 ne devant pas être nul, on tire des inégalités -H — , > o, q^Z, qû^-,
des conditions de possibilité pour q et q' . r^es seuls cas possibles sont :
avec avec avec avec avec
Les deux derniers cas ne se distinguent pas des deux précédents. Dans les systèmes sphéroédriques, tous les axes sont d'ordre inférieur à 6 (Bravais).
3L En se servant des équations (2) et des équations (1) n= pq = pq; = p"x 2,
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on arrive aux trois types siiixanls coinnie étant les seuls possibles :
1°' groupe.. . .
lî
2° groupe....
(ioL=)
3° groupe.. . .
Go
oo
{iiU),
(îoL=)
■ cr.
32*. Les axes binaires des trois groupes et tous les axes des deux derniers groupes doivent être des axes doublés. Les axes ternaires du premier groupe sont au contraire des axes simples et les axes des deux espèces d'axes ternaires de ce groupe sont inverses 1 un de l'autre.
33. Pour les trois types que nous venons de considérer, on peut toujours construire l'angle polyèdre régulier, jouant le rôle
de polyèdre adhérent à l'un des axes. Ce polyèdre d'angle solide — 'et d'angle dièdre ^ sera unique.
34*. Avec l'angle polyèdre précédent, on pourra toujours construire un système cohérent. Ce système sera unique.
Les trois types précédemment considérés existent donc et il n'existe qu'un système répondant à chacun d'eux.
Systèmes à axes principaux. — (Systèmes possédant un axe doublé, unique de son espèce.)
36. Les portions adhérentes à chacun des axes comprennent toutes les directions correspondant à un hémisphère.
37. Les autres axes du système ne peuvent se trouver que dans le plan normal au premier axe qui sépare les deux hémisphères.
38. Ces axes sont tous binaires, ils doivent être en nombre iq (q étant l'ordre de l'axe doublé).
Ces axes binaires sont de deux espèces, q de chaque espèce. C. 5
Les axes suceessifs forment eiilre eux des angles égaux et sont d'espèce difl'érente.
Notation générale (aL?), q\J-, qL'", Q'^.
luorsque q est pair, les axes binaires sont doublés; lorsque q est impair, ils sont simples, et un axe d'une espèce a pour inverse un axe de l'autre.
L'axe doublé peut être d'un ordre quelconque.
39. Systèmes à une seule direction d'axes. Systèmes possédant un axe unique et son inve/se. — Ce système, comprenant évidemment un seul type, peut exister, et Taxe peut être d'un ordre quelconque L?, If, C((.
40. Cas des axes d'ordre infini ou d' une infinité d'axes. — Lorsqu'il existe deux directions d'axe d'ordre infini [d'isotropie) ne constituant pas un axe doublé, toutes les droites sont des axes d'ordre infini de même espèce. C'est le cas des systèmes sphériques (ooL""), Cr.
il. Lorsqu'il existe un seul axe d'isotropie doublé, les autres axes qui peuvent et doivent exister sont des axes binaires en nombre infini, situés dans vin plan normal à l'axe d'isotropie (n" 19).
On est évidemment dans un cas particulier des systèmes à axes principaux (aL") (gcL-)Cr.
42. 11 peut encore exister un seul axe d'isotropie et son inverse d'une autre espèce. Cas particulier des systèmes à une seule direction d'axe, L°°, /", C^.
43*. 11 ne peut exister une infinité d'axes d'ordre fini supérieur
44*. J^orsqu'il existe une infinité d'axes d'ordre 2, le seul cas possible est celui des systèmes à un seul axe d'isotropie doublé (n"4J).
4o. Remarques générales. — La bissectrice de l'angle des
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deux axes les plus rapprochés dune même espèce d'ordre supérieur à 2 est toujours un axe binaire ( n° 27 bis).
•46. Les ('quations (i) n = pq — p' cj' = p" X 2.
et
(2) co= — = 1 27: ou - = ;
sont générales pour tous les systèmes à plusieurs directions d'axes. On tire de ces équations les suivantes :
47. Réciproquement, à toutes les solutions du système d'équations indéterminées (i) et (2), ou encore du système équivalent (i) et (4), répondent des types d'axes se coupant en un même point.
Donc la recherche des différents cas de répétitions autour d'un point peut être ramenée à la résolution des équations indéterminées
(l) n = pq = p q
c'est-à-dire au problème suivant :
Trouver un nombre et deux de ses facteurs, tels cjue la somme des deux facteurs soit égale à la moitié du nombre plus deux.
48. La recherche des différents types de répétition autour dun point se confond aussi avec la recherche des différentes manières de diviser l'espace autour du point en angles polyèdres réguliers égaux (Bravais).
Léquation
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se confond pour certains polyèdres a\ec la formule d'Euler
reliant entre eux les nombres des faces, des sommets et des arêtes.
00. La classification établie s^ applique à tout système limité. — On peut toujours faire passer un système d'une position à une autre dans l'espace à l'aide d'une rotation autour d'une certaine droite suivie d'un glissement effectué parallèlement à cette même droite. Le glissement entraîne le déplacement de tous les [)oints du système (Chasies).
01. Lorsqu'un déplacement indifférent peut s'obtenir par un glissement simple ou accompagné d'une rotation effectuée autour d'une droite parallèle au glissement, le système est illimité.
Les déplacements indifférents où tous les points se déplacent sont dans ce cas. Dans un système limité, les déplacements indifférents peuvent s'effectuer pat- de simples rotations.
02. Lorsqu'il existe deux axes parallèles dans un système, il existe des axes parallèles aussi éloignés que l'on veut et le système est illimité.
53. Lorsqu'il existe deux axes non situés dans un même plan dans un système, deux rotations indifférentes successives autour des deux axes donnent un déplacement où aucun point ne reste fixe, et le système est illimité (n" ol).
54. Tous les axes d'un système ne peuvent être situés dans un même plan.
55. Un système limité possède un seul centre de répétition principal par lecjuet passent tous les axes.
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Celte quatrième Partie comprend les démonstrations d'un certain nombre des propositions énoncées dans la troisième; elles sont classées sous les mêmes numéros bissés.
8 bis. Théorème. — Si plusieurs axes de répétition appartenant à un ou plusieurs systèmes d'axes homologues passent par un même point, le produit du nombre d'axes de chaque espèce par l'ordre de l'axe correspondant est un nombre constant et égal à l'ordre du centre de répétition que constitue le p>oint.
Soient, par exemple, p le nombre d'axes homologues appartenant à une première espèce, ^ l'ordre de ces axes; p' et q\ p" et ^", ... le nombre et l'ordre des autres espèces d'axes; et soit n l'ordre du centre de répétition que constitue le point, on aura :
71= pq = p'q'= p"q" = ....
En eilet, considérons toujours un système fixe et un système mobile identiques; choisissons un certain axe d'ordre q passant par le point dans le système mobile, et soit p le nombre d'axes de cette espèce passant par le point dans le système. Dans les différentes coïncidences des deux systèmes considérées successivement, l'axe choisi se confondra avec les p axes homologues du système fixe, d'où/? groupes distincts de coïncidences; dans chacun de ces groupes on trouvera les q coïncidences distinctes que l'on obtiendrait en faisant tourner le système mobile autour de l'axe choisi; d'où pq coïncidences distinctes.
De plus, on a considéré ainsi tous les cas de coïncidences, car, pour une quelconque d'entre elles, l'axe choisi précédemment dans le système mobile se confond avec un des /; axes de même espèce du système fixe, et nous avons considéré dans chacun des cas de ce genre les q coïncidences possibles. Donc, n étant l'ordre de l'axe de répétition (pie constitue le point, on a
n = pq.
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Pour (l'aulrcs espèces d'axes, on aurait de même :
Il = //y', Il = p" 7",
Exemples.
Tétraèdre régulier. — l^ar le centre de figure passent : axes d'une première espèce, quatre axes d'ordre 3, 4x3 = 12;
Axes d'une deuxième espèce, quatre axes d'ordre 3 (inverses des précédents), 4 X 3 = 1 2 ;
Axes d une troisième espèce, six axes d'ordre 2 (trois axes doublés), 6x2 = 12.
Le tétraèdre régulier possède un centre de répétition d'ordre 12.
Forme géométrique des cristaux de quartz. — Axes d'une première espèce, deux d'ordre 3 (un axe doublé), 2x3 = 6;
Axes d'une. deuxième espèce, trois d'ordre 2, 2x2 = 6;
Axes d'une troisième espèce, trois d'ordre 2 (inverses des précédents), 3X2 = 6.
Dodécaèdre pentagonal réguliez- et icosaèdre régulier. — Axes d'une première espèce, douze d'ordre 5 (six axes doublés), 12 X 5 = 60;
Axes d'une deuxième espèce, vingt d'ordre 3 (dix axes doublés), 20 X 3 = 60;
Axes d'une troisième espèce, trente d'ordre 2 (quinze axes doublés), 3o X 2 = 60.
Cylindre circulaire droit. — Axes d'une première espèce, deux d'ordre infini (un axe doublé), 2 x 00 = co;
Axes dune deuxième espèce, une infinité d'ordre 2 (axes douilles), 00 X 2 = 00.
9 bis. Un axe d'ordre q doit être un axe d'ordre q pour sa portion adbérente, puisqu'une rotation de — ^ autour de l'axe est un mouvement indiffèrent. Les q portions adhérentes aux p axes
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sont toutes identiques entre elles, puiscjue, après un mouvement inditlerent amenant un axe sur un autre, la portion adhérente au premier axe doit coïncider avec celle du second.
13 bis. Aucun axe ne peut être situé dans l'angle solide d'une portion constitutive, car il j aurait alors Ji axes semblables se coupant au centre principal d'ordre ii. La relation pq = n donnerait alors q =z i.
19 bis. On doit trouver q déplacements indifférents distincts amenant un axe d'ordre q à coïncider avec un autre axe d'ordre q de même espèce; ces q déplacements inditïérents doivent être des rotations effectuées autour d'axes faisant des angles égaux avec les deux premiers ( n" 6), c'est-à-dire situés dans le plan bissecteur relatif à ceux-ci.
21 bis. Deux rotations successives égales à tt autour de deux axes binaires, faisant entre eux un angle égal à a, équivalent à une rotation unique d'angle 2a autour d'une droite normale aux axes binaires.
Toute normale à un axe binaire est une droite doublée.
2!ii bis. Les systèmes spliéroédriques, à axes principaux ou à une seule direction d'axes, sont les seuls cas d'axes multiples qui peuvent se présenter. En effet, un système possédant deux directions d'axes possède toujours deux axes de la même espèce (il suffît de faire tourner un des axes autour de l'autre pour montrer la nécessité d'un autre axe de même espèce que le premier).
Un système qui possède deux axes de même espèce d'ordre supérieur à i rentre évidemment dans les cas cités. Un système qui possède deux axes binaires de même espèce doit avoir au moins deux directions d'axes dans le plan bissecteur des deux premiers (n" 19), l'une d'elles au moins correspond à un axe d'ordre supérieur à 2. (Le déplacement indifférent qui lui correspond étant d'un angle inférieur à tc.) En faisant tourner autour d'un des axes binaires on a alors deux axes de la même espèce d'ordre supérieur à 2.
24 6w, ^o bis, '^G bis, 27 bis. Angles polyèdres adhérents
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dans les systèmes sphéroédriques. — Nous représentei'ons les plans et les axes passant par un centre principal O à l'aide de leurs intersections avec une surface sphérique ayant son centre enO.
Soient OA et OA' deux axes d'ordre g [q >> 2) choisis parmi les plus rapprochés d'une même espèce. Nous supposerons de plus que ces axes ne constituent pas un axe doublé.
Soit B, Bj le plan bissecteur relatif à ces deux axes, faisons
tourner le système de — autour de l'axe OA et cela a fois succesq J
sivement, l'axe OA, viendra successivement en OAo, OA3,
OA, , .... OAy et là devront se trouver des axes de même
espèce; le plan bissecteur viendra former les faces d'un angle
polyèdre régulier convexe ayant q faces entourant l'axe OA.
On peut amener l'arête OB, en OBo, par deux mouvements
indifférents distincts, à savoir : une rotation d'angle — autour ' o q
de A ( Bo \ient en B3) ou bien une rotation de même angle autour
de A, ( B. vient en B').
Les arêtes B sont donc des axes de répétition, puisque deux positions de coïncidences se rencontrent autour de l'une d'elles; pour passer de l'une à l'autre, il suffit de tourner de l'angle B3B2B'.
Remarquons encore :
1° Que les axes B ne sauraient être de V espèce des axes A, puisqu ils sont plus rapprochés de certains axes A que ne le sont les
Fi^. I.
axes A| et A 1 un de l'autre et que ceux-ci ont été choisis parmi les plus rapprochés de cette espèce. En effet, dans le trièdre A A,B,0, la somme des angles dièdres en A et A, est égale ou inférieure à 120" (la valeur de 120" répondrait au cas où q^=?))] la valeur
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de l'angle en B de ce trièdre sera toujours plus grande que 60°, la face du trièdre opposé à l'angle B sera donc plus grande que celle opposée à un angle A, d'où A A, > A, Bo.
2" Qu'il n'y a pas d'axes \ plus rapprocliés d'un axe B que ne l'est l'axe que contient l'angle polyèdre d'une de ses arêtes.
En effet, si un pareil axe A' existait plus voisin de Bo, par exemple, que n'est l'axe A, il existerait au moins ^/'axes analogues autour de B^ (q' étant l'ordre de l'axe B); parmi eux on en trouverait au moins un dans l'intérieur de l'angle B'BoBj et cet axe de l'espèce A se trouverait plus rapproché de A ou de A, que ne l'est B et, par conséquent, que ne le sont A et A, l'un de l'autre, ce qui est absurde.
Nous avons précédemment construit un polyèdre dont les faces sont les plans bissecteurs et limitent un angle solide autour d'un axe; cet angle solide est ])eut-ètre plus grand, mais il n est pas plus petit que la portion adhérente à l'axe et doit contenir celle-ci (n" 15); nous allons montrer qu'il est justement égal à cette portion en prou\ant qu'aucun autre plan bissecteur relatif à l'axe considéré ne vient le sectionner.
Revenons à notre figure sur la surface sphérique. Si un plan bissecteur P venait sectionner la portion comprise dans le polyèdre BiBoBsB^, ce plan correspondrait à l'axe A et à un autre axe A' de même espèce. Le plan P séparerait l'angle A d'un au moins des sommets du polyèdre, de B^ par exemple; et B2 serait plus rapproclié d'un axe de même espèce que A, que de A lui-même (n° 14); nous avons vu que c'était impossible.
Ainsi, dans les systèmes spliéroédriques, les portions adhérentes aux axes d'ordre supérieur ci 1 sont limitées par les faces d'angles polyèdres réguliers.
Construisons le polyèdre adhérent à l'axe A, en faisant tourner B, Bj autour de A, ; on doit pouvoir faire passer le premier angle polyèdre sur le second |)ar q mouvements indifférents distincts. Une même face B^-B^, par exemple, du premier angle polyèdre devra coïncider dans ces q cas avec chacune des faces du second angle polyèdre.
Pour faire coïncider les deux angles solides et faire venir ^^V>^,
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en BoB,, il n'y a qu'à l'aire tourner le pi^emier angle solide de B, BoB:, autour de Bj. Cet angle BiB^Bg est, du reste, le plus |)etit qui corresponde à un mouvement indiflérent autour de Bo (sans quoi il y aurait deux axes de l'espèce A plus rapprochés l'un
de l'autre que A| de A); on a donc B,B2B3::= '-^, q' étant l'oixlre de l'axe B.
Pour faire coïncider les deux angles solides et faire venir BiB.j en BoB,, il n'y a qu'à faire tourner autour de OC un angle égal à 7ï.
OC est donc un axe Ijinaire.
THÉollÈ^^E. — Nous venons de démontrer implicitement que la bissectrice de l'angle des deux axes les plus rapprochés d'une même espèce d'ordre supérieur à 2 est toujours un axe binaire.
28 bis. On peut décomposer chaque polyèdre adhérent en q trièdres constitutifs isoscèles, tels que OABiBo.
Il ne peut exister d'autres axes que ceux des espèces A, B, C, situés respectivement aux centres, suivant les arêtes, suivant les milieux des faces des polyèdres adhérents.
D'autres axes ne permettraient pas, quels que soient leur ordre et leur position, d'amener le trièdre constitutif le plus voisin à coïncider avec un autre (n" 12).
32 bis. Les axes binaires dans les systèmes sphéroédriques et tous les axes dans les systèmes des deux derniers groupes sont des axes doublés; car, s'ils étaient simples, leurs inverses constitueraient des axes de même ordre, mais d'espèce différente, qui ne se trouvent pas dans le système.
Les axes ternaires du premier groupe sont seuls divisés en deux espèces de même ordre, avec un même nombre d'axes dans chaque espèce. Ils constituent, en effet, quatre axes simples et leurs inverses, car, s'ils étaient doublés, une espèce comprendrait deux axes doublés et il ne serait pas possible de constituer les trois arêtes de l'angle polyèdre adhérent à un axe de l'autre espèce.
•^4 bis. On peut toujours j uxtaposer des angles polyèdres
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réguliers, égaux, d'angles —], jusqu'à remplir tout P espace
autour du sommet exactement; car, s'il restait un espace vide, cet espace vide étant limité par des faces de l'angle polyèdre, faisant entre elles des angles au moins égaux à ses angles dièdres, pourrait toujours contenir le polyèdre. De plus, on peut toujours juxtaposer les angles solides à partir d'un quelconque des axes, de façon à conserver jusqu'à la fin sa nature. (Il suffît, par exemple, de juxtaposer ensemble neuf angles solides autour de l'axe d'ordre ^.) Enfin, il n y a pas deux façons de juxtaposer les polyèdres, car chac[ue juxtaposition suivant une face du contour déjà formé se fait sans ambiguïté.
43 bis. Si un système possède une infinité d'axes, il possède des axes infiniment rapprocbés.
Si un système possède deux axes infiniment rapprochés d'ordre supérieur à 2, se rencontrant en un même point, toute droite passant par le point est un axe de répétition de même espèce. En effet, s'il y a deux axes infiniment rapprochés, il y aura toujours deux axes infiniment rapprochés de même espèce. Soit une droite donnée plus éloignée, je dis qu'elle est encore un axe de même espèce.
On peut toujours, par un déplacement indifTérent autour d'un des deux axes de même espèce, obtenir un troisième axe semblable plus rapproché de la droite donnée que les deux premiers. En répétant des opérations semblables autour des nouveaux axes obtenus, on approchera autant que l'on voudra de la droite donnée ; chaque rapprochement sera, en effet, toujours plus grand qu'une fraction déterminée de la distance des deux premiers axes, fraction calculée par le rapprochement dans le cas le plus désavantageux. (Si les axes étaient binaires, cette fraction serait nulle et le raisonnement ne s'appliquerait plus.)
Si toutes les droites autour d'un point sont des axes de répétition, ces axes sont des axes d'isotropie, et l'on a affaire aux systèmes sphériques.
En effet, considérons deux axes OA, OA', d'ordre ^, faisant entre eux un angle voisin de -; dans le plan bissecteur relatif aux deux axes doivent se trou\er iq axes de répétition de même
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espèce, qui doivent amener OA sur OA' (n° 19), pour des angles
compris dans la formule K — , K étant entier; or, dans le cas
particulier considéré, ces angles doivent tous être très voisins de 7î, c'est-à-dire différer très peu; il faudra donc que q soit extrêmement grand, c'est-à-dire que les axes soient d'ordre infini.
Remarque. — Il peut exister normalement à un plan une infinité d'axes d'ordre fini supérieur à 2. Cette propriété (comme nous venons de le voir) ne s'étend pas à une surface sphérique.
44 bis. Si un système possède deux axes binaires infiniment rapprochés se rencontrant en un point, toutes les droites situées dans le plan des deux premières et passant par le point sont des axes binaires; la ligne perpendiculaire au plan est un axe d'isotropie doublé, et l'on rentre dans la classe Vil.
En effet, à l'aide de rotations successives, on amène un des axes dans une direction quelconque dans le plan des deux axes; de plus, une rotation quelcontjue, autour d'un axe perpendiculaire au plan des axes binaires, équivaut toujours à deux rotations successives de 180" autour de deux axes du plan.
SUR LA SYMÉTRIE
Bulletin de la Société miner alogique de France, t. VII, 1884, p. 4 '8.
I. — Axes cooudonivés rectangulaires gauches ou droits
1. // existe deux types distincts d'axes coordonnés rectangulaires et deux seulement. Supposons qu'un observateur soit adossé à l'axe des z et debout sur la face positive du plan des xy.
Pour l'un des systèmes d'axes coordonnés, il faudrait, pour l'observateur, faire tourner l'axe des x en sens inverse des aiguilles d'une montre placée sous ses pieds pour l'amener vers l'axe des y par l'angle de 90°. Nous appellerons ce système le système gauche ou direct d'axes coordonnés rectangulaires.
Pour l'autre système d'axes coordonnés, il faudrait tourner l'axe des x dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'amener sur l'axe des y par l'angle de 90". Nous appellerons ce système le système droit ou inverse d' axes coordonnés rectangulaires.
2. Nous compterons les angles dans le plan des xy de o" à Sôo", à partir de 0:r et dans le sens qui peut amener Ox sur Oy par l'angle de 90".
Dkux systîîmes symétriques l'un de l'autre
3. Considérons un système limité ou illimité de points quelconques doués de qualités quelconques. Nous admettrons que nous savons définir complètement un pareil système de points et
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les qu ilités qu'ils possèdent à l'aide de données analytiques et de trois axes rectangulaires.
Etablissons, par exemple, les données analytiques qui permettent de définir notre système lorsque Ion prend pour axes coordonnés trois axes rpctani;ulaires du type gauche de position déterminée. Ces données analytiques une fois trou^ ées, on pourra, avec elles, construire un nouveau système, en prenant celte fois jjour axes coordonnés rectangulaires trois axes du type droit.
Ces systèmes ol)tenus à l'aide des mêmes données analytiques, mais en jirenant comme axes coordonnés des axes droits ou des axes gauclies. seront dits symélriqi/es l'un de Vautre.
A. Dans deux systèmes symétriques, les points se correspondent deux à deux: les distances des points correspondants et même toutes les grandeurs sont les mêmes, puisqu'elles peuvent être calculées à l'ai !o des données analytiques qui sont les mêmes.
Les ])ropriétés entraînant des notions de sens (droit ou gauche) ou de successions sont, en général, dillerentes pour les deux systèmes, mais encore se présentent-elles de la même- manière, si l'on a soin de définir le sens à l'aide des points des systèmes. Ainsi une vitesse angulaii e to autour de ab permettant d'amener c vers d dans le premier système aura pour correspondante dans le deuxième une vitesse angulaire to autour de a' b' amenant c' vers d' («', b', c', d' étant les ])oints correspondants de <7, b, c, d). Dune façon plus générale, toutes les propriétés d'un système se retrouveront dans le système symétrique et pourront être énoncées de la même manière si toutes les notions de sens sont indiquées par des repères tirés du svstème lui-même (sans se servir jamais des mots : droit, gauche, sens direct, sens inverse).
o. Il n'existe pas plus de deux systèmes qui jouissent des propriétés relatives des systèmes symétriques; c'est-à-dire qu'il n'existe pas plus de deux systèmes distincts formés de points se correspondant et dans lesquels les grandeurs correspondantes et les dispositions relatives soient les mêmes ainsi que nous venons de l'expliquer plus haut.
En efl'et, si nous considérons trois axes coordonnés rectan^ulaires dans un système quelconque, trois axes coordonnés rec-
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tanguliiires correspondants se trouveront dans chacun des autres systèmes correspondants en question; les mêmes définitions analytiques serviront à définir chaque système à l'aide des axes coordonnés. Mais ceux-ci ne peuvent être que de deux types; les systèmes ne peuvent donc également être que de deux types distincts.
Le symétrique du symétrique d' un système n'est autre chose que le système lui-même.
6. 11 résulte de ces propriétés que l'on peut prendre un autre point de départ pour définir les systèmes symétriques et dire que deux systèmes symétriques V un de U autre sont deux systèmes distincts formés de points se correspondant deux à deux et dans lesquels les grandeurs correspondantes, les qualités correspondantes et les dispositions relatives des parties sont les mêmes, si l'on a soin de définir tout ce qui a un sens dans chaque système, à l'aide de repères pris dans le système luimême (sans employer jamais les mots : droit, gauche, sens direct, sens inverse).
C'estlà la façonla plusgénéralede définirlesrelations qui existent entre deux systèmes symétriques l'un de l'autre.
III. — Transformations symétriques
7. Nous appellerons transformation symétrique tout mode de transformation qui, appliqué à un système quelconque, donne son symétrique.
8. Théorème. — Deux transformations symétriques appliquées successivement à un système quelconque produisent le même effet qu'un simple déplacement du système dans l'espace.
Cela résulte immédiatement de ce fait que le symétrique du symétrique d'un système est identique au système lui-même.
Nous énoncerons plus simplement ce théorème en disant qu'w/îe double transformation symétrique équivaut à un déplacement.
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Une double transformation symétrique équivant donc, dans le cas le plus général, à un mouvement hélicoïdal; dans des cas particuliers, elle pourra donner une translation, une rotation ou même elle pourra simplement restituer le système primitif point par point.
9. Théorème. — Si un système est défini anatv tique ment et rapporté à des axes coordonnés gauches, par exemple :
Opérer une transformation symétrique revient à construire un système en se servant des mêmes données analytiques et d^axes coordonnés rectangulaires droits convenablement choisis.
Répéter deux fois cette même transformation symétrique revient à construire un système en se servant des mêmes données analytiques, mais en prenant des axes gauches qui soient placés par rapport aux premiers axes transformés droits comme ceux-ci le sont par rapport aux axes gauches primitifs.
La première partie de ce théorème est évidente.
Le système ayant subi une première transformation symétrique pourra encore être défini analytiquement à l'aide des premiers axes gauches, il faudra seulement chercher pour cela quelles sont les nouvelles données analyticpies nécessaires.
La deuxième transformation symétrique consistera (puisqu'elle est identique à la jireinière ) à construire un nouveau système avec ces nouvelles données analytiques et les axes droits : les axes droits se transformeront alors en axes gauches qui seront définis analytiquement de la même manière par rapport aux axes droits que ceux-ci le sont par rapport aux axes gauches primitifs. Les derniers axes gauches seront, du reste, le résultat final de la double transformation des premiers axes gauches, et les premières données analytiques qui servaient à définir le système primitif rapporté aux premiers axes gauches serviront à définir le système deux fois transformé rapporté aux derniers axes gauches.
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IV. — Symétrie n'u.\ systèmi
10. II peut se faire qu'un système soit défini analjliquement de la même manière en se servant soit d'axes coordonnés rectangulaires du type gauche ayant une certaine position, soit d'axes coordonnés rectangulaires du type droit, ayant une autre position dans le système. Cette propriété caractérise un système identique à son symétrique.
Nous dirons qu'un pareil système est symétrique.
A un point du système défini analytiquement [)ar rapport aux axes gauches correspond un autre point du système défini de la même manière par rapport aux axes droits; ce dernier point sera symétrique du premier dans le système.
Un point sera symétrique dans le système lorsqu'il sera défini analytiquement de la même manière par rapport aux axes gauches que par rapport aux axes droits.
11. Si dans un système symétrique on change d'axes coordonnés gauches, le système sera toujours symétrique, mais ce seront de nouveaux axes droits qui correspondront aux nouveaux axes gauches. Ces nouveaux axes droits seront aux premiers axes droits ce que les nouveaux axes gauches sont aux premiers axes gauches, afin que les formules de transformation des données analytiques soient les mêmes. Après un pareil changement d'axes coordonnés, chaque point aura toujours le même point qu'auparavant pour symétrique, car les coordonnées de même nom d'un point et de son symétrique ayant subi les mêmes transformations resteront égales entre elles.
12. Une transformation symétrique indifférente sera une transformation symétrique qui laisse le système dans un état identique à celui dans lequel il était auparavant. Les transformations symétriques indifFérentes ne peuvent se rencontrer que dans des systèmes symétriques, et les systèmes symétriques doivent nécessairement posséder des transformations symétriques inditlerentes.
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Théorème. — Deux transformations symétriques indifférentes pour un système symétrique appliquées successivement à ce système donnent un déplacement indifférent du système.
En effet, une double transformation symétrique équivaut à un déplacement (8). Puisque chaque transformation laisse le système dans un étal identique à celui dans lequel il était auparavant, il en sera de même pour le déplacement résultant qui sera indifférent.
Dans le cas le plus général, une double transformation symétrique indifférente équivaut donc à un mouvement indifférent effectué autour d'un axe hélicoïdal de répétition du système; dans des cas j^arliculiers, la double transformation symétrique
indifierente pourra être équivalente à une rotation d'angle k —
(A* entier) autour d'un axe de répétition d'ordre q du système, ou pourra être équivalente à une simple translation de répétition ou même elle pourra restituer le système primitif point par point.
Théorème. — Un système symétrique possède toujours
Soit un plan de symétrie directe à pôle d'ordre q. Soit un plan de symétrie alterne ci pôle d'ordre q. Soit un centre de symétrie.
Soit un plan de symétrie translatoire directe. Soit un plan de symétrie translatoire alterne (y est un nombre entier quelconque).
Un système symétrique peut, du reste, posséder conjointement plusieurs de ces éléments de symétrie.
On peut encore dire que :
Dans le cas le plus général d'une transformation symétrique indifférente, on peut obtenir les symétriques des points du système en abaissant de chaque point une perpendiculaire sur un plan déterminé, en prolongeant cette perpendiculaire d^une longueur égale ci elle-même au delà du plan et en faisant tourner tout le système de points ainsi obtenus d'un angle
OEUVRES DE P. Cl RIE.
de A- — autour d'un axe de répétition d'ordre cj normal au plan.
Les cinq éléments de symétrie indiqués plus haut et seuls possibles correspondent, en effet, aux divers cas d'un même genre de transformation symétrique.
1-4. Considérons d'abord le cas particulier d'une transformation symétrique indifférente dans laquelle un point o est son propre symétrique.
Les coordonnées de même nom du point sont les mêmes par rapport aux axes gauches et par rapport aux axes droits correspondants symétriques. Changeons d'axes coordonnés gauches et choisissons de nouveaux axes gauches ayant leur origine au point o, les nouveaux axes droits correspondants symétriques auront aussi leur origine en o.
Répétons deux fois la transformation symétrique indifférente indiquée par la correspondance des axes droits aux axes gauches; le point o restant fixe, le mouvement indifférent qui en résultera (12) sera dans le cas le plus général une rotation d'angle k —^
autour d'un axe de répétition A d'ordre ^, passant par le point o.
Changeons encore les axes coordonnés gauches en conservant toujours l'origine en o, mais en prenant comme axe des z l'axe de répétition A. Les axes coordonnés droits correspondant à ces nouveaux axes gauches auront toujours leur origine en o.
Faisons maintenant tourner le système droit autour de son axe des z jusqu'à ce que (le système gauche correspondant tournant aussi autour de son axe des z) l'axe ox' du système droit soit situé dans le plan des xv du système gauche et fasse avec o.r un angle inférieur à i8o". Ce sont les deux derniers systèmes d'axes coordonnés ainsi obtenus que nous adopterons; nous avons {Jig- i) un système gauche d'axes coordonnés {oxvz) ayant pour axe des ;: l'axe de répétition A et un système droit [ox'y' z') d'axes coordonnés correspondants dont l'axe des x[ox') est situé dans le plan des xy du système gauche. Soient a l'angle des deux axes des x^ et 0 celui des deux axes des s; o est plus petit que i8o".
Revenons maintenant à la double transformation symétrique
SIR LA SYMÉTRIE. 85
indifférente; cette double transformation ne sera en rien altérée par le changement d'axes coordonnés (11) et équivaudra toujours à une rotation effectuée autour de l'axe de répétition A, qui n'est autre chose que Taxe oz.
[oa^yz) devient, après la première transformation, (oj-'y'z') et, apiès la seconde transformation, (oXf /, j,).
Voici comment on peut construire ces derniers axes coordonnés : {ox^r^Zf) doit être pour {ox'y'z') ce que {ox'y'z')
Fis. I.
est pour (oxyz) (9); ox' est dans le plan oxy et fait un angle o avec ox (o est compté dans le sens qui va de ox vers oy); oXi sera donc dans le plan ox'y' et fera un angle o avec ox' ('.2 sera compté dans le sens qui va de ox' vers oy').
On obtient o z' k l'aide de os en faisant tourner cette ligne d'un angle 9 autour de o x' et dans le sens qui diminue, par exemple l'angle de oz et de ox. On obtiendra donc oz^ en faisant tourner ox;' autour de oXi d'un angle 0 et dans le sens qui diminue l'angle de oz' et de ox' .
Mais (ox,j', Zx) doit être une transformation de {oxyz) obtenue par simple rotation autour de oz; donc o:;, doit coïncider avec oz et le plan o^,y, doit coïncider avec oxy. Ceci ne peut arriver que dans un des trois cas suivants :
1° O^o avec cp quelconque, oz' coïncide avec os, [oxxy^ 3,) coïncide avec {ox]'z);
2" f) =: - avec C3 quelconque, oz' est inverse de os;
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3" 8 quelconque avec 'f ^o, ox' coïncide avec ox, {ox^y^ ;,) coïncide avec [oxyz).
i" et 3" Les axes coordonnés droits el j;auches correspondants ont un axe de même nom commun, l'axe oz par exemple; les axes ox et ox' forment entre eux un angle es.
Faisons tourner les axes coordonnés gauches autour de o^ d'un
angle égal à -j on obtiendra un nouveau système d'axes gauches.
Les axes droits correspondants s'obtiendront par une rotation
de - en sens inverse, si bien que les nouveaux axes droits et î '
gauches auront les axes coordonnés de deux espèces communs
(ici ce sont les :; et les x) ^ ceux de la troisième espèce sont
inverses l'un de l'autre (ici ce sont \es y).
On dit que le système possède un plan de symétrie (celui des z-x)^ et chaque point du système a un symétrique que l'on obtient en changeant r en — y^ c'est-à-dire en abaissant une perpendiculaire sur le plan de symétrie et en la prolongeant d'une longueur égale à elle-même.
Le système se confond avec son image prise par rapport au plan.
Remarquons que, dans ce cas, il n'y a pas nécessairement d'axes de répétition et que le symétrique du symétrique d'un point n'est autre chose que le premier point lui-même.
2° Les axes des z du système d'axes gauches et de son correspondant symétrique sont inverses l'un de l'autre. Soit cp l'angle de ox et ox' ; ox, fera avec ox un angle égal à a?:, et Ion aura
k étant un entier et cj l'ordre de l'axe de répétition ox.
La transformation symétrique inditlérente consiste à faire tourner le système d'un angle '.p autour d'un axe de répétition d'ordz^e ^, puis à prendre ensuite son image par rapport à un plan normal. A cause de l'axe de répétition d'ordre ^, il y aura {q — i ) autres transformations symétriques possibles, les q transformations seront
obtenues en faisant tourner le système d'un angle (A— -h'f)
autt)ur de l'axe de répétition avec /: égal à o, i, a, ..., [q — i),
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puis en prenant son image par rapport à un plan normal à l'axe. Nous dirons que Ion a affaire à un plan de symétrie à pôle d'ordre q et qu'un |)areil plan indique l'existence de q transformations symétriques indilTérentes, distinctes. On a
deux cas sont possibles : ou bien /,• est pair, ou bien /,■ est impair.
Premier cas. — k est pair :
Les rotations dans les q transformations symétriques seront d'angle k ^-^ [avec k égal à o, i , 2, . . . , (q — i)]. On dit que l'on
a un plan de symétrie directe à pôle d^ ordre q.
Une des transformations symétriques indifférentes (pour A=o) consiste à prendre limage du système par rapport au plan sans adjoindre aucune rotation à cette transformation.
Tout plan de symétrie ordinaire accompagné dun axe de répétition normal d'ordre q doit être considéré comme un plan de symétrie directe à pôle d'ordre q.
A un point correspondent (^ — 1) autres points homologues du premier \va\ répétition, les q points homologues étant situés dans
Fig. 3.
un jdan normal à l'axe de répétition et aux sommets d'un polygone régulier de q ccUés; l'axe passant par le centre de figure de ce polygone. Au premier point considéré correspondent encore q points symétriques qui ne sont autre chose que les images prises par rap-
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port au plan de symétrie directe des q points homologues par répétition. La figure 2 représente les homologues par répétition et par symétrie d'un point a dans le cas où l'on a un plan de symétrie directe à pôle d'ordre 3,P^.
Si q est pair, une des rotations dans Jes transformations sym('-
triques indifférentes sera égale à 70 (lorsque l'on aura A" = -
mais on voit que le système d'axes gauche et son correspondant symétrique droit relatif à cette transformation symétrique indifférente seront alors exactement inverses, axes pour axes. Lorsqu'un pareil fait se produira, nous dirons que le système possède un centre de symétrie. Chaque point du système a un symétrique que l'on obtient en joignant le point au centre et en prolongeant au delà du centre d'une longueur égale. Le symétrique du symétrique d'un point par rapj3ort à un centre n'est autre chose que le point lui-même.
Une des q transformations symétriques indifférentes d'un plan de symétrie direct à pôle d'ordre q est donc une transformation par centre de symétrie lorscjue q est pair, le centre de symétrie se confondant avec le pôle du plan.
Lorsque q est impair, le pôle du plan de symétrie directe ne peut pas être un centre de symétrie.
Second cas. — k est impair :
A- = ./.-'-+-i, cp=(A-'+ij^.
Les rotations dans les q transformations symétriques seront d'angles ik-{--\— [avec k égal à o, 1 , 2, . . . , {q — i)].
On dit que l'on a un plan de symétrie alterne à pôle d'ordre q. Un plan de symétrie alterne ne jouit j)lus des propriétés des plans de symétrie dans le sens ordinaire du mot, c'est-à-dire que le système ne se confond pas avec son image prise par rapport au plan.
\ un point correspondent [q — i) autres points homologues du premier par répétition, les q points homologues étant situés dans un plan normal à l'axe de répétition et aux sommets d'un polygone régulier de q côtés, l'axe passant par le centre de figure de ce
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polygone. Au premier point correspondent encore q points symétriques; ceux-ci peuvent être obtenus en prenant les images, par rapport au plan de symétrie alterne, des q points homologues ])ar
répétition et en faisant touiner ces images dun angle égal à ~
autour de Taxe de répétition. CSw \oit que ces points symétriques alternent, dans leur position autour de l'axe, avec la position de ceux que Ton obtiendrait si l'on avait affaire à un plan de symétrie directe à pôle de même ordre, ce qui justifie la dénomination que nous avons adoptée.
La figure 3 représente les homologues par répétition et par
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symétrie d'un point a dans le cas d'un plan de symétrie alterne à pôle d'ordre 3 , II^.
Contrairement à ce qui arrive lorsque l'on a un plan de symétrie directe, le pôle d'un plan de symétrie alterne ne peut être un centre de symétrie lorsque son ordre q est pair, et il est, au contraire, nécessairement un centre de symétrie lorsque q est impair. Dans ce dernier cas, une des q transformations symétriques du plan est aussi une transformation par centre de symétrie.
Un plan de symétrie alterne à pôle d'ordre i comporte une seule transformation symétrique indifférente qui consiste à faire tourner le système d'un angle ti autour de la normale au plan menée par le pôle, puis à en prendre l'image par rapport au plan. Cette transformation symétrique est équivalente à une transformation par centre de symétrie, le centre se confondant avec le pôle du plan.
Donc ce sont des expressions équivalentes que de dire qu'un système possède un plan de symétrie alterne à pôle d'ordre i ou de dire qu'il possède un centre de symétrie.
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lo. En résumé : lorsque, clans un système symétrique, un point o est son propre symétrique, il doit toujours y avoir, passant par ce point, soit un plan de symétrie directe à pôle d'ordre q^ soit un plan de symétrie alterne à pôle d^ ordre cj\ le point étant le pôle de ces plans.
Lorsque q est pair, l'existence d'un plan de symétrie directe d'ordre q entraîne celle d'un centre de symétrie au pôle o (les propriétés du centre étant, du reste, entièrement contenues dans les propriétés du plan à pôle d'ordre q).
Lorsque q est impair, l'existence d'un plan de symétrie alterne d'ordre q entraine celle d'un centre de symétrie au pôle o (les propriétés du centre étant encore entièrement contenues dans les propriétés du plan de symétrie alterne).
Au contraire, l'existence d'un plan de symétrie directe à pôle d'ordre ry, avec q impair, ou celle d'un plan de symétrie alterne à pôle d'ordre q, avec q pair, est incompatible avec celle d'un centre de symétrie au pôle o.
Un plan de symétrie directe d'ordre i est un plan de symétrie dans l'acception ordinaire du mot (tous les points du plan sont des pôles d'ordre i).
Dire qu'un système possède un plan de symétrie alterne à pôle d'ordre i revient à dire qu'il possède un centre de symétrie au pôle du plan.
Dans un système qui possède un centre de symétrie, tout plan passant par le centre peut être considéré comme un plan de symétrie alterne à pôle d'ordre i .
Normalement à un plan de symétrie directe à pôle d'ordre q ou à un plan de symétrie alterne à pôle d'ordre q, il existe toujours un axe de répétition d'ordre q passant par le pôle du plan.
16. Considérons maintenant le cas plus général où le système est défini analytiquement de la même manière pour des axes coordonnés rectangulaires gauches et pour des axes coordonnés rectangulaires drcjits ayant des origines distinctes.
Répétons deux fois la double transformation symétrique indiquée par la cox-respondance des axes droits aux axes gauches. Le mouvement indillcrent qui en résultera (J2) sera, dans le cas le plus général, un mouvement hélicoïdal eirectu('' autour d'un axe hélicoïdal de répétition \ du système.
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Changeons niainlenant les axes coordonnés gauches; transportons l'origine sur l'axe hélicoïdal A et orientons les axes coordonnés de telle sorte que l'axe des c coïncide avec cet axe hélicoïdal et que, de plus, Taxe ox' du nouveau système droit symétrique correspondant soit parallèle au plan des xy du système gauche et fasse avec ox un angle inférieur à t:. On peut toujours obtenir ces derniers résultats en faisant tourner les deux systèmes d'axes coordonnés autour de leurs axes des s.
Soient {ox\z) et (o'x'y'z') ces nouveaux systèmes gauche et droit d'axes coordonnés.
Revenons à la double transforuiation symétrique avec ces nouveaux axes : [oxyz) devient, a|)rès la preuiière ti-ansformation, (o'x'y'z') et, après la seconde transformation, (o, .r, >',:;,) ; comme cette double transformation équivaut à un mouvement hélicoïdal autour de oz. il en résulte que o, est sur oz, que o,;, coïncide avec la ligne oc et est de même sens que oz (mais o et o, sont, en général, distincts».
Occu|)ons-nous d'abord des orientations. Par un même point O quelconque menons des axes coordonnés rectangulaires ()X\Z, OX'\'Z, OX,^,Z, respectivement parallèles, axes pour axes, à Oryz, o'x'y'z'. O^X^y^z^.
Soient C3 l'angle des axes OX et OX', qui est aussi celui de ox et o' x' ] et 6 l'angle des axes OZ et OZ', qui est aussi celui de oz et o'z' : OX, Y, Y, doit être pour OX'Y'Z' ce que OX'Y'Z' est pour OXYZ (9); OX est dans le plan X'OY', et OZ, doit coïncider avec OZ. Nous avons déjà vu que cela ne peut arriver que dans un des trois cas suivants :
1" 6 ^ o avec C2 quelconque, o' z' est parallèle à o; et de même sens, (o, J"( j'i Zi) est parallèle, axe pour axe, à {oxyz)\
2" () = t: avec es quelconque, o' z' est parallèle à o;. mais dirigé en sens inverse ;
3" B quelconque avec '^:=o, o' x' est parallèle à ox et de même sens; o^x^y^ ;, est parallèle à oxyz.
i" et 3" Les axes coordonnés gauches et droits ont un axe parallèle et de même sens, les axes oz par exemple.
Premier changement cVaxes. — Faisons tourner les axes
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gauches autour <le oz jusqu'à ce que (les axes droits correspondants tournant autour de o' z') les axes ox et o' x' soient parallèles et de même sens, les axes des y sont alors parallèles, mais de sens inverses.
Deuxième changement d'axes. — Donnons aux axes gauches une translation parallèle à oy jusqu'à ce que (les axes droits correspondants se ti-ansportant parallèlement en sens inverse) les plans des xz et des x' z' se confondent.
Troisième changement d'axes. — Faisons tourner les axes gauches autour de o)- jusqu'à ce que (les axes droits correspondants tournant autour de o'y') les deux axes des x soient sur une même ligne passant par les deux origines.
On a donc finalement : le plan des xz commun pour les axes droits et gauches, les axes des x de même sens et coïncidant avec la même ligne, la distance des origines sur celte ligne étant t, par exemple, les axes des y parallèles, mais de sens inverses, les axes des z parallèles et de même sens. Nous dirons que le système a un plan de symétrie translatoire {Jig. 4)-
On obtient le symétrique d'un point pour un pareil plan en prenant le symétrique ordinaire du point par rapport au plan et en
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lui donnant un déplacement déterminé t, parallèlement au plan et dans une direction déterminée. Pour qu'un plan de symétrie translatoire soit entièrement défini, il faut donc connaître, outre le plan, la grandeur et la direction de la translation t.
Si l'on répète deux fois la transformation symétrique inditîerente qui caractérise un plan de symétrie translatoire, on obtient une translation de répétition de même direction que celle de la
su» l.\ SVMKTIUK. 93
translation du plan de symétrie et de grandeur 2 t. Cette translation de répétition entraîne, comme on sait, une infinité d'autres translations de répétition de grandeur ki- (k étant un entier quelconque"). Chaque translation de répétition A"2t, jointe à une transformation symétrupie indillt-rente de translation t, donne une nouvelle transformation symétrique indilTérente analogue à la première, mais de translation (2Â' + i)':; donc on a aussi une infinité de transformations symétriques indifférentes.
Si T est la plus petite des translations de ces transformations symétriques indifférentes, il existera, comme nous l'avons vu, une translation de répétition de grandeur 27; deux cas pourront alors se présenter : ou bien la translation de répétition 27 sera la plus .petite parmi celles parallèles à la direction considérée; ou bien la translation de répétition la plus petite parmi celles parallèles à la direction considérée sera de grandeur t. Aucun autre cas nest admissible, car une translation égale à une fraction de t entraînerait l'existence dune transformation symétrique translatoire de translation inférieure à 7, ce qui est contre l'hypothèse.
Lorsque la translation de répétition la plus petite est t, on a un plan de symétrie iranslatoire direct, un pareil plan n'est autre chose qu'un plan de symétrie pris dans le sens ordinaire du mot accompagné d'une translation de répétition 7, parallèle au plan. A un point correspond une infinité de points homologues par répétition situés sur une même ligne parallèle au jdan et se succédant à des inter^alles égaux à 7. A ce point correspond aussi une infinité de points symétriques qui sont les images prises par rapport au plan des homologues par répétition.
Lorsque la translation de répétition la plus petite est 27, on a un plan de symétrie translatoire alterne. A un point correspond une infinité d'autres points homologues par répétition situés sur une même parallèle au plan et se succédant à des intervalles égaux à 2 7. A ce point correspond aussi une infinité de points symétriques qu'on peut obtenir en prenant les images par rapport au plan des points homologues par répétition et en les faisant glisser d'une quantité 7 sur la ligne sur lacpielle elles se trouvent. On voit que ces points symétriques alternent en position sur une même droite avec ceux qui auraient existé si l'on avait eu afï'aire à un plan de s^'métrie translatoire direct.
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On |)eiit considrrer un plan de symétrie translatoire direct comme étant un plan de symétrie direct à pôle d'ordre infini, ce pôle élant situé à l'infini dans une direcliijn normale à la translation. On peut considérer un plan de symétrie translatoire alterne comme élant un plan de symétrie alterne à pcMe d'ordre infini, ce pôle étant situé à l'infini dans une direction normale à la translation.
2° Les axes des z du système droit et de son coirespondant symétrique sont parallèles, mais de sens inverses.
Changeons les axes coordonnés : donnons aux axes gauches une translation parallèle aux :;, jusqu'à ce que (les axes droits correspondants se transportant parallèlement en sens inverse) les plans des xy se confondent.
Faisons tourner ensuite les axes gauches autour de o :; jusqu'à ce que oy passe par o' (les axes droits tournant autour de o' z').
o, doit être à (o'x'r'z'j ce que o' est à (o.ryz), donc il doit être situé sur o'y', mais il doit être, en outre, sur l'axe hélicoïdal A ou oz; donc, en premier lieu, o, ne peut être autre chose que o.
Deux cas sont seulement possibles : ou bien la distance oo' est nulle et nous retombons sur un cas déjà étudié de systèmes symétriques en un point; ou bien o'y' et oy sont de sens inverses et se confondent avec la ligne qui joint les origines. On peut, dans ce cas, donner une translation aux axes gauches parallèlement aux y jusqu'à ce que (le système droit se transportant en sens inverse) les deux origines coïncident; on est donc encore dans un cas déjà considéré. Les axes de même nom des systèmes droits ou gauches sont dans le prolongement les uns des autres et de sens inverse : on a un centre de symétrie.
17. Ainsi, outre les plans de symétrie directe à pôle d'ordre q, les plans de symétrie alterne à pôle d'ordre q et les centres de symétrie, un système peut encore posséder des plans de symétrie translatoire directe ou alterne.
Ces derniers ne conviennent qu'à un milieu illimité.
Un système symétrique qui ne possède aucun point symétrique (c'est-à-dire aucun point qui soit son pro|)re symétrique) ne peut posséder que des plans de symétrie translatoire alterne.
SIH LA SV.MKTIUE. gS
Ou a lin />lan de syniélrie t ranslatoire continue lorsque la Irauslatiou t est infiniuienl petite.
VI. — THf';oaÈMEs
18. Ouaiid uu système possède un centre de symétrie, tout plan, passant parle centre et normal à un axe de répétition d'ordre pair (^7= 2 A") passant par le centre, est un plan de symétrie directe à pôle d'ordre </; tout plan, passant par le centre et normal à un axe tlordre impair (ry = ik -\- 1 ) passant parle centre, est un plan de symétrie alterne à |)ôle d'ordre q.
19. Lorsfju'un système possède un plan de symétrie passant par un centre de symétrie, la droite normale au plan passant par le centre est un axe de répétition d'ordre pair. (Bravais.)
20. Lorsqu'un plan de symétrie passe par un axe de répétition d'ordre q^ il y a toujours q plans de symétrie passant par l'axe. (Bravais.)
Deux plans successifs font entre eux un angle éffal à :
si q est pair, les plans sont doublés (par répétition) et sont de deux espèces distinctes pour les répétitions que donne l'axe; si q est impair, les plans ne sont pas doublés, pour l'axe ils sont tous de même espèce, mais leurs inverses peuvent être considérés comme des plans d'une deuxième espèce pour l'axe.
21. Si deux plans de symétrie se rencontrent, leur intersection est un axe de répétition. (Bravais.)
22. On sait qu'un axe de rotation doublé d'ordre q entraine l'existence de 2^ axes [q axes binaires ou d'ordre pair et leurs inverses) dans un plan normal au premier axe. Ces 2^ axes se rencontrent tous au pied de l'axe principal sur le plan normal.
Théorème. — Si un plan de symétrie directe à pôle d'ordre q contient des axes binaires ou d'ordre pair passant par le pôle [il en aura 2^), le système possédera q plans de symétrie pas-
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sant par V axe de répétition normal (P ordre q et par les axes binaires.
En elïet, choisissons des axes coordonnés gauches {Oxvz) {fis- ^)^ ayant pour axe des z l'axe de l'épétition d'ordre q et pour axe des jK l'un des axes binaires. Soient Ox\ Ojk', Oz' les inverses
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des 0^7, O}^, Oc; puisque xOy est un plan de symétrie, Oxyz' est un système d'axes droits symétriques de {Oxyz)., dans le système; puisque Oy est un axe de répétition d'ordre pair, Ox' zy sera homologue par répétition de {Oxyz') et, par conséquent, correspondant symétrique de {Oxyz)\ donc le plan zOy est un plan de symétrie.
Réciproquement : si, par un axe d'ordre q et un axe d'ordre pair normal, passe un plan de symétrie, le plan normal à l'axe d'ordre q et passant par Taxe d'ordre pair est un plan de symétrie directe à pôle d'ordre q. Démunsli^ation analogue à la précédente.
*23. Théorème. — Si un même plan de symétrie alterne à pôle d'ordre q contient des axes binaires [ou d'ordre pair) passant par le pôle, le système possédera q plans de symétrie passant par l'axe principal d'ordre cj et par les bissectrices de deux axes binaires consécutifs.
En edet, choisissons des axes coordonnés rectangulaires gauches (Oxyz)., ayant pour axe des ; l'axe de répétition d'ordre cj {Jig- 6) et pour axe des y un axe binaire Oy.
Soient
O z' l'inverse de Og;
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Oy l'axe binaire le plus voisin de Oy iy'Oy = — G)', la bissectrice de j^ Or'.
xO\' étant un plan de svniétrie alterne à pùle dordre q, les axes coordonnés droits (Ox'y'z') sont correspondants symétriques de (Oxrz)', Oj' étant un axe binaire, (Ox"y'z) est homologue par
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répétition de (Ox'y' z') et, par conséquent, correspondant symétrique de (Oxyz).
Un changement d'axes de (0^> z) amenant Oy en Oi'i par rotation autour de Oz nécessiterait un changement d'axes du coriespondant symétrique {Ox"y'z) amenant aussi O)' en Oy, par rotation autour de O:;.
Ces nouveaux axes symétriques montrent que ;0 v'i est un plan de symétrie.
Réciproquement, si par un axe dordre q doublé et par la bissectrice des deux axes d'ordre pair consécutifs normaux en un même point au premier axe passe un plan de symétrie, le plan normal à l'axe principal est un plan de symétrie alterne à pôle d'ordre q. Démonstration analogue à la précédente.
24. Enfin, si un système possède un axe d'ordre q normal à un plan de symétrie ou de symétrie alterne et par lequel passent q plans de symétrie, il possédera également iq axes binaires contenus dans le plan de syjnétrie ou de symétrie alterne, et Taxe dordre q sera doublé.
25. En résumé, considérons les trois groupes d'éléments dordre
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suivants :
1° Plan de symétrie ou de symétrie alterne à pôle d'ordre q\ 2° Dans ce plan, q axes d'ordre pair passant au pôle; 3" q plans de symétrie passant par l'axe d'ordre q normal au plan.
Ces trois groupes d'éléments d'ordre peuvent exister chacun séparément avec l'axe d'ordre q\ ils peuvent exister conjointement, mais deux quelconques de ces groupes ne peuvent se trouver réunis dans un système sans que le troisième s'y trouve également.
De même encore pour
1° Un plan de symétrie alterne; 2" Un centre de symétrie au pôle du plan;
3° Un axe de répétition d'ordre impair normal au plan et passant par le pôle.
Pour indiquer toutes les transformations symétriques que peut présenter un système, il faut indiquer tous les plans de symétrie, tous les plans de symétrie alterne, tous les plans de symétrie translatoire, tous les centres de symétrie du système.
Pour qu'un système présentant des répétitions déterminées constitue un ty])e de système symétrique possible, il faut que, après lui a\oir reconnu des éléments de symétrie, on obtienne un 5j^5lèmr cohérent, c'est-à-dire un ensemble dans lequel on peut effectuer Luules les transformations symétriques indifférentes et tous les
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déplacemeuls indifférents indiqués, sans nécessiter l'existence de nouveaux éléments de symétrie ou de répétition.
On peut encore démontrer l'existence d'un tjpe en donnant un exemple d un système existant et tel cju'il ne peut se rapporter à aucun des autres types dont on peut rationnellement supposer l'existence.
RELATIFS A UN SYSTÈME LIMITÉ
Les plans de symétrie translatoire ne font jamais partie de pareils systèmes; ils ne peuvent exister que dans un système illimité et tels qu'à un point quelconque correspond toujours une infinité d autres points homologues.
Tous les plans de symétrie ou de symétrie alterne auront pour pôle le centre de répétition principal, sans quoi ce centre de répétition principal ne pourrait être unique. Pour la même raison, tout centre de symétrie se confond avec le centre de répétition principal. Le centre de répétition principal est donc symétrique pour tous les éléments de symétrie et l'on pourrait intituler ce Chapitre : Répétitions et symétries relatives à un point.
Les types de répétitions que nous avons à considérer sont ceux qui se rencontrent :
i" Dans la sphère;
2" Dans licosaèdre régulier;
3" Dans le cube ;
4° Dans le tétraèdre ;
5" Dans un prisme droit à base de polygone régulier de q côtés;
6° Dans une pyramide régulière ayant pour base un polygone régulier de <j côtés;
"y" Dans un cylindre circulaire droit;
8" Dans un cône circulaire droit;
g° Dans un solide quelconque sans répétitions.
(') C'est-à-dire symétrie dans les types de répétition possédant un seul centre de répétition principal par lequel passent tous les axes.
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Ces neuf Ijpes de répétitions peu\ent d'abord exister sans sjmétrie aucune.
Nous désignerons par L? un axe de répétition d'ordre q.
Nous considérerons un sens à chaque droite, et les droites coïncidant, mais de sens inverse, seront regardées comme distinctes; il en résulte que le nombre d'axes sera double de celui ordinairement adopté. Lorsque des axes inverses seront de même espèce par répétition, ils constitueront un axe doublé. Lorsque des axes inverses seront d'espèce diflerente pour les répétitions, ils seront désignés d'une façon distincte; (1^9, 1?)^ par exemple, seront des axes inverses d'ordre q d'espèces différentes (').
Nous désignerons par P? un plan de symétrie à pôle d'ordre q et par II? un plan de symétrie alterne à pôle d'ordre q\ nous placerons généralement les Pet les H dans les symboles d'un système au-dessous des axes de répétition qui leur sont normaux.
Nous désignerons par C un centre de symétrie.
Nous n'avons pas jugé nécessaire ici de supposer un sens (une face positive) aux plans de symétrie; celte considération aurait cependant amené quelques simplifications dans les symboles de certains systèmes; elle aurait doublé le nombre de plans de symétrie dans chaque système.
l. — Type sphérique.
i" Type sans symétrie
coL''.
Exemple. — Sphère remplie dun liquide doué du pouvoir rotatoire.
2" Type symétrique. Une infinité de plans de symétrie à pôle d ordre oc, un centre de symétrie; exemple : surface sphérique
C) Voir P. Curie, Sur les questions d'ordre {Bulletin de la Société minéralogique, 1884, p. 89; ce Volume, p. 56).
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II. — T'ype de l'ico<;aèdre i^Ls, 2oL'3, 3oL
i" Pas de symétrie
r.iL5, 20 L'-*, '3oL"2.
2" Six plans de symétrie alterne normaux aux axes (ju inaires, d'où lin centre de symétrie, d'où dix plans de symétrie alterne normaux aux axes ternaires.
Ouinze plans de symétrie normaux aux axes binaires passant par des axes quinaires, ternaires et binaires
I2L5, 2oL'3, 3oL"^ )
6n5, ion'3, i.tP"2 )
En considérant le polyèdre adhérent à un axe quinaire, on voit facilement (|ue les plans de symétrie passent par l'axe et ne peuvent être que d'une seule espèce (sans quoi les plans de symétrie entraîneraient l existence de nouveaux axes). Ces plans entraînent le cas 2". Des plans de symétrie alterne normaux aux axes binaires doublés passeraient par des axes binaires et, par conséquent, nécessiteraient l'existence de plans de symétrie. Ce cas de 2" est donc le seul type symétrique.
III. — Type du cube 6L^ 8 L'^ 121/2. I" Pas de symétrie
Exemple. — Un hémièdre de l'iiexoctaèdre
6L^ 8L'3, iiVK
2" Trois plans de symétrie à pùle d ordre 4i normaux aux axes quaternaires.
D où centre de symétrie.
D où six plans de symétrie à pôle d'ordre 2, normaux aux axes binaires.
D'où encore quatre plans de symétrie alterne à pôle d'ordre 3, normaux aux axes ternaires.
Exemple. — Ciihe
LS 8L'3, ,2L
3 PS 4n'3, 6P"2
Aucun auLre cas n'est possible.
En considérant le polyèdre adhérent à un axe quaternaire, on voit que les seuls plans de symétrie possibles sont ceux qui se trouvent en 2" et qui conduisent nécessairement à ce type.
Un plan de symétrie alterne normal à un axe quaternaire ou binaire passerait par des axes binaires (puisque ces axes sont doublés) et nécessiterait des plans de symétrie (24).
IV. — Type du tétraèdre 41.3, 41^^ gL
I" Pas de symétrie
Exemples. — Chlorate de soude. Un tétartoèdre de l'hexoclaèdre dérivé du cube.
2" Les plans normaux aux axes binaires sont des plans de symétrie à pôle d'ordre 2, d'où centre de symétrie, et quatre plans de symétrie alterne à pôle d'ordre 3, normaux aux axes ternaires
Exemple. — Dodécaèdre pentagonal dérivé du cube, hémièdre d'un cube pyramide -b"^.
3" Les trois plans normaux aux axes binaires sont des plans de symétrie alterne à pôle d'ordre 2, d'où six plans de symétrie passant par des axes ternaires et binaires (pas de centre et rien normalement aux axes ternaires). Tétraèdre régulier
4L3, 413, (JL'2,
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V. — T'yp^ à «^^ principal doublé d'ordre q : iLi, q\J-, qh""^.
1° Pas de sjmélrie
1° Le plan normal à l'axe principal et passant par les axes binaires est un plan de symétrie à pôle d'oindre q.
q plans de symétrie passant par l'axe principal et les axes binaires.
Exemple. — Prisme régulier droit à q pans. Si q est pair, centre de symétrie :
2L?, q\J\ qU-^ ,
Si q est impair, pas de centre :
P7, qV"-.
3° Plan de symétrie alterne à pôle d'ordre ^, normal à l'axe principal et passant par les axes binaires.
q plans de symétrie passant par l'axe principal et les bissectrices de deux axes binaires successifs.
Exemple. — Prisme droit régulier à 2^ pans présentant iq facettes e", q k l'extrémité supérieure de la moitié des arêtes et ^ à l'extrémité inférieure de Fautre moitié, les arêtes de chaque moitié alternant.
Si q est pair, pas de centre de symétrie :
2L'/, 9-1/2, 9rL"2,
Si q est impair, centre de symétrie :
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Ce sont tous les cas possibles : le cas particulier où «y = 2 semble pomoir donner un cas à trois plans de symétrie alterne refl;ini;ulaires, mais les plans de symétrie de ce type montrent ipiiin axe ternaire existe alors nécessairement dans le système; on retombe sur le type tétraédrique.
VI. — Type à un axe d'onlre q et son inverse Lf
1" Pas de symétrie
2" Plan de symétrie à pôle (Tordre «y normal à l'axe
/ixemple. — Apatite. Prisme droit régulier à q faces verticales modifié sur chaque arête \ erticale par une face verticale non tangente et inclin-ée dans le même sens pour toutes les arêtes.
(^Faces -Ji".\
<l pair, centre de symétrie.
(j im|)air, pas de centre.
o" Un plan de symétrie alterne ;'i |)(')le d'ordre q normal à l'axe
Exemple. — Prisme régulier à q pans, les angles e aux extrémités supérieures de la moitié des arêtes portant une seule facette (b"^, b", hP )\ les angles e aux extrémités inférieures des autres ;ir('tes portent aussi une facette e; les facettes sont toutes inclinées dans le même sens et les arêtes de chaque moitié alteinent autour du prisme.
q pair, pas de centre de symétrie (cas oublié par Bravais).
(/ iinp;iii\ centre de symétrie.
4" (/ phui-^ de symétrie passant p.ir l'axe.
/'..reinj>l('s. — Pyramide régulière de q faces latérales. Tour-
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Jamais de centre de sjmélrie ni de plan de symétrie normal :
W\. — Un axe cVixotropie doublé aL", acL'-.
1" Pas de symétrie
2L°°, ocL-.
Exemples. — Cylindre circulaire droit rempli d'un liquide doué de pouvoir rotatoire.
Ensemble de deux cylindres identiques, qui ont leurs axes d'isoiropie situés dans le prolongement l'un de l'autre et qui tournent en sens inverse l'un de l'autre, mais avec la même vitesse, autour de leur axe commun.
2" Le plan normal à l'axe principal est un plan de symétrie.
D'où un centre de symétrie et une infinité de plans de symétrie passant par Taxe principal
Exemple. — Cylindre circulaire droit.
Mil. — Un axe cVisotropie et son inverse L'', P. 1° Pas de symétrie
Exemple. — Cône circulaire droit tournant avec une certaine vitesse autour de son axe.
2" Un plan de symétrie normal à l'axe d'isotropie et un centre
Exemples. — Champ magnétique. Cylindre circulaire droit tournant avec une certaine vitesse autour de son axe d'isotropie.
3" Une infinité de plans de symétrie passant par l'axe d'isotropie.
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Pas de centre
Exemples. — Champ électrique. Cùne circulaire droit.
IX. — Aucune répétition
1° Pas de symétrie. Système désordonné quelconque. 2" Un plan de symétrie P.
Exemple. — Ensemble d'un système désordonné quelconque et de son symétrique par rapport à un plan.
3° Un centre de symétrie.
Exemples. — Parallélépipède quelconque. Ensemble dun système désordonné quelconque et de son symétrique par rapport à un centre.
Remarque I. — Un système géométrique de points ne peut posséder d'axe d'isotropie sans avoir en même temps des plans de symétrie passant par l'axe; pour que ces plans de symétrie disparaissent, il faut que les points soient doués de qualités directoriales (c'est-à-dire entraînant avec elles des idées de sens et de direction).
Il en résulte que les trois types
sans symétrie et le type
à plan de symétrie normal à l'axe d'isotropie ne peuvent être constitués à l'aide d'un système de points géométriques.
Remarque II. — Un système qui possède un centre de répétition principal d'ordre n, ou bien n'est pas symétrique en ce point, ou bien possède n transformations symétriques distinctes et n seulement.
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En effet, supposons un sjstème symélricjue rapporté à des axes coordonnés rectangulaires gauches; les mêmes données analytiques serviront à définir le sjstème à l'aide d'axes coordonnés rectangulaires droits. Mais à ces axes droits correspondent (n — i) autres systèmes d'axes coordonnés droits homologues par répétition et qui permettraient de construire le système à l'aide des mêmes données analytiques; on a donc aussi (/? — i) autres transformations symétriques possibles. En tout n transformations symétriques distinctes sont possibles et n seulement, jjarce que, s'il v avait plus de n systèmes distincts d'axes coordonnés droits permettant de définir le système à l'aide des mêmes données analytiques, il y aurait aussi plus de n répétitions distinctes.
Il est facile de vérifier ce qui précède sur les types symétriques que nous avons obtenus; il faut seulement avoir soin de ne pas compter plusieurs fois la transformation symétrique donnée par le centre qui se trouve faire partie des transformations symétriques de tout plan de symétrie à pôle d'ordre pair ou de tout plan de symétrie alterne à pcMe d'ordre impair. On démontre du reste facilement que deux transformations symétriques définies d'une façon distincte par les éléments de symétrie, ne peuvent être identiques que si elles sont toutes deux équivalentes à une transformation par centre de symétrie.
Considérons, par exemple, le type cubique symétrique
le centre donne une transformation symétrique. Un plan P' donne trois transformations symétriques en ne comptant pas celle déjà donnée par le centre, d'où neuf transformations symétriques pour les trois plans.
De même II'' donne deux transformations symétriques nouvelles, d'où huit transformations pour les quatre plans de symétrie alterne. De même P- donne une transformation nouvelle, d'où six transformations pour les six plans P-
et a/j est justement l'ordre du centre de répétition. On a, d'api^ès
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Tordre et le nombre des axes,
Remarque III. — Considérons une droite quelconque passant par le centre de répétition principal; à cette droite correspondent en e^énéral {n — i) autres droites homologues par répétition et n homologues par symétrie, en tout in droites jouant les rôles analogues dans le système.
Si les droites homologues par répétition se confondent avec leurs symétriques, elles seront alors dans des plans de symétrie: on n'aura plus que n droites analogues.
Si les droites homologues par répétition sont des axes d'ordre q.,
on en aura — et 1 on aura — droites analogues en y joignant les
symétriques. Si les droites homologues par répétition sont des axes d'ordre q et se confondent avec leurs symétriques, on n'aura
plus que — ch'oites analogues.
A chaque espèce de droites correspond une espèce de plans normaux; on peut donc facilement compter les faces des polvèdres divers à toutes faces analogues qui peuvent rentrer dans un des types de répétition et de symétrie. Le plus compliqué de ces polyèdres aura in faces dans un type symétrique cl centre de répétition d'ordre n.
IX. - Co
ACLUSIO>S.
Nous avons montré que, pour étudier la symétrie d'un système, il faut non seulement considérer les plans de symétrie, mais encore les plans de symétrie alterne et les plans de symétrie translatoire alterne qui ont une importance égale.
Un système symétrique limité possède un nombre déterminé de transformations symétriques indifFérentes, ce sont toutes ces transformations qu'il est nécessaire d'indiquer pour connaître la symétrie du système. A chaque élément de symétrie (plan de symétrie directe ou alterne ) correspond une partie de ces transformations.
Les plans de symétrie translatoire ne peuvent se rencontrer que
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dans un milieu illimité ; on n'a pas encore étudié la symétrie de pareils milieux (on n'a donc pas encore étudié d'une façon complète la symétrie d'une matière cristallisée qui doit être considérée comme illimitée lorsque l^on veut connaître sa constitution intime). Bravais a, au contraire, étudié les répétitions et la symétrie d'un polyèdre, mais il ne considérait que les centres et les plans de symétrie, il n'a pas fait entrer enjeu les plans de symétrie alterne. Outre le manque d'harmonie qui devait résulter de cette omission, Bravais a nécessairement oublié un des types de symétrie, celui qui ne possède ni centre, ni plan de symétrie, mais qui possède un plan de symétrie alterne.
C'est le type
avec q pair
Nous avons distingué neuf types de répétitions pour les systèmes limités qui se subdivisent en vingt-quatre types, si l'on tient compte des diverses symétries.
En se plaçant au point de vue cristallographique, comme il ne peut exister d'axes d^ordre 5 ou d'axes d'ordre supérieur à 6, la forme extérieure pourra rentrer seulement dans quinze des types précédents.
11 y a lieu de distinguer les cas où q est égal à 2, 3, 4 ou 6 dans les types à axes principaux doublés ou simples d'ordre q\ on arriverait ainsi à trente-six modes distincts pour les formes extérieures des cristaux. Mais des considérations sur la constitution intime des corps cristallisés, que nous ne pouvons exposer ici, nous ont montré que, dans de pareils corps, il ne peut exister comme pian de symétrie alterne que ceux à pôle d'ordre 2 ou d'ordre 3, quatre à^> modes précédents se trouvent par cela même impossibles et le nombre de modes possibles pour la forme extérieure des cristaux se trouve finalement réduit à trente-deux, qui forment onze groupes, si l'on réunit ensemble les modes ayant même répétition. Parmi ces trente-deux modes, il n'en est qu'un seul qui possède un plan de symétrie alterne non accompagné d'un centre ou de plans de symétrie, c'est le mode
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(L- et 1- représentent un seul axe et son inverse; II- est un plan de symétrie alterne normal à cet axe).
Les cristaux qui s'y rapportent pourraient se présenter sous la forme d'un prisme quadratique présentant les quatre facettes tétartoédriques provenant d'une modification entièrement oblique
Fi g.
rat
(fig- ")• Ces quatre facettes prolongées donneraient un tétraèdre quadratique qui, s'il était seul, rentrerait dans le mode
( 2L2, lh'\ 2L"2 )
Conformément à la théorie, on n'a jamais rencontré des cristaux ayant des plans de symétrie alterne à pôle d'un autre ordre que 2 ou 3, et il s'en rencontre, au contraire, ayant des plans de symétrie alterne d'ordre 2 ou 3 (cube, rhomboèdre, tétraèdre, etc.). Je ne crois pas cpie 1 on ait jamais rencontré le mode
qui peut cependant exister; il serait intéressant d'en avoir un exemple, puisque les cristaux de ce genre sont les seuls dont la forme soit symétrique, tout en ne possédant ni centre, ni plan de symétrie.
No']
On a admis, au commencement de ce Travail, que l'on pouvait toujours détinir un système à l'aide de données analytiques rap-
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portées à trois axes rectangulaires. Il seinl)le impossil)le de démontrer cette proposition d'une façon générale. Il est donc nécessaire de la vérifier pour chaque cas particulier.
Lorsque l'on a affaire à un système de points géométriques, il n'y a pas de difficulté. Lorsque ces points sont doués de qualités n'entraînant avec elles aucune idée de dii^ection ou de sens, telles qu'une température, une densité, une pression dans le cas d'un fluide, on considère ces qualités comme des fonctions des coordonnées, et, lors d'une transformation symétrique, chaque point transformé jouira de la même qualité avec une égale intensité qu'avant sa transformation.
Si un point est doué dune qualité directoriale, c'est-à-dire entraînant avec elle une idée de direction, on a coutume de la représenter par une figure géométrique voisine du point, cette figure étant capable de définir en grandeur et en direction la qualité que l'on considère au moyen de conventions spéciales; mais les points de cette figure ne sont pas confondus avec ceux du système. Pour définir analyliquement les qualités en un point, on se sert d'axes spéciaux rectangulaires parallèles à ceux du système, et ayant leur origine au point considéré. Les données analytiques spéciales que l'on obtient pour définir la figure représentative de la qualité sont alors des fonctions des coordonnées générales du point dans le système. 11 est souvent fort difficile de trouver une figure qui représente convenablement une qualité.
Une qualité est caractérisée par les effets (ju'elle produit ou par les causes qui la produisent. Pour qu'une figure représente légitimement une qualité en un point, lorsqu'il s'agit de déterminer les répétitions et la symétrie dun svstème, il est nécessaire qu'elle présente les mêmes éléments de répétition et de symétrie que l'ensemble des efiets que produit la qualité ou mieux que l'ensemble des causes qui donnent naissance à la qualité au point considéré.
Un point doué d'une qualité particulière rentre ainsi dans un type bien déterminé de répétition et de symétrie.
Une force, une vitesse, une intensité de champ électrique peuvent être représentées par une ligne d'une certaine grandeur et d'une certaine direction ayant son origine au point, et ces qua-
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lités ont un axe d'isolropie par lequel passent une Infinité de plans de symétrie.
Au contraire, dans des questions de symétrie, on commettrait des erreurs graves en représentant une intensité de champ magnétique par une droite d'une certaine longueur et d'une certaine direction. En effet, une intensité de champ magnétique en un point peut être j)i(»dull(' par un courant électrique circulaire ayant son centre au point considéré.
Prenons le symétrique de ce courant |)ar rapport au pl;in qui le contient; rien ne sera changé et le champ inaguétique restera le même; cependant, si l'on représentait ce champ par une flèche dans la transformation symétrique, il aurait changé de sens. Pour représenter convenablement une intensité de champ magnétique en un |)oint, il faut figurer une circonférence normale au chainj) ayant son centre au point considéré et supposer chaque point de cette circonférence doué d'une qualité spéciale qui puisse être représentée par une petite llèclie tangente à la circonférence.
Un champ magnétique possède un axe d'isotro|>ie avec un plan de symétrie normal et un centre de symétrie.
D'autres qualités seraient encore plus difficiles à représenter d'une façon légitime; il en est ainsi, par exemple, dune intensité de pouvoir rotatoire.
Remarque. — C est la connaissance de la symétrie du champ électrique qui a servi de point de départ pour déterminer la symétrie du champ magnétique. On peut remarquer que, si les phénomènes électro-magnétiques et les phénomènes d'induction eussent été seuls connus, il eût été tout aussi légitime d'attribuer la symétrie du champ électrique au champ magnétique; il aurait seulement été nécessaire alors de supposer au champ électrique la symétrie que nous donnons au champ magnétique. Les phénomènes en question donnent seulement des liaisons entre la symétrie des deux qualités. Pour se décider entre les deux hypothèses, il faut considérer d'autres phénomènes, tels que : production de l'électricité par des actions chimiques, phénomènes électriques de la tourmaline et pouvoir rotatoire magnétique.
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LES RÉPÉTITIONS ET LÀ SYMÉTRIE
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. C, p. SgS, séance du 2 juin i885.
Dans deux ]NoLes parues au Bu //et in de La Société minéra/ogique, j'ai Lraité à nouveau le prol)lème des répétitions et de la symétrie qui peuvent convenir à tout système limité.
Pour traiter le problème des répétitions, considérons un sens à chaque droite d'un système : le nombre des axes de répétition est alors doublé. Deux axes inverses, c'est-à-dire coïncidant entre eux, mais dirigés en sens inverses, peu^enl être d'espèces ditlerentes (cas des axes ternaires du tétraèdre régulier) ou de même espèce (cas des axes du cube). Deux axes inverses de même espèce constituent un axe doab/é.
Les conventions qui précèdent conduisent immédiatement à énoncer le théorème suivant :
Lorsque p/usieurs axes se coupent en un même point, ie produit du nombre d'axes de chaque espèce par L'ordre de Caxe correspondant est /e même pour chaque espèce daxe et est éga/ au noin/)re de répétitions autour du point de croisement des axes.
Soient /j, p' , //', . . . axes d'ordre çr, q' , q" , ... se coupant en un même point autour duquel se présentent n répétitions; on aura
(l) n^pcj ^ p'q'^ p"q" = ....
Exemp/e. — Le cube possède; (3 axes d'ordre 4(3 axes doublés),
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8 axes d'ordre 3 et i 2 d'ordre a ; on a
€t 24 est l'ordre de ré[)élition du centre de figure du cube.
On peut encore compter le nombre de répétitions autour d'un point d'une autre manière indiquée par Bravais. Cette méthode conduit, en se servant de (i), à l'équation
où K. désigne le nombre d'espèces d'axes.
La résolution du système d'équations indéterminées (i) et (2) permet de dresser le Tableau du nombre et de l'ordre des axes dans» les divers systèmes limités possibles. Il reste ensuite à montrer géométriquement qu'un système et un seul répond à chacun d'eux.
Pour traiter les questions de symétrie, on commence par donner une définition aussi générale que possible de deux systèmes symétriques 1 un de l'autre et d'un système symétrique. On démontre ensuite que toute transformation symétrique peut être effectuée en prenant l'image du système par rapport à un certain plan^ puis en faisant tourner cette image d'un certain angle autour d'une normale au plan. Appelons transformations symét/iques indifférentes celles qui, dans un système symétrique, restituent le système. On établit que, dans une transformation symétrique indifi'érente, le plan de transformation est en général normal à un axe de répétition d'ordre q^ et l'angle dont on tourne limage est
égal à K (K. étant entier). Deux cas sont à considérer alors,
suivant que K est pair ou impair.
Si K est pair, on a simplement un plan de symétrie accompagné d'un axe de répétition normal d'ordre q. Nous dirons que nous avons affaire à un pian de symétrie directe à pôle d'ordre q^ voulant montrer par là qu'un pareil plan indique l'existence de q transformations symétriques indifférentes. Le pôle sera le point oiî l'axe vient percer le plan.
Si K est impair, la rotation de l'image sera un luultiple de l'angle de répétition plus la moitié de cet angle; on aura alors un plan de symétrie alterne à pôle d'ordre q. Les q transformations symétriques indifférentes indiquées par un pareil plan n'avaient
ii6
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pas été considérées jusqu'ici; la dénomination à^alterne a été adoptée parce que les symétriques d un point alternent en position autour de Taxe avec ceux que l'on aurait obtenus par symétrie directe. Les plans normaux aux axes ternaires du cube, du rhomboèdre, sont des plans de symétrie alterne à pôle d'ordre 3. Les plans normaux aux axes binaires d'un tétraèdre régulier sont des plans de symétrie alterne à pôle d'ordre 2. Un plan de symétrie alterne à pôle d'ordre i signifie la même chose qu'un centre de symétrie.
La considération des plans de symétrie alterne est nécessaire à un double point de vue. Elle réalise une harmonie particulière dans les théorèmes en permettant de compter les transformations symétriques : on démontre, par exemple, qu'un système symétrique limité possédant n répétitions doit aussi posséder n transformations symétriques indifférentes distinctes.
Enfin, il existe une classe particulière de solides qui sont symétriques tout en n'ayant ni centre, ni plans de symétrie ; ils possèdent seulement un axe de répétition d'ordre q (avec q pair) et un plan de symétrie alterne normal à cet axe.
En appliquant les notions acquises sur la symétrie à chacun des neuf types de répétition connus, on arrive à vingt-quatre types généraux différents. Des considérations sur la constitution intime des cristaux nous ont montré que ces corps ne peuvent posséder et ne possèdent, en effet, comme plans de symétrie alterne cjue ceux du deuxième ordre ou du troisième ordre. On arrive ainsi à
Fis. I.
trouver que les formes extérieures des corps cristallisés peuvent affecter trente-deux modes distincts.
La figure ci-jointe représente une forme qui peut se rencontrer
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parmi les corps cristallisés, bien qu'on ne l'ait pas encore signalée. Cette forme est parfaitement symétrique, tout en n'ayant ni centre ni plan de symétrie; elle possède un axe binaire de répétition L vertical, et un plan de symétrie alterne normal à cet axe. Le cristal se présente sous la forme d'un prisme quadratique modifié par des facettes tétraédriques entièrement obliques. Les deux transformations symétriques indifférentes possibles consistent à prendre l'image de la forme sur le plan P et à faire tourner cette
imao'e d'un an<>le - ou 3 — autour de l'axe L.
Dans les milieux illimités, on doit encore considérer des plans de symétrie translatoire directe ou alterne; ces transformations symétriques indilférenles consistent à prendre l'image du système par rapport à un certain plan, puis à la faire glisser d'un nombre pair ou impair de fois la moitié d'une translation de répétition existant parallèlement au plan.
S[]R LA SYMETUIE
D'UN CHAMP ÉLECTRIQUE ET D'UN CHAMP MAGNÉTIQUE
Journal de Physique, 3' série, t. III, 1894, p. 3g3.
I. Je pense qu'il y aurait intérêt à introduire dans l'étude des phénomènes physiques les considérations sur la symétrie familières aux cristallographes.
Un corps isotrope, par exemple, peut être animé d'un mouvement rectiligne ou de rotation; liquide, il peut être le siège de mouvements tourbillonnaires; solide, il peut être comprimé ou tordu; il peut se trouver dans un champ électrique ou magnétique; il peut être traversé par un courant électi^ique ou calorique; il peut être parcouru par un rayon de lumière naturelle ou polarisée rectilignement, circulairement, elliptiquement, etc. Dans chaque cas, une certaine dissymétrie caractéristique est nécessaire en chaque point du corps. Les dissymétries seront encore plus complexes, si l'on suppose que plusieurs de ces phénomènes coexistent dans un même milieu ou si ces phénomènes se produisent dans un milieu cristallisé qui possède déjà, de par sa constitution, une certaine dissymétrie.
Les physiciens utilisent souvent les conditions données par la symétrie, mais négligent généralement de définir la symétrie dans
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un pliénomène, parce que, assez souvent, les conditions de symétrie sont simples et presque évidentes a priori ( ' ).
Dans l'enseignement de la Physique, il vaudrait cependant mieux exposer franchement ces questions : dans l'étude de l'Electricité, par exemple, énoncer presque au début la symétrie caractéristique du champ électrique et du cliamp magnétique; on pourrait ensuite se servir de ces notions pour simplifier bien des démonstrations.
Au point de vue des idées générales, la notion de symétrie peut être rapprochée de la notion de dimension : ces deux notions fondamentales sont respectivement caractéristiques pour le milieu où se passe un phénomène et pour la grandeur qui sert à en évaluer l'intensité.
Deux milieux de même dissymétrie ont entre eux un lien particulier dont on peut tirer des conséquences physiques. Une liaison du même genre existe entre deux grandeurs de même dimension. Enfin, lorsque certaines causes produisent certains efiets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. De même, dans la mise en équation d'un phénomène physique, il y a une liaison de cause à effet entre les gx^andeurs qui figurent dans les deux membres et ces deux membres ont même dimension.
II. Opéialions de recouvrement et éléments de symétrie. — L'établissement des divers types de symétrie peut être divisé en deux grands Chapitres, suivant qu'il s'agit de définir la symétrie d'un système limité ou d'un système qui peut être regardé comme étant illimité. Nous ne nous occuperons ici que d'un système limité (-).
(') Les crislallograplies qui ont à considérer des cas plus complexes ont établi la théorie générale de la symétrie. Dans les traités de Cristallographie physique (qui sont en même temps de véritables traités de Physique) les questions de symétrie sont exposées avec le plus grand soin. Voir les traités de Mallard, de
LiEBISCH, de SORET.
(-) La théorie de la constitution des corps cristallisés n'est autre chose que la théorie générale de la symétrie dans un milieu illimité ayant une constitution périodique. C'est une théorie admirable qui a été édifiée par Bravais {Reclierches cristallographiques), par Jordan [Annali di Matematica, 1868, p. 167; 1869, p. 322 ) et par de Fedohow ( Société niinéralogique de Saint-Pétersbourg, 1879 à
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Considérons un système défini à l'aide de données analytiques et de trois axes coordonnés rectangidaires, par exemple. Le système possédera une certaine symétrie si, en se ser\ant d'autres axes coordonnés rectangulaires, il se trouve encore défini avec les mêmes données analytiques.
Les éléments (points, droites, plans, etc.) définis avec les mêmes données analytiques et rapportés à ces divers groupes d'axes sont des éléments homologues ou de même espèce.
L'opération qui représente le passage d'un premier système à un second sera une opération de recouvrement (')•
Il existe deux espèces d'axes coordonnés rectangulaires symétriques l'un de l'autre. On aura une opération de recouvrement du premier genre dans le système, quand l'opération représente le passage d'un système d'axe à un autre identique. L'opération est alors équivalente à un simple déplacement dans l'espace. Il y a répétition des mêmes éléments dans le système.
On aura une opération de recouvrement du deuxième genre ou transformation symétrique proprement dite, lorsque l'opération représente le passage d'un système d'axes à un autre symétrique du premier. Le système est alors identique à son image obtenue par mirage.
On démontre facilement que, pendant les opérations de recouvrement d'un système limité, un point au moins reste toujours fixe dans l'espace. 11 en résulte qu'établir tous les types de symétrie possibles d'un système limité revient à établir tous les types de symétrie autour d'un point qui est le centre de figure du système.
Les opérations de recouvrement du premier genre peuvent toujours être obtenues par une simple rotation autour d'un axe de
1884, en langue russe; Zeitschrift fiir Krystallographie, t. X\, 1892, p. 25). Récemment, Schœnflies a donné un excellent Traité didactique de cette itiéorie {Krystallsystenie und Krystallstruktur ; Leipzig, 1891).
Les corps cristallisés peuvent être divisés en trente-deux groupes si l'on considère seulement la symétrie de la forme extérieure; mais la théorie prévoit, pour la structure interne de ces substances, deux cent trente types de symétrie distincts. Si tous ces types se trouvent réalisés dans la nature, c'est pour les physiciens une véritable richesse, car ils ont alors à leur disposition deux cent trente milieux doués de symétries différentes.
(') Deck Opération des crisiallographes allemands.
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repétition (plus généralement appelé axe de symétrie) passant par le point. L'axe d'ordre q {q nombre entier) donnera le recouvrement du système pour des rotations d'angles o, i, 2, ...,
(q — i) fois — ^ •
Nous considérerons une direction et un sens à chaque axe du système, ce qui double le nombre des axes; car, dans un axe, nous en conq)terons deux dirigés en sens contraires l'un de l'antre.
Si ces deux axes de sens contraires sont d'espèces différentes au point de vue des répétitions (par exemple Taxe d'une pyramide régulière) et d'ordre q, nous les désignerons par (L^, l^).
Si ces deux axes de sens contraires sont de même espèce par répétition (exemple : l'axe principal dun prisme) et d'ordre q, nous les désignerons par (aL^). On a alors un axe doublé. Dans ce cas, il existe nécessairement dans le système un axe de répétition d'ordre pair normal à l'axe doublé qui permet de renverser celui-ci sur lui-même par une rotation de 180" faisant partie des opérations de recouvrement du système.
Les opérations de recouvrement du deuxième genre peuvent toujours être obtenues par un mirage accompagné d'une rotation autour d'un axe normal au plan de mirage. Plusieurs cas sont à considérer :
i" La rotation est nulle; on a un simple mirage et le système a un plan de symétrie P.
2" La rotation est égale à 180"; on a un centre de symétrie C.
3" L'axe normal au plan est un axe de répétition d'ordre q et l'on a q transformations symétriques; chacune de ces opérations consiste en un mirage suivi d une des rotations
ors un
Pl
an
de
métr
is
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4° L'axe normal au plan est un axe de répétition d'ordre q et l'on a q transformations symétriques; chacune de ces opérations consiste en un mirage suivi d'une des rotations
1 q \ 1 I q \ "i-Jq \ "i-Jq
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autour de l'axe. On a alors un plan de symétrie alterne d'ordre q\ nous le désignerons par ITy.
Le modèle représenté {fig- i) a un axe d'ordre 4 avec un plan P, de symétrie directe d'ordre 4- Les quatre flèches inférieures sont
Fig. I.
obtenues par mirage direct des quatre flèches supérieures et réciproquement. On restitue le système par mirage simple ou accompagné d'une rotation d'un certain nombre de fois 90".
Le modèle {Jig- 2) a un axe d'ordre 4 avec un plan W-, de symétrie alterne d'ordre 4 normal à sa direction. Les quatre flèches inférieures alternent en position avec les images obtenues par mirage direct des quatre flèches supérieures. On restitue le système par un mirage suivi d'une rotation d'un nombre impair de fois 45".
On peut remarquer que le modèle de la figure 2 est superposable à son image vue dans une glace, bien qu'il ne possède ni plan ni centre de symétrie. Il a seulement un plan de symétrie alterne (' ).
SYMÉTRIE DAXS LES PHÉNOMÈNES PHYSIQUES. IJ-J
opérations de recouvrement d'un système sont définies à laide des éléments de symétrie que nous venons d'énumérer.
Un groupe d'opérations de recouvrement sera une réunion d'opérations telles que deux quelconques des opérations etî'ectuées successivement donneront le même résultat que celui qu'on obtient par une opération unique faisant partie du groupe.
Fig.
Nn.
Nous donnons ici le Tableau complet de tous les groupes d'opérations de recouvrement autour d'un point. Ces opérations sont complètement spécifiées par l'énumération des éléments de symétrie.
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Transformations Cl. Axes de répétition. / symétriques. N Exemples.
I. Pas d'axe. 2 P
3 C 2 Parallélépipède.
4 o cj q = 1 Acide tartrique. I ^ = 2 Gypse.
5 P^ iq q—S* Apatite.
^^' ^"^ ' \q^^\ Champ magnétique.
(un axe et son inverse), j . ^ S ^
7 qV
' ' I q= 3 Dioptase.
l «= 3 Tourmaline. ^ lq = x Champ électr., tronc de cône.
/ \ g= ^ Quartz.
l ^ I q =x F\\ tordu.
1 D D / W=3 Prisme triangulaire régulier.
VI. 12L3, 20L3, 30L
5 de l'icoi régulier).
(axes de i icosaedre ' ,_^„ „ . t^ ^ ) Icosaedre, dodécaèdre régulier.
', 17 6ns, loHs, i!)P2, C 120 ' ' ^
xr.r r / .0 \ Sphère remplie de liguide doue
VU. 3c L„ I 18 o 00 \ ^ . .
,,,,,( /de pouvoir rotatoire.
(axes de la sphère). eu-
\ 19 00 P», C .00 Sphère.
Dans ce Tableau :
(L^, /^) désignent un axe d'ordre q et celui de sens contraire d'une autre espèce;
(Lç) un axe d'ordre q doublé;
C un centre de symétrie;
P un plan de symétrie;
Py un plan de symétrie directe d'ordre q;
Wq un plan de symétrie alterne d'ordre q.
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On voit que les groupes d'éléments de symétrie peuvent être partagés en sept classes Cl se distinguant les unes des autres par la nature du groupe d'axes qu'elles contiennent. Chaque classe peut exister avec ou sans translormalion symétrique proprement dite.
il y a généralement plusieurs manières de donner la symétrie proprement dite à un groupe qui ne contient que des axes. On obtient en tout dix-neuf familles /. Considérons, par exemple, la classe III et supposons «y = 3, on aura le groupe d'axes 2L3, (3L2, 3L1), c'est-à-dire un axe principal doublé d'ordre trois, avec trois axes l)inaires et ceux de sens contraire d'une autre espèce 3(L2, L.j); ces trois axes sont normaux à l'axe principal et forment entre eux des angles de 120". Ce système peut exister sans autre élément de symétrie [famille (8), forme cristalline du quartz] ou avec un plan de symétrie d'ordre 3 normal à l'axe principal (P3) et trois plans de symétrie 3P passant par l'axe principal et parles axes binaires [famille (9), prisme triangulaire]. On peut encore avoir un système symétrique [famille (10), rhomboèdre] avec un plan de symétrie alterne U^ normal à l'axe principal, trois plans de symétrie passant par l'axe principal et normaux aux axes binaires et un centre de symétrie.
Chaque famille des classes II et III contient une infinité de groupes; q peut être un nombre entier quelconque. Les familles des autres classes ne contiennent chacune qu'un seul groupe.
Dans les familles (5) et (9) il y a un centre de symétrie quand q est d'ordre pair.
Dans les familles (6) et (10) il y a un centre de symétrie quand q est d'ordre impair.
Dans la classe III les axes Lo et L^ se confondent, mais sont de sens contraires l'un de l'autre si q est impair. On a, au contraire, des axes binaires doublés de deux espèces différentes si q est pair.
Les valeurs N donnent l'ordre de chaque groupe. N est le nombre de points homologues entre eux dans le système lorsque les points considérés ne sont situés sur aucun axe ni sur aucun plan de symétrie. N est encore le nombre de systèmes d'axes coordonnés rectangulaires pour lequel le système se présente sous un même aspect.
Les systèmes ayant la symétrie des familles (i), (4), (8), (11), (i4), (16), (18) qui ne contiennent que des axes ne sont pas
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siiperposablcs à leur image obtenue par mirage, ils possèdent la dissjmétrie énanliomorphe (').
Une notion très importante au point de vue qui nous occupe est celle des intergroupes
Un groupe d'éléments de symétrie est un intergroupe d'un groupe de symétrie plus élevée lorsque toutes les opérations de recouvrement du premier groupe font partie des opérations de recouvrement du second.
C'est ainsi, par exemple, que le groupe (i3) à symétrie tétraédrique est un intergroupe du groupe (i5) à symétrie cubique. Le groupe (Lo, le), 6P de la famille (7) (symétrie d'une pyramide
hexagonale régulière) est un intergroupe tlu groupe -p— ? — -rp Lj
de la famille (9) (prisme hexagonal régulier). Un groupe de (4) est un intergroupe des groupes (5), (6), (7), (8), (9), (10) pour une même valeur de q, etc.
IV. Dissymétrie caractéristique des phénomènes physiques. — Considérons maintenant un point quelconque d'un milieu dans un état physique quelconque.
La symétrie en ce point sera nécessairement caractérisée par un des groupes du Tableau qui précède (-).
Nous énoncerons les propositions suivantes :
La symétrie caractéristique cV un phénomène est la symétrie maxima compatible avec l'existence du phénomène.
Un phénomène peut exister dans un milieu qui possède sa
(') Pour détails plus complets, voir les Traités de Cristallographie. Fo2/- aussi Bravais, Recherches cristallograpliiques ; Jordan, Sur les groupes de mouvements (Annali di Matematica, 1888); P. Curie, toc cit.
(-) Certains esprits peuvent hésiter à transporter à un milieu dans un état physique quelconque une classification qui a été établie d'abord au point de vue de la Géométrie pure. Nous ferons remarquer que l'on peut ramener tous les raisonnements qui servent à l'établissement des groupes à la forme suivante : soient A, B, C trois systèmes d'axes coordonnés rectangulaires pour lesquels un système se présente sous un même aspect. Soit D un quatrième système d'axes coordonnés rectangulaires qui est placé par rapport à C de la même façon que B par rapport à A ; D sera encore un système d'axes coordonnés pour lequel le système se présentera sous le même aspect que pour A, B, C. Le mode de raisonnement ne préjuge rien sur la nature du système.
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symétrie caractéristique ou celle d^ un des intergroupes de sa symétrie caractéristique.
Autrement dit, certains éléments de symétrie peuvent coexister avec certains phénomènes, mais ils ne sont pas nécessaires. Ce qui est nécessaire, c'est que certains éléments de symétrie n'existent pas. C'est la dissymétrie qui crée le phénomène.
11 serait beaucoup plus logique dajjpeler plan de dissymétrie tout plan qui ne serait pas un plan de symétrie; axe de dissymétrie tout axe qui ne serait pas un axe de symétrie, etc., et, d'une manière générale, de donner la liste des opérations qui ne sont pas des opérations de recouvrement dans ce système. Ce sont ces opérations-là qui indiquent une dissymétrie et. par conséquent, une propriété possdile dans le système. Mais, dans les groupes que nous avons considérés, il y a un nombre infini d'opérations n'assurant pas le recouvrement et, généralement, un nombre fini d'opérations de recouvrement : il est donc beaucoup plus simple de donner la liste de ces dernières opérations.
On peut encore voir que, quand plusieurs phénomènes de natures difierentes se superposent dans un même système, les dissymétries s'ajoutent. 11 ne reste plus alors comme éléments de symétrie dans le système que ceux qui sont communs à chaque phénomène pris séj)arément.
Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits.
Lorsque certains effets révèlent une certaine dissymétrie, cette dissymétrie doit se retrouver dans les causes qui lui ont donné naissance.
La réciproque de ces deux propositions n'est pas vraie, au moins pratiquement, c'est-à-dire que les effets produits peuvent être plus symétriques que les causes. Certaines causes de dissymétrie peuvent ne pas avoir d'action sur certains phénomènes ou du moins avoir une action trop faible pour être appréciée, ce qui revient pratiquement au même que si l'action n'existait pas.
11 y a intérêt, au point de vue des phénomènes physiques, à considérer à part les groupes contenant un axe d'isotropie. Ces
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groupes sont au nombre de cinq: nous les désignerons par (a), (b), (c), {d), (e).
(b) .iL.,ocLo.
Cylindre tordu,
(c) (L«/^), xPi.
Tronc de cône,
champ électrique. ) (e) (Ls»/»)-
xL,
(«) -ô— ' zrs^' G.
■P7' OcPo
£"37. ; cylindre,
corps comprimé
dans un sens.
Cylindre tournant, ' champ magnétique.
Le groupe cylindrique («), le plus symétrique, possède les éléments de syméirie du cjlindre circulaire droit; c'est-à-dire un axe d'isotropie doublé 2L^ avec une infinité d'axes binaires doublés ccLn normaux à l'axe principal et passant par le centre de figure, un plan de symétrie directe P^ d'ordre qo normal à l'axe principal, une infinité de plans de symétrie directe x'Po, d'ordre a passant par l'axe principal, un centre de syméirie C.
Lorscpie l'on comprime dans un sens un corps isotrope, il de- \ient anisotrope et possède la syméirie du groupe cylindrique («). On sait qu'un corps ainsi comprimé a les propriétés optiques des cristaux à un axe optique; la syinétrie (a) est précisément la symétrie maxima compatible avec l'existence de ce phénomène. Les corps cristallisés à un axe optique ont des symétries qui sont des intergroupes de la symétrie (a).
Les autres groupes (/?), (c), (r/), (e), à axe d'isotropie, sont des intergroupes du groupe cylindrique («).
Le groupe (6) possède toujours l'axe d'isoti^opie doublé et les axes binaires; mais il ne possède plus ni centre ni plans de symétrie. Le groujie (b) est l'intergroupe boloaxe du groupe (a). Le groupe (b) a la syméirie d'un cylindre ou d'un fil que Ton a tordu autour de son axe.
C'est la symétrie du centre de figure d'un système formé de deux cylindres identiques ayant leurs axes dans le prolongement l'un de l'autre et tournant chacun autour de cet axe avec des vitesses angulaires égales et de signes contraires. La symétrie de torsion (b), ne contenant que des axes de répétition, possède la
SYMÉTRIE DANS LES PHÉNOMÈNES PHYSIQUES
dissjmélrie non siiperposable (énantiomorphie ) qui est nécessaire pour le phénomène de la polarisation rotatoire ordinaire des corps actifs. On peut encore dire «pie la symétrie (b) est réalisée lorsqu'^. l'on remplit un cylindre d un liquide doué de la polarisation rotatoire. La forme cristalline du quartz 2L3, 3(L3L.', ) a la symétrie d un intert;roupe de (h).
Le groupe (c) possède un axe d'isotropie et celui de sens contraire d'une autre espèce (L„Z„); cet axe n'est donc plus doublé (autrement dit, l'axe ne se présente plus de la même façon par les deux bouts). Le groupe (c) a encore une infinité de plans de symétrie passant par l'axe d'isotropie; mais il ne possède plus ni le plan de syméti'ie normal à l'axe, ni le centre de symétrie, ni les axes binaires du groupe cylindrique. C'est la symétrie en un point quelconque de l'axe d'un tronc de cône circulaire droit. C'est la symétrie d'une force, d'une yitesse, d'un champ où s'exerce l'attraction uniyerselle; c'est encore la symétrie du champ électrique. Tous ces phénomènes sont très convenablement représentés par une flèche au point de Mie spécial de la symétrie.
Considérons, par exemple, le champ de l'attraction universelle : une sphère matérielle M. dont le centre est en un point O, agit en un point extérieur A, de manière à y créer un champ où peut s'exercer laclion de lattraclion newtonienne. Si nous supposons que la matière M n'apporte par elle-même aucune dissymétrie, nous voyons que la ligne OA est un axe d'isotropie, que tout plan passant par OA est un plan de symétrie et ce sont là les seuls éléments de symétrie passant par le point A. C'est la symétrie du groupe (c).
Donc le champ de l'attraction newtonienne pourra se rencontrer dans un milieu possédant la symétrie de (c) ou d'un de ses intergroupes; du reste, on ne peut imaginer que la symétrie puisse être supérieure à (c), car elle devrait être dans ce cas la symétrie du groupe cylindrique (a) ou celle du groupe sphérique (19) elle champ n'aurait pas de sens et il en serait de même des forces et des vitesses. Si nous plaçons en A une sphère matérielle, on aura une force agissant sur cette matière. Le corps pourra se mettre en mouvement dans la direction AO et prendre une certaine vitesse, et rien là-dedans ne troublera la symétrie du système; donc C. 9
l3o («IVRES DK l>. CIRIK.
(c) représente en même temps la symétrie d'une force agissant sur la matière pondérable et la symétrie de la matière animée d'une certaine vitesse.
Pour établir la symétrie du champ électrique, supposons que ce champ soit produit par deux plateaux circulaires de zinc et de cuivre placés en face l'un de l'autre, comme les armatures d'un condensateur à air. Considérons entre les deux plateaux un point de l'axe commun, nous voyons que cet axe est un axe d isotropie et que tout plan passant par cet axe est un plan de symétrie. Les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits; donc le champ électrique est compatible avec la symétrie de (c) et de ses intergroupes.
Le groupe (a) à symétrie cylindrique et le groupe (19) à symétrie sphérique sont les seuls ayant pour intergroupe (c). Il n'est donc pas vraisemblable que le champ électrique puisse avoir une symétrie supérieure à (c). Ce dernier point peut, du reste, être démontré rigoureusement si l'on admet, comme nous l'avons vu plus haut, que la force agissant sur un corps pondérable a ellemême pour symétrie caractéristique le groupe (c). Supposons, en effet, qu'une sphère conductrice chargée d'électricité soit isolée dans l'espace, puis que l'on fasse naître un champ électrique par une cause quelconque. Une force agira sur la sphère dans la direction du champ. La dissymétrie des effets doit se retrouver dans les causes qui lui ont donné naissance; la force ne possédant pas d'axe de symétrie normal à sa direction, le système de la sphère chargée et du champ ne doit pas non plus posséder cet élément de symétrie. Mais la sphère chargée, considérée isolément, possède des axes d'isotropie dans toutes les directions; la dissymétrie en question provient donc du champ électrique qui ne doit pas posséder d'axe de symétrie normal à sa direction. Le champ électrique ne peut donc pas avoir la symétrie cylindrique ou sphérique, et sa symétrie caractéristique est celle du groupe (c). La symétrie du courant électrique et celle delà polarisation diélectrique sont nécessairement les mêmes que celle du champ qui donne naissance à ces phénomènes.
Les phénomènes pyroélectriques et piézoélectriques viennent apporter un nouvel appui aux conclusions qui précèdent sur la symétrie caractéristi(pic du champ électrique. L^n cristal de tour-
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maline, par exemple, se polarise éleclriquement dans la direction de son axe ternaire lorsque l'on échaufFe le cristal ou lorsqu'on le comprime dans la direction de l'axe. Or l'échauffement ou cette compression ne modifient en rien la symétrie du cristal qui est .(L3, /3)3P, un axe ternaire (avec Taxe de sens contraire d'une autre espèce) par lequel passent trois plans de symétrie; c'est là un interi;roupe de (r ) (L^, l^)xP, la symétrie est par conséquent compatible a\ec l'existence d'une polarisation diélectrique suivant l'axe.
Enfin, nous remarquerons que le champ électrique détermine dans les liquides les mêmes phénomènes optiques c{ue ceux donnés par compression des solides (phénomène de Kerr.). La svmétrie caractéristique de ces phénomènes est la symétrie cvlindrique (a) dont le <;roiq)e (c) est un intergroupe; on voit donc qu'une partie seulement de la dissvmétrie caractéristique du chanqa électrique est révélée par le jihénomène de Kerr. Les phénomènes de dilatation électrique (phénomène Duter) ne révèlent de même que la dissymétrie du groupe (a).
Le groupe [ci) possède un axe d'isotropie et l'axe de sens contraire d'une autre espèce (L^, /„); cet axe n'est donc pas doublé par répétition; mais le système possède un centre de symétrie et un plan de symétrie d'ordre infini normal à l'axe. Les axes L^ et /„ de sens contraires sont donc svmétriques l'un de l'autre, et l'on peut dire c[ue l'axe d'isotropie est doublé par svmétrie.
Le groupe ne possède ni les axes binaires ni les plans de symétrie passant par l'axe principal du groupe cylindrique (a). Le groupe ('/) donne la symétrie au centre de figure d'un cylindre circidaire droit qui tourne autour de son axe avec une certaine vitesse. C'est encore à cette symétrie qu'il faut rapporter un couple, une vitesse angulaire, un champ magnétique.
Etablissons, par exemple, la symétrie caractéristique du cliamp magnétique. Considérons pour cela le champ magnétique qui existe au centre d'une circonférence parcourue par un courant électrique ; le champ est dirigé normalement au plan de la circonférence. Cherchons la symétrie des causes, c'est-à-dire la symétrie au centre de la circonférence parcoui^ue par le courant. On aura d'abord un axe d'isotropie normal au plan du courant. Le courant électrique est conqiatible avec l'existence de plans de symétrie
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passant par la direction du courant; le plan de la circonférence sera donc un plan de symétrie. Le courant électrique n'admet ni axe de répétition ni plan de sjmétrie normal à sa direction. 11 n'y a donc pas d'axe dans le plan du cercle ni de plans de symétrie passant par l'axe d'isotropie. La symétrie des causes est donc le
groupe {d) '" "' C. Ces éléments de symétrie sont compatibles
avec l'existence d'un champ magnétique passant par l'axe d'isotropie, puisque les éléments de symétrie des causes se retrouvent dans les effets produits.
On voit qu'un champ magnétique peut posséder un plan de symétrie normal à sa direction. Le champ magnétique est, au contraire, incompatil)le avec la présence d'un axe binaire normal à sa direction. Pour le prouver, nous allons nous servir des phénomènes d'induction. Considérons, par exemple, un fil rectiligne animé d'une certaine vitesse normale à sa direction. Un pareil système possède un axe iiinaire dans le sens de la vitesse. Supposons maintenant qu'un champ magnétique existe dans la direction normale au fil et à la vitesse de déplacement; une force électromotrice d'induction naîtra dans le fil. Ce phénomène est incompatible avec la présence d'un axe binaire dirigé dans le sens du déplacement, c'est-à-dire normal au fil. La dissymétrie des efTets doit se retrouver dans les causes; la disparition nécessaire de l'axe binaire dont nous avons parlé ne peut provenir que de la présence du champ magnétique; celui-ci ne peut donc pas avoir d'axe binaire normal à sa direction. (La même démonstration pourrait se faire en considérant un circuit circulaire normal à un champ magnétique. On supposerait que ce circuit se dilate sans changer de forme en donnant naissance à un courant d'induction.)
Les groupes cylindrique («) et sphérique (19) ont pour intergroupe (-'/), mais l'existence des axes normaux entre eux dans ces groupes montre qu'ils ne peuvent convenir pour représenter la symétrie du champ magnétique. Le champ magnétique est donc seulement compatil)le avec le groupe (d) et ses intergroupes (').
(') I'. CuiUE, toc. cit., 1884 et Archives des Se. phys. et nat.. t. XXIX, 1893. Lord Kelvin a été amené à supposer que raiiiiantation est due à une déformation d'un milieu particulier.
Cette défunnation est simplement une rotation qui, dans ce milieu tout spé-
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Le phénomène de la polarisation rotatoire magnétique vient encore confirmer cette conclusion (').
Un corps polarisé magnétiquement possède la même symétrie que le champ magnétique.
Les phénomènes de dilatation magnétique du fer révèlent seulement la dissymétrie du groupe cylindrique («) dont [d) est un intergroupe.
L^n grand nombre de cristaux sont caractérisés par des groupes de symétrie qui sont des intergroupes de la symétrie magnétique,
tels que ceux d'apatite — ^ C, de gypse, de chlorure de fer, d'amas
phibole -p— C. Il pourrait se faire que ces cristaux fussent aimantés
naturellement de par leur constitution; j'ai cherché sans succès à constater cette polarité par expérience.
On a coutume de représenter un champ magnétique par une flèche; cette représentation, qui n'oftVe souvent aucun inconvénient, est défectueuse au point de vue spécial de la symétrie, puisque le champ magnétique n'est pas modifié par un mirage par rapport à un |)lan normal à sa direction et qu'il est changé de sens par un mirage par raj)port à un plan passant par sa direction. C'est précisément le contraire qui se passe pour la flèche représentative.
Le groupe (e) possède seulement un axe d'isotropie (L„/„) non doublé. Le groupe (e) est un intergroupe commun aux quatre groupes (rt), (6), (c), {d); il possède les dissymétries réunies de ces quatre groupes. Il est, par conséquent, compatible avec l'existence des phénomènes qui ont pour symétrie caractéristique l'un quelconcjue des quatre autres groupes.
Le groupe (e) possède la dissvmétrie énantiomorphe.
Les cinq groupes (a), (è), (c), {d)^ (e) sont reliés entre eux à
cial, provoque la naissance d'un couple élastique antagoniste. Voir Traduction des conférences de Sir W. Thomson, Note de M. Brillolin. Cette conception est en complet accoi-d avec la symétrie qui précède.
(') Pour traiter convenablement la question de la polarisation rotatoire au point de vue de la symétrie, il faut faire intervenir les éléments de symétrie propres aux milieux illimités dont nous n'avons pas parlé. Un corps parcouru par un rayon de lumière polarisé circulairement possède, par exemple, un axe liéliçoïdal d'isotropie.
l34 œUVRES DE p. CIRIE.
la manière des types de symétrie d'un même système cristallin. Si nous empruntons le langage des cristallographes, nous dirons que le groupe (a) donne la symétrie complète ou holoédrique du système cylindrique. Le groupe (b) correspond à riiémiédrie holoaxe (hémiédrie plagièdre ou hémiétlrie énantiomorphe ). Le groupe (o) a Thémiédrie hémimorphe (hémiédrie à faces inclinées). Le groupe (d) a la parahémiédrie (hémiédrie à laces parallèles); enfin, le groupe (e) correspond à la tétartoédrie.
Bien que chaque groupe contienne un nombre infini de transformations de recouvrement, on peut cependant dire que lesgroupes (6), (c) et (d) ne renferment que la moitié et le groupe (e) que le quart des opérations de recouvrement du groupe {a).
Le modèle représenté dans les figures 3, 4, 5, 6, '- donne pour diverses orientations des fièches les divers intergroupes à axe principal d'ordre 4 des groupes (a), (b), (c), (^/), (fi).
La figure 3 donne [famille (9), 7 = 4] 1 intergroupe du groupe («■) cylindrique; c'est la symétrie du prisme droit à hase carrée. Par l'axe principal passent quatre plans de symétrie, deux d'une première espèce passent par les flèches, les deux autres dune
Fig. 4.
deuxième espèce sont bissecteurs des angles que forment entre eux les premiers. Les positions des axes binaires doublés Lo et L^ et (bi plan P., normal à liixe sont indiquées sur la figure.
\a\ (igiu-e /j [famille [S) énantiomorphe, q = 4] donne un inter-
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groupe de la symétrie de torsion (6); c'est la symétrie d'un cristal de sulfate de strychnine.
La ni;ure 5 [famille (7), //^4] donne un intergroupe de la symétrie du champ électrique (c). 11 y a quatre pians de symétrie passant par l'axe; c'est précisément le type de symétrie d'un cristal de calamine qui est à la fois piézoélectrique et pyroélectricjue.
La famille 6 [famille (5), q ^ 4] donne un intergroupe de la svmétrie magnétique (d); c'est la symétrie des cristaux de scheelite et d'érythrite.
Enfin la figure ■- [famille (4) énantiomorphe, ^ = 4] donne un intergroupe du groupe (e), à axe d'isotropie (cristal de pentaérythrite). Dans la ligure 7 les flèches du bas entraînent la dissyniétrie du champ magnétique, les flèches du haut celle du champ électrique. La réunion de ces flèches entraîne l'idée d'une dissymétrie de torsion, car un mobile qui tournerait autour de l'axe dans le sens des flèches inférieures, tout en avançant parallèlement à l'axe dans le sens des flèches supérieures, décrirait une hélice.
\ . Superposition des causes de dissymétrie dans un même milieu. — Lorsque deux phénomènes de nature différente se superposent dans un même milieu, les dissymétries s'ajoutent. Si l'on superpose les causes de dissvmétrie de deux des trois groupes (6), (c), ('■/), en faisant cependant coïncider les axes d'isotropie, on obtient le groupe (e), car l'axe d'isotropie sera le seul élément de symétrie commun aux deux groupes superposés. Or (e) possède les dissymétries réunies de trois groupes. Donc, en faisant coïncidei-, comme nous venons de le dire, les causes de dissymétrie de deux des trois groupes (^), (c), (f/), on obtiendra la dissymétrie caractéristicjue du troisième groupe.
Supposons, par exemple, que nous superposions dans un corps un champ électrique (c) et un champ magnétique (<:/j de même direction, l'axe d'isotropie subsistera seul; la présence du champ électrique est incompatible avec l'existence d'un centre et d'un plan de symétrie normal à l'axe, et la présence du champ magnétique nécessite la disparition des plans de symétrie passant par l'axe. La symétrie est donc celle de (e) qui est un intergroupe de (6); on aura donc la dissymétrie de torsion dans le corps. Prenons, [)ar exemple, un lil de fer, aimantons-le dans le sens de
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sa longueur; puis faisons-le parcoui-ir j)ar un courant, le fil se tord (expérience de Wiedemann).
Il est peut-être possible de créer un milieu capable de donner la polarisation rolatoire des corps actifs en superposant dans un corps sjmélrique un champ électrique et un champ magnétique. Du moins, ceci ne serait pas en contradiction avec les conditions de symétrie. Dans le sens de l'axe, on pourrait avoir superposition d'un phénomène de polarisation rotatoire magnétique (c'està-dire changeant de sens avec le sens de la propagation de la lumière) et d'un phénomène de polarisation rotatoire ordinaire. Normalement à l'axe, on pourrait avoir un pur phénomène de polarisation rotatoire ordinaire. Un pareil milieu à symétrie énantiomorphe permettrait peut-être encore de réaliser certaines réactions cliimiques dissymétriques ou de séparer les corps droits et gauches dans une combinaison racémique, ou encore de faire déposer d'une sohition sous une forme unique, les corps à molécules symétriques, comme le chlorate de soude, qui se déposent ordinairement en cristaux dissymétriques droits et gauches mélangés.
Au contraire, un champ électrique ou un champ magnétique ne sauraient isolément pro\oquer une réaction dissymétrique, puisque ces phénomènes sont compatibles avec l'existence d'un plan de symétrie.
Supposons maintenant que nous superposions une dissymétrie de torsion (b) et une dissymétrie magnétique («), on obtiendra encore la symétrie (e) qui est un intergroupe de la symétrie du champ électrique (c).
Prenons un fil de fer, aimantons-le et tordons-le. \u moment où la torsion se produit, une force électromotrice prend naissance dans le fil qui est parcouru par un courant s'il est placé dans un circuit fermé (expérience de Wiedemann).
Les conditions de symétrie nous montrent qu'il pourrait se faire qu'un corps à molécules dissymétriques (doué de pouvoir rotatoire ordinaire) se polarisât diélectriquement lorsqu'on le place dans un champ magnétique.
Enfin supposons que nous superposions une dissymétrie de torsion Çb) et un champ électrique (c), on aura de même la symétrie de (e) qui est un intergroupe de la symétrie magnétique.
SYMÉTRIE DANS LES PHÉNOMÈNES PHYSIQUES. I Sy
Un fil de fer parcouru par un courant s'aimante dans le sens de sa longueur quand on le tord (expérience de Wiedemann).
Les conditions de symétrie nous permettent d'imaginer qu'un corps à molécule dissymétrique se polarise peut-être mag;nétiquement lorsqu'on le place dans un champ électrique.
Phénomène de Hall. — Supposons encore un champ électrique (c) et un champ magnétique {^d) dans un même milieu, mais en orientant à angle droit l'un de l'autre la direction des deux champs. Dans ces conditions, le seul élément de symétrie commun aux deux champs est un plan de symétrie passant par la direction du champ électrique et normal au champ magnétique. On aura donc pour toute syniétrie un plan P [groupe (4)]-
De part et d'autre du plan, les phénomènes devront être symétriques, mais, dans le plan, la symétrie n'indique plus aucune condition. Considérons, par exemple, trois axes rectangulaires et une lame métallique rectangulaire normale à un axe O.r qui passe par son centre de figure, ses côtés étant parallèles aux autres axes Oi' et O:;. Si un courant parcourt la lame suivant l'axe des 5, il ne saurait y avoir une force électromotrice suivant l'axe desj^, puisque le plan zOx est un plan de symétrie pour le courant et pour la lame. Si l'on u'a pas de courant, mais si l'on a, suivant l'axe des .r, normalement à la lame, un champ magnétique, il ne peut pas non plus V avoir de courant suivant l'axe des j^, puisque l'axe des a: est un axe binaire pour le champ et pour la lame et que de plus il a un centre de svmétrie. Si maintenant on a à la fois le champ magnétique suivant l'axe des x et le courant suivant l'axe des s, l'axe, le centre, le plan de symétrie disparaissent et rien ne s'oppose plus, au point de vue de la symétrie, à ce qu'une force électromotrice se montre suivant l'axe des y.
La théorie de la propagation de la chaleur et de l'électricité dans les corps cristallisés (Stokes, Thojnson, Minnigerode, Boussinesq) montre que, pour certains cristaux, il y a lieu de tenir compte de certains coefficients dits rotationnels. Les cristaux en
question sont ceux des familles (5) -~-^ et (6) ^^-^ et de leurs
intergroupes (i). (2), (3), (4).
Ces cristaux possèdent au maximum un axe d'ordre q normal
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à un plan de sjiiaélric direct ou alterne d'ordre q^ q étant un nombre entier quelconque. Un corps polarisé magnétiquement
possède la symétrie {cl') ^p " > qui est un cas limite des groupes (5)
et (6 ) pour (f = x. Tous les cristaux qui, daprès la théorie, peuvent avoir des coefficients rotationnels, ont pour type de symétrie un des intergroupes de la symétrie magnétique.
La théorie édifiée pour les corps cristallisés s'applique admirablement à la symétrie magnétique, et l'existence des coefficients rotationnels explique toutes les particularités du phénomène de Hall, sans qu'il soit nécessaire de l'aire intervenir autre chose que la symétrie du champ dans la théorie de la conductibilité.
Si l'on fait arri\er l'électricité par le centre d'un disque métallique placé normalement au champ magnétique et si cette électricité est recueillie uniformément sur les bords du disque, les lignes décrites par le tlux éleclrique doivent être des spirales (Boltzmann) (').
Phénomènes pyvoélectriques et piézoélectriques. — Les cristaux pyroélectriques ont nécessairement la syjuétrie d'un intergroupe du champ électrique, puisque réchauffement supposé uniforme n'amène, j)ar lui-uième, aucune dissymétrie. Les cristaux piézoélectriques sont plus nombreux que les cristaux pvroélec- Iriques. Ils com[)rennent en etï'et tous ceux-ci, puis ils renferment des cristaux (|ui j)rennent seulement, sous lintluence des efforts mécaniques, une symétrie inférieure à celle d'un champ électrique. La blende, par exemple (cristal tétraédrique), et le
( ' ) Ce qui est fort curieux, c'est que les cristaux puur lesquels la tliéorie de Stok.es avait été faite se montrent refraciaires. et M. Soret a sans succès reclierché les edels des coefdcients rotationnels dans le gypse pour la conductit)ilite calorifique. Le phénoinène de Hall a été seulement constaté avec des métaux et le gypse est un diélectrique. Les coefficients rotationnels se feraient peut-être sentir avec UD corps métallique cristallisé présentant la dissymétrie nécessaire; mais je ne crois pas que l'on possède actuellement une substance convenable pour tenter l'expérience.
Pour la théorie de la conductibilité calorilique dans les cristaux, voir le récent Article de M. Soret dans le Journal de Physique, t. II, 2'= série, 1898, p. 241. Lord Kelvin a été le premier à remarquer que le phénomène de Hall donnait une démonstration de l'existence des termes rotationnels (W. Thomson, Malliein. and. Pliys. Papers, t. 1, p. 281).
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quartz ont des symétries qui ne sont pas des intergroupes du champ électrique. Le quartz a la symétrie 2L3, 3( LoL., ), un axe principal ternaire doublé et trois axes binaires non doublés normaux à cet axe. En comprimant suivant un axe binaire par exemple, on ajoute la (bssymt'trie cyhndrKjue (a) à celle du quartz; il ne reste plus comme éléments que (Lo, L!,), un axe binaire non doublé qui peut devenir une direction de polarité électrique.
On peut montrer de même qu'en comprimant dans la direction normale à la fois à un axe binaire et à un axe ternaire, on fera naître encore une polarité suivant l'axe binaire et que les coefficients qui interviennent pour caractériser ces deux modes de développement de la polarité sont égaux et de signes contraires, on peut ainsi pré\oir certaines particularités du phénomène; mais ces conditions de symétrie ne sont pas les seules qui interviennent dans la théorie générale (').
VI. Liaisons entre les symétries caractéristiques des divers milieux. — Nous avons supposé que la matière non cristallisée et non douée de pouvoir rotatoire n'apportait par elle-même aucune dissymétrie dans un système; nous avons fait implicitement la même supposition pour le milieu qui remplit les espaces vides de matière. Cette su])position bien naturelle, mais toute gratuite, est indispensable; elle montre bien que nous ne pouvons avoir notion de la symétrie absolue ; nous devons choisir arbitrairement une symétrie pour un certain milieu et en déduire la symétrie des autres milieux. Cette symétrie relative est, du reste, la seule qui nous intéresse.
Si, par exemple, tout un système est animé d'une certaine vitesse et que nous considérions un certain corps A dans le système, il nous sera utile de connaître en général la symétrie du corps A par rapport au système, sans tenir compte de la dissymétrie commune créée par létat de mouvement de tout le système.
Supposons que nous connaissions seulement en électricité les phénomènes généraux de lélectricilé statique, de l'électricité dy-
( ' ) La théorie générale complète des propriétés piézoélectriques des cristaux a été établie par Voigt {AU. Ges. der IViss., Gôttingen, 1890. IVied. Ann., t. XLV,
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namique, du inaj^nélisine, de rélectromagnétisme et de l'induction, rien ne nous indiquerait exactement le t^pe de symétrie qu'il convient d'attribuer au champ électrique et au champ magnétique. Nous pourrions, par exemple, choisir pour le champ magnétique la symétrie (c) (que nous avons attribuée plus haut au champ électrique) et, en raisonnant comme nous l'avons fait, nous serions conduit alors nécessairement à prendre pour symétrie du champ électrique le groupe {d) (que nous avons attribué plus haut au champ magnétique). Il n'y aurait aucune absurdité à un pareil système, ni aucune contradiction avec notre hypothèse initiale sur la symétrie complète de la matière.
Les phénomènes généraux de l'électricité et du magnétisme nous indiquent donc seulement une liaison entre les symétries du champ électrique et du champ magnétique, de telle sorte que, si l'on adopte (c) pour la symétrie de l'un, il faut admettre (^d) pour la symétrie de l'autre, et réciproquement. Pour lever cette indétermination, il faut faire intervenir d'autres phénomènes, les phénomènes électrochimiques ou d'électricité de contact, îles phénomènes pyro ou piézoélectriques, ou encore le phénomène de Hall, ou celui de la polarisation rolatoire magnétique.
Les dimensions des grandeurs électriques et magnétiques nous présentent un exemple d'indétermination tout à fait comparable à celui que nous venons de citer pour la symétrie des milieux électriques et magnétiques. Les phénomènes généraux de l'électricité et du magnétisme sont de même incapables de lever cette indétermination : il faudrait, pour y parvenir, faire intervenir d'autres phénomènes, les phénomènes électrochimiques, par exemple (' ).
VII. En résumé, les symétries caractéristiques des phénomènes ont un intérêt général incontestable. Au point de vue des applications, nous voyons que les conclusions que nous pouvons tirer des considérations ixdatives à la symétrie sont de deux sortes :
Les premières sont des conclusions fermes mais négatives, elles répondent à la proposition incontestablement vraie : Il n'est pas
(') M. Abraham a déjà fait une tentative dans ce sens {Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CXVI, 1893, p. iiaS).
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d'effet sans causes. Les effets, ce sont les phénomènes qui nécessitent toujours, pour se produire, une certaine dissjmétrie. Si cette dissjmétrie n'existe pas, le phénomène est impossible. Ceci nous empêche souvent de nous égarer à la recherche de phénomènes irréalisables.
Les considérations sur la symétrie nous permettent encore d'énoncer une deuxième sorte de conclusions, celles-ci de nature positive mais qui n'offrent pas la même certitude dans les résultats que celles de nature négative. Elles répondent à la proposition : // n' est pas de cause sans effets. Les effets, ce sont les phénomènes qui peuvent naître dans un milieu possédant une certaine dissymétrie ; on a là des indications précieuses pour la découverte de nouveaux phénomènes ; mais les prévisions ne sont pas des prévisions précises comme celles de la Thermodynamique. On n'a aucune idée de l'ordre de grandeur des phénomènes prévus : on n'a même qu'une idée imparfaite de leur nature exacte. Cette dernière remarque montre qu'il faut se garder de tirer une conclusion absolue d'une expérience négative.
Considérons, par exemple, un cristal de tourmaline qui est un intergroupe de la symétrie du champ électrique. On en conclut que le cristal est peut-être polarisé électriquement. Plaçons le cristal dans un champ électrique, l'axe orienté à 90° du champ; la polarisation ne se montre en aucune sorte, on n'a pas de couple appréciable, agissant sur le cristal, et l'on serait porté à penser que le cristal n'est pas polarisé ou que, si la polarisation existe, elle est plus petite que celle que l'on pourrait évaluer. Cependant la polarisation existe et, pour la faire apparaître, il faut modifier l'expérience, échauffer le cristal uniformément, par exemple, ce qui ne change cependant rien à sa symétrie.
CONDUCTIBILITÉ MAGNÉTIQUE
MAGNETISME LIBRK.
Bulletin des séances de la Société française de Physique, année 189^, p. 76. Journal de Physique. 3° série, t. III, 189^, p. 4iJ-
Le parallélisme des phénomènes électriques et magnétiques nous amène naturellement à nous demander si cette analogie est plus complète. Est-il absurde de supposer qu'il existe des corps conducteurs du maguétisme, des courants magnétiques ( ' ), du magnétisme libre?
Il convient d'examiner si des phénomènes de ce genre ne seraient pas en contradiction avec les principes de l'Energétique ou avec les conditions de symétrie. On constate qu'il n'y aurait aucune contradiction. Un courant magnétique dégagerait de la chaleur; il aurait la symétrie du champ magnétique qui lui a donné naissance et jouirait de la curieuse propriété pour un courant d'être symétrique par rapport à un plan normal à sa direction. Le courant de magnétisme créerait un champ électrique comme le courant électrique crée un champ magnétique et suivant les mêmes lois.
Une sphère isolée dans l'espace et chargée de magnétisme libre
(') M. Vasch}- a déjà posé ceUe question {Traité d'Électricité et de Magnétisme).
coxnrcTiBiLiTH: magnétique. i43
serait caractérisée par le groupe spliérique (i8) ooL^, énantiomorphe, c'est-à-dire une infinité d'axes disotropie doublés passant par le centre de la sphère dans toutes les directions; mais pas de centre et aucun plan de symétrie. En elVet, la sphère est entourée de champs magnétiques tous orientés suivant les rayons et tous dirigés vers l'extérieur, si la sphère est chargée de magnétisme austral, ou vers lintérieui-, si elle est chargée de magnétisme boréal. 11 ne peut y avoir de plan de symétrie passant par un rayon, puisque l'existence d'un champ magnétique n'est pas couqjatible avec celle d un plan de symétrie passant j)ar sa direction. Au contraire, rien ne soppose à Texistence des axes disotropie, on a donc le groupe (i 8 i.
Si l'on pouvait |)lacer une sphère chargée de magnétisme libre dans un champ magnétique, on aurait une force, et ceci semble à première vue en contradiction avec l'existence du plan de symétrie normal au champ. La disparition du plan de symétrie est précisément due à la dissymélrie caractéristique du magnétisme libre. La
symétrie du champ magnétique est (t/) ' C, celle de la sphère
chargée (i8) ooL^; en superposant les dissymétries, il reste seulement (L„/^) groupe (e), qui est un intergroupe de la symétrie d'une force, groupe (c) (L„, aoP).
Un corps chargé de magnétisme libre serait donc nécessairement dissymétrique énantiomorphe, c'est-à-dire non superposable à son image olitenue par mirage. Deux sphères chargées res|)ectivement de quantités égales de magnétisme austral et boréal seraient symétriques l'une de l'autre. On voit qu'il n'y aurait rien d'absurde, au point de vue de la symétrie, à supposer que les molécules dissymétriques douées de pouvoir rotatoire soient naturellement chargées de magnétisme libre ( ' ).
(') Si la conductibilité magnétique existait, un transformateur analogue aux transformateurs à courant alternatif mais à noyau annulaire conducteur du magnétisme, transformerait un courant continu en un autre courant continu. J'ai essayé si ie fer donnait un phénomène de ce genre, mais je n'ai obtenu aucun effet. Un tore de fer doux était recouvert de quelques couches de fil qui faisait partie du circuit d'un galvanomètre très sensible. On faisait circuler un fort courant constant dans une autre série de couches de fils. Les deux circuits étaient séparés par un tube de plomb enroulé sur le premier circuit et dans lequel passait un courant d'eau, de façon à éviter réchauffement du premier circuit par
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Ainsi, au point de vue de l'énergélique, au point de vue de la symétrie, on peut concevoir sans absurdité les courants de magnétisme et les charges de magnétisme libre. Il serait certes téméraire d'induire de là que ces phénomènes existent réellement. Si cependant il en était ainsi, ils devraient satisfaire aux conditions que nous avons énoncées.
le courant du second. l'ant que le fer n'est pas saturé, on a des déviations au galvanomètre dues visiblement aux trépidations inévitables qui facilitent l'aimantation du fer. Quand le courant est assez intense pour que le fer soit déjà fortement aimanté, on n'a plus rien de sensible. Il convient de remarquer que cette méthode, fondée sur l'observation d'un effet dynamique, ne permettrait pas d'apprécier une très faible conductibilité magnétique.
ÉLÉMENTS DE CRISTALLOGRAPHIE PHYSIQUE
DE
M. Ch. SORET.
Archives des Sciences physiques et naturelles, 3" période, t. XXI\. p. 387.
La lecture de l'Ouvrage très suggestif que vient de publier M. Ch. Soret m'engage à formuler quelques remarques générales sur la cristallographie que l'on trouvera dans les lignes qui suivent.
Su?^ le nombre des systèmes ci^istallins. — M. Soret réunit dans un seul système les cristaux hexagonaux et les cristaux rhomboédriques. Cette classification sera certainement critiquée par plusieurs cristallographes. Si, en effet, on prend comme base de classification les réseaux à mailles parallélépipédiques de Bravais et que l'on dise : il y aura autant de systèmes cristallins que de types de symétrie distincts dans les réseaux, on arrive logiquement à trou\er sept systèmes cristallins; car il existe un réseau à axe principal hexagonal et un autre à axe principal ternaire. M. Soret prend un point de départ expérimental et admet comme systèmes cristallins les divers systèmes de syngonie, c'est-à-dire les types de symétrie distincts compatibles avec la loi de dérivation et relatifs à C 10
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l'ensemble de toutes les faces que l'on peut |)r('\oir (Taprès cette loi. Il arrive ainsi logiquement à six systèmes cristallins.
A vrai dire, la division en systèmes cristallins est arbitraire et n'a guèi'e d'importance tliéoricjue. En clierchant une l)ase dans la théorie moléculaire de la constitution cristalline, on trouve que les centres de gravité des groupements de matière ne sont pas nécessairement disposés aux sommets des mailles d'un réseau parallélépipédique. Cette remarque ôte beaucoup de valeur au mode de classement en sept systèmes.
De même la division en systèmes de syn^onie ne semble pas répondre à une propriété essentielle de la matière. Je suis entièrement de l'avis de M. Soret quand il dit (p. 8(3) que les trente-deux systèmes de symétrie possibles pour les corps cristallisés constituent la seule division rationnelle.
Au point de vue pratique, la division en systèmes cristallins a, au contraire, une grande importance. M. Soret fait remarquer que la division en systèmes de syngonie offre cet avantage : que dans chaque système l'ensemble de toutes les faces possibles est le même pour tous les types de symétrie qu'il contient.
Si/r les théories de la structure interne des corps cristallisés. — M. Poincaré, dans son cours à la Sorbonne, M. Soret, dans le paragraphe que nous avons cité précédemment, nous montrent les physiciens se désintéressant peu à peu des hypothèses moléculaires trop précises, et ne prenant plus ces hypothèses comme point de déj)artdes théories. Cependant cette tendance n'est pas absolument générale : ainsi la théorie des gaz, les théories de la stéréochimie, les théories sur la constitution des corps cristallisés semblent suivre une marche entièrement opposée. On cherche en effet à préciser dans ces théories la nature, la grandeur, la disposition et les mouvements des molécules.
On peut, il est vrai, comme le montre M. Soret, établir la liste des symétries possibles pour la matière cristallisée en se basant uniquement sur la loi de dérivation, c'est-à-dire sur un fait d'expérience. Je trouve que cette manière de présenter la question manque un peu de généralité, elle repose en elTet sur la considération d'une propriété unique : celle qu'a la matière cristallisée de se limiter dans certaines circonstances par des faces planes. Sup-
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primez par la pensée cette propriété particulière, l'ensemble des autres propriétés physiques légitimeront encore l'existence des mêmes types de symétrie.
Dans la théorie des réseaux, on part d'un fait d'expérience très général : riiomogénéité de la matière cristallisée; mais ensuite on doit faire un choix entre l'hypothèse de la continuité et celle d'une constitution périodique, Toption pour cette dernière revient à supposer que la matière est formée de molécules. On introduit donc une hypothèse a\ant d'arriver à former la liste des types de symétrie possiJjJes ; mais, en revanche, la théorie se présente sous une forme très générale.
• M. Jordan, dans son Mémoire : Sur les groupes de mouvements, a, dès i86j, donné une liste complète de tous les systèmes d'axes ordinaires ou à mouvements de répétitions hélicoïdaux caractérisant les milieux illimités (^). Il arrive ainsi à reconnaître l'existence de 1-2 modes distincts dont ^i peuvent convenir à des milieux cristallins (-). Malheureusement la description de chaque mode est fort brève et la moitié seulement du problème a été traitée, puisque les axes définissent seulement les répétitions et qu'il convient encore de considérer la symétrie. Si l'on traitait complètement le problème, on trouverait en moyenne environ trois ou quatre types de symétrie distincts pour chaque mode établi par Jordan, ce qui porterait à plusieurs centaines les types de symétrie possibles pour les milieux cristallins, considérés comme milieux illimités à constitution périodique. Ces types se grouperaient sous la dépendance de chacun des trente-deux modes de symétrie d'une forme limitée. Enfin chaque type de symétrie pourrait être réalisé de bien des façons à l'aide de molécules que 1 on pourrait supposer placées au point de croisement des axes, ou à l'encontre d'un axe et d'un plan de symétrie, ou en dehors des axes, etc., et dans chaque cas la molécule aurait une symétrie bien déterminée. On serait ainsi ramené aux dispositions de Sohncke, de Fedorow et de Schœnflies. On \oit que la théorie, envisagée ainsi dans toute sa
(') Jordan, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXIII, 1867, p. 22g: Annali di Mathematica, 18G8, p. 167, et 1869, p. 3:i2.
(-) On arrive à ces nombres en rectifiant quelques erreurs d.ins l'énumération des modes qui se rapportent au système orthorhoni bique.
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généralité, offre un nombre fini mais considérable de solutions distinctes.
Les phénomènes non prévus par la théorie des réseaux et pouvant nous donner des notions sur la constitution de la maille de Bravais sont encore peu nombreux. Cependant les recherches et les théories de Pasteur et de Mallard sur le dimorphisme donnent déjà des indications précieuses et M. Soret fait remarquer que Sohncke et Mallard arrivent par une marche bien différente à des conceptions analogues.
La pyrite de fer, la cobaltine, nous montrent qu'un même corps peut exister sous deux états cristallins qui se correspondent et jouir de propriétés physiques distinctes (propriétés tliermoélectriques découvertes par Marbach), ou de propriétés cristallographiques distinctes par la position des stries (Rose, J. Curie) sans que les cristaux soient symétriques l'un de l'autre.
Les faits de ce genre sont précieux lorsque l'on cherche à pénétrer plus intimement dans la constitution interne des cristaux (traité de Soret, § 13o et § 474). Mais, en y réfléchissant, il semble qu'un grand nombre de données expérimentales de toutes sortes pourront aussi être utilisées pour résoudre le problème.
Sur les plans de symétrie alterne. — J'ai montré que la symétrie d'un système est complètement définie lorsque l'on connaît ses plans de symétrie ordinaire et d'autres plans de symétrie particuliers auxquels j'ai proposé de donner le nom de plans de symétrie alterne.
Un plan de symétrie alterne est en général normal à un axe, et, pour restituer le cristal par transformation symétrique, il faut prendre l'image du cristal par rapport au plan, puis faire tourner cette image autour de l'axe. L'angle dont il faut la faire tourner est égal à la moitié du plus petit angle qui donne la restitution par simple rotation autour de l'axe.
A vrai dire, cette intervention des plans de symétrie alterne n'est pas en général nécessaire. Les plans de symétrie joints à la considération du centre de symétrie suffisent en général pour définir la symétrie d'une forme cristalline. En faisant intervenir les plans de symétrie alterne, on a seulement la satisfaction un peu platonique de pouvoir énumérer toutes les transformations symé-
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triques qui restituent le syslèaie; et le nombre de ces transformations est alors égal au nombre des rotations distinctes qui peuvent de même restituer le système. Cependant il est un cas particulier où le plan de symétrie alterne devient indispensable en cristallographie : c'est celui de cette forme quadratique tétartoédrique qui répond au symbole oC, Ao, oL, oL', oII, oP, oP' (traité de Soret, p. io8). Cette forme possible, mais que l'on n'a pas encore rencontrée dans les corps cristallisés, est symétrique, sans avoir ni centre ni plan de symétrie. Elle possède seulement un axe binaire (qui déri^e de l'axe quaternaire de la forme holoèdre) et un plan de symétrie alterne normal à l'axe binaire. Pour restituer le cristal par transformation symétrique, il faut prendre son image par
Fis. ..
rapport à ce plan, puis la faire tourner de go" autour de l'axe. J'ai seulement appris dans le traité de M. Soret que Bravais avait déjà signalé ce cas très particulier (').
Sur la symétrie du champ électrique et du champ magnétique {-). — Un corps placé dans un champ électrique ou dans un champ magnétique jouit des propriétés d'un corps anisotrope et peut, à bien des points de vue, être comparé aux corps cristallisés. On a ainsi deux nouveaux types de symétrie à ajouter à la liste des corps anisotropes.
Un champ électrique et un corps polarisé électriquement pos-
(') Bravais, Études crislallo graphiques, p. 229. — t'. Curie, Bulletin de la Société niinéralogique de France, t. VII, 1S84, p. !\i'i.
(") P. Curie, Bulletin de la Société niinéralogique de France, t. VII, p. [^1%.
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sèdent au maximum, comme éléments de symétrie : un axe d'isotropie L°° dans la direction du champ, par lequel passent une infinité de plans de symétrie P. On peut donc expi'imer ceci symboliquement par l'expression suivante :
L*, ooP.
Un corps placé dans un champ magnétique ou polarisé magnétiquement possède au maximum un axe principal d'isotropie L°° dans la direction du champ avec un plan de symétrie normal à la direction du champ et un centre de symétrie à l'intersection de l'axe et du plan. On peut donc représenter ceci symboliquement
par
Chaque physicien se sert journellement, d'une façon plus ou moins explicite, de ces notions de symétrie ; aussi sommes-nous fort étonné de ne les voir énoncées dans aucun traité de Physique. Ces notions sont cependant fondamentales et, énoncées dès le début, elles facilitent beaucoup aux élèves la compréhension des phénomènes. Bien des démonstrations se trouvent en effet immédiatement simplifiées lorsque Ton fait intervenir les notions de symétrie.
Su?' la conductibilité pour L'électricité et la chaleur des corps polarisés magnéticjuement. — M. Sorel montre que les expériences faites jusqu'ici ne permettent pas de décider s'il est nécessaire de faire intervenir les coefficients rotationnels, prévus par la théorie, pour expliquer les phénomènes de conductibilité calorifique des corps cristallisés. Il est un cas connexe où les coefficients rotationnels ont été révélés par l'expérience : c'est celui d'un corps placé dans un champ magnétique. Ainsi l'effet de Hall pour les phénomènes électriques indique nettement la présence des coefficients rotationnels, et cet effet se montre aussi bien avec un courant de chaleur qu'avec un courant électrique d'après Righi et Leduc.
Conservons les notations de M. Soret et soient F^-, F, . F^ les flux de chaleur suivant les axes, et U^, Uj, Uz la variation de température par unité de longueur suivant les axes. On a dans le cas le plus général, si l'on suppose que l'on â pris comme axes de
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coordonnées les axes de conductibilité
F.r = - ( K.,. Ux - l z Uy -^ X,. U, ),
Kj. Ky, R- étant les trois conductibilités principales, et )x, V' '^'^ trois coefficients rotationnels.
Supposons maintenant que le corps présente la symétrie du champ magnétique et que l'axe des :■ coïncide avec la direction du champ, les équations se simplifient et deviennent
F., = — (K,,.U.r-X,Uv), F,- = -(X,U., +K.,Uj.),
On n"a plus alors que trois coefficients : K^, K~ les conductibilités principales, et A; un terme rotationnel.
Revenons maintenant à l'expérience de Hall ; une plaque rectangulaire mince, métallique, est placée normalement à un champ magnétique; la plaque est large par rapport à son épaisseur et longue par rapport à sa largeur. L'axe des z sera dirigé suivant l'épaisseur et supposons l'axe des x parallèle à la plus grande dimension; on établit une différence de température (ou de potentiel) aux extrémités de la grande longueur, le flux calorifique (ou électrique) parcourt nécessairement la lame parallèlement à sa longueur (si celle-ci est suffisamment longue par rapport à la largeur), on a
F;=o, Fv=o
et
Uv X;
a est l'angle que font les lignes droites isothermes (ou isopotentielles) à la surface de la plaque avec la normale à la direction de propagation. On mesure donc ainsi le rapport du coefficient rotationnel à l'un des coefficients [)rincipaux.
Les considérations qui précèdent ne sont du reste pas nouvelles, puisque tous les physiciens qui se sont occupés du phénomène de Hall ont été conduits à dire que les corps situés dans un champ magnétique se comportent comme des corps anisotropes, et
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M. Boltzmann a même montré que, si l'on faisait arriver l'électricité par le centre d'un disque métallique placé normalement au champ magnétique et si cette électricité était recueillie uniformément sur les bords du disque, les lignes décrites par le flux électrique seraient des spirales.
Nouvelle méthode pour déterminer le rapport des coefficients de conductibilité dans les corps cristallisés. — On ne peut pas conclure de ce que les termes rotationnels existent dans les corps polarisés magnétiquement qu'il en soit de même dans les corps cristallisés qui ont une symétrie analogue à celle d'un champ magnétique; mais on peut transporter aux corps cristallisés les méthodes expérimentales utilisées pour l'étude du phénomène de Hall. On est donc amené à employer des plaques parallélépipédiques longues par rapport à leur épaisseur; on devra maintenir une diftérence de température entre les extrémités de la longueur et étudier la direction des lignes isothermes vers le milieu de la lame. Il serait trop long d'étudier ici tous les cas qui peuvent se présenter en considérant les divers types de symétrie pour la matière employée et en considérant les diverses manières de tailler la lame pour chacun des types. Je dirai seulement que cette méthode peut donner, dans certains cas, le rapport des coeificients principaux de conductibilité ; dans certains cas, le rapport d'un coefficient rotationnel à un coefficient principal; enfin dans d'autres cas des expressions plus complexes.
Voici donc une deuxième méthode qui permettra de voir si les coefficients rotationnels sont ou ne sont pas nuls; et cette méthode expérimentale semble pouvoir être pratiquée sans grandes difficultés dans le cas où l'on pourra se procurer des plaques assez étendues. Il sera seulement nécessaire de constater si les lignes isothermes sont ou ne sont pas dirigées normalement à la longueur d'une lame.
SUR LA
CONSTANTES CAPILLAIRES DE LEURS DIFFERENTES FACES
Bulletin de la Société minéralogique de France, t. VIII, i885, p. t45.
Dans la théoi'ie qu'il a donnée des phénomènes capillaires des liquides, Gauss prend comme point de départ l'hypothèse des forces centrales pour les actions intermoléculaires, il admet que les molécules n'agissent les unes sur les autres qu'à des distances excessivement petites ; enfin, il fait intervenir le principe des vitesses virtuelles.
II considère les travaux virtuels dus aux forces capillaires comme étant donnés par la dérivée d'une certaine fonction et il montre qu'une partie des termes de cette fonction ne dépend que du volume du liquide, tandis que l'autre partie est proportionnelle à la surface.
La partie qui dépend du volume est invariable si Ion suppose le liquide incompressible; l'autre partie montre que les travaux virtuels dus aux forces capillaires sont proportionnels à la variation de surface.
On peut aujourd'hui présenter ces considérations d'une façon à la fois plus élémentaire et plus générale, sans être obligé de faire intervenir l'hypothèse des forces centrales. Ce que nous allons dire pourra s appliquer non seulement à un liquide, mais à un corps quelconque déformable, sans variation de nature, ni de volume.
Etant donné un pareil corps, en ne considérant pas les forces
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extérieures autres que les forces capillaires, l'éneri;ie interne est la même pour tous les éléments de même volume suffisamment éloignés de la surface; au contraire, à la surface, il j a une couche de transition extrêmement mince, les éléments de voluiue de cette couche ont une énergie moyenne différant sensiblement de celle des éléments intérieurs, d'où, dans l'énergie totale, une partie est proportionnelle au volume, l'autre partie est proportionnelle à la couche de transition, c'est-à-dire à la surface.
Lorsque le corps se déforme, l'énergie en volume est constante et l'énergie totale varie proportionnellement à la variation de surface.
La constante capillaire A caractéristique de la surface de séparation de deux milieux est Fénergie qu'il faut dépenser pour augmenter d'une unité cette surface de séparation.
Si le corps est soustrait à toutes les forces autres que les forces capillaires, le système tendant à avoir une énergie minimum, la surface de séparation tend à être la plus petite possible et le corps prend la forme sphérique.
Si plusieurs surfaces de séparation S, S,, S^, de constante capillaire A, A,, A2 limitent le corps, la forme stable sera celle (pii donnera un minimum pour la quantité AS -+- A, S, + A^So.
Considérons maintenant un cristal dans son eau mère saturée et supposons que certaines parties se dissolvent et viennent se déposer sur d'autres parties, le cristal est ainsi déformable sans que ni lui, ni son eau mère n'éprouvent de variations de nature ou de volume. Si l'on néglige les travaux tout à fait minimes dus à la pesanteur, l'énergie à la sui-face de séparation du cristal et de son eau mère sera seule variable et la forme la plus stable sera celle pour laquelle la somme des énergies à la surface est la plus petite possii)le.
A chaque espèce de face doit correspondre une constante capillaire distincte, car, s'il n'en était pas ainsi, le cristal, dans son eau mère, tendrait à prendre la forme sphérique.
La forme dominante doit être celle donnée par les faces dont la constante capillaire est la plus faible.
Ces principes étant admis, nous pouvons maintenant traiter un certain nombre de problèmes.
Pkoblèmi:. — Supposons qu'un cristal prenne la forme d'un
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prisme quadratique dans son eau mère, quel sera le rapport du côté de la base x à la hauteur y qui caractérisera la forme la plus stable?
Désij;nons par A la constante capillaire des faces latérales et par B celle de la base. L'énergie sur une face latérale sera xyA, celle sur une base x-B, pour la forme stable la quantité
devra être un minimum.
Du reste
V étant le volume constant du cristal, d'où
Bx'-
AV _
d'où
d'où
AV
Bx:
Bx,
On a bien dans ce cas un minimum, car alors -7-y = 12B, quantité positive.
Problème. — Supposons qu'un cristal prenne la forme d'un cubo-octaèdre, quelle sera la forme stable ? A e^ B étant les constantes capillaires des faces cubiques et octaédriques.
Soit X la distance à laquelle une face octaédrique vient couper une arèle du cube (distance comptée à partir du sommet de l'angle tnèdre du cube reconstitué par le prolongement des arêtes b); on
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trouve pour la forme stable
Celte formule montre que le cristal sera entièrement cubique lorsque l'on aura
qu'il sera entièrement octaédrique lorsque l'on aura
qu'il prendra la forme d'un cubo-octaèdre absolument défini pour
comnrise entrp
chaque valeur de -^ comprise entre -^ et y/3.
Problème. — Considérons maintenant plusieurs cristaux possédant la forme stable, situés dans une même eau mère, que se passera-t-il?
L'ensemble des cristaux aura une énergie minimum lorsque leur surface totale sera la plus petite possible, c'est-à-dire lorsque tous les cristaux seront réunis en un seul.
Il j aura à vrai dire un autre cas d'équilibre; c'est celui où tous les cristaux seront égaux entre eux, mais il répond à un maximum d'énergie et l'équilibre est instable.
Ainsi la réponse est en parfaite conformité avec l'expérience ; on sait, en effet, que dans une eau mère saturée le plus gros cristal mange les petits.
La théorie qui précède permet donc de résoudre toute une série de questions; elle est uniquement basée sur des principes généraux de la science, et ne faisant pas d'hypothèse particulière elle ne nous dnnoe aucune notion précise sur le mécanisme de la formation des cristaux. Toute théorie physique particulière qui expliquera ce mécanisme devra d'abord ne pas être en contradiction avec cette théorie plus générale.
La théorie prévoit que dans une eau mère saturée tous les cristaux doivent se réunir en un seul; elle règle les dimensions des
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diverses faces d'un même crisLal; elle montre la possibilité d'existence des plus petites facettes dans une forme parfaitement stable.
En terminant, nous ferons toutefois quelques restrictions sur la théorie qui précède.
Lorsqu'un cristal baigne dans son eau mère saturée à température constante, il est bien évident que ce cristal ne variera pas de forme s'il possède déjà celle la plus stable; mais, s'il en possède une autre, se déformera-t-il spontanément? Cela semble probable, mais c'est à l'expérience seule de répondre.
11 est certain que le cristal tend à prendre la forme qui correspond au minimum d'énergie et qu'il profitera de toutes les occasions qui se présenteront à lui pour le faire; mais il n'est pas dit qu il puisse le faire spontanément dans son eau mère.
Toutes les fois que l'on applique le principe du travail maximum à un système dont on connaît imparfaitement le mécanisme, on doit toujours se demander si une force déterminante, si un petit tra\ail préliminaire n'est pas nécessaire pour permettre au plus gros tra\ail calculé de se produire. C'est ainsi qu'un objet placé sur le bord d'une table ne tombe pas nécessairement et que dans les phénomènes chimiques un grand nombre de combinaisons exothermiques ne se produisent pas spontanément.
ÉQUATIONS RÉDUITES
La Lumière électrique, t. XLI, 1891, p. 201, 270, 807, 56.
Dans un grand nombre de questions de Physique, on est amené à considérer une équation difFérentielle linéaire du second ordre qu'il suffit d'intégrer pour avoir la solution cherchée. C'est ce qui arrive en particulier, lorsque l'on étudie un appareil oscillant et que cet appareil est amorti par une force antagoniste proportionnelle à la vitesse.
C'est encore une équation différentielle de ce genre que l'on obtient, quand on se propose de calculer les mouvements oscillatoires ou apériodiques de Télectricité dans le circuit de décharge d'un condensateur.
Nous nous proposons de donner ici des Tableaux numériques et une méthode permettant de simplifier les calculs que l'on peut avoir à effectuer.
La discussion d'une formule doit être poussée beaucoup plus loin par les physiciens que par les mathématiciens.
Les mathématiciens peuvent se contenter d'étudier l'allure générale des courbes représentant les variations d'une fonction, de déterminer les lignes asymptotiques, les points d'inflexion, etc.
Les physiciens doivent discuter numériquemenl, s'ils veulent tirer une conclusion physique quelconque : pour eux, par exemple, une quantité qui varie d'une quantité inappréciable, dans les conditions réalisables par expérience, peut être considérée comme une constante.
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La nécessité de discuter numériquement n'exclut pas la généralité de la discussion; il n'est pas nécessaire de prendre un cas particulier. Seulement, il faut mettre les équations sous une forme j)arti( iilière. en n'y faisant figurer que des rapports de grandeurs de même nature. On a ainsi des équations réduites permettant de faire des discussions numériques générales et facilement applicables à tous les problèmes.
Amortissement dans les instruments de mesure employés en Physique.
Nous allons pi'éciser tout d'abord la question en considérant un appareil particulier.
Nous choisirons, par exemple, le galvanomètre Deprez-d'Arsonval. dont le^ mouvements ont été étudiés théoriquement et expérimentalement par M. Ledeboer dans un travail publié dans ce journal ( ' ).
Désignons par :
a l'angle de déviation compté à partir de la position d'équilibre,
/ le temps,
c le couple de torsion du fil de suspension par unité d'angle (c'està-dire par un radian),
S m;-"- le moment d'inertie du cadre mobile,
s la surface moyenne d'une spire de la bobine mobile,
n le nombre de tours de cette bobine,
h l'intensité du champ magnétique dans lequel oscillent les côtés du cadre,
R la résistance du cadre,
R' la résistance extérieure qui ferme le circuit du galvanomètre,
i lïntensité du courant électrique.
A un instant quelconque, on a
2 mr^ —, — = — c a -t- nsn i ,
(') La Lumière électrique, t. XX, p. 077.
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( — ca) étant le couple provenant de la torsion du fil, et (-{- nshi) celui provenant de l'action du champ magnétique sur le courant, i étant pris positivement dans le sens qui donne sous l'action du champ un couple positif.
Nous supposerons qu'il n'y a pas, dans le circuit, d'autres forces électromotrices que celles provenant des effets d'induction pendant le mouvement du cadre.
On a alors, en négligeant les effets de self-induction.
t(R-h R) = — nsA
dt'
d'où l'équation du mouvement
Cette équation est de la forme
dV- dt
d- a do. .
en posant
2(R-hR')Smr et
2 mr"-
On trouverait de même que les mouvements d'autres instruments employés en Physique sont encore parfaitement caractérisés par l'équation (i). Nous citerons, par exemple, le siphon recorder de Thomson, les galvanomètres à aimant mohilc amortis par le voisinage d'une masse de cuivre, tels que les vieux modèles de galvanomètres à plaques de cuivre, le galvanomètre de Weber et le modèle à petit aimant mobile en fer à cheval de d'Arsonval.
Nous citerons encore les électromètres apériodiques de J. et P. Curie, de Carpentier, de Blondlol et Curie à amortissement magnétique et l'électromètre Bichat et Blondlot à amortissement à air.
Nous avons aussi réalisé une balance comportant un amortissement à air, dont les mouvements sont très exactement régis par l'équation (i).
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Dans d'autres instruments, une équation différentielle linéaire du second ordre n'est certainement plus tout à fait suffisante pour représenter la loi élémentaire du mouvement de l'appareil, le couple d'amortissement n'étant plus exactement proportionnel à la vitesse. Mais l'équation (2) peut donner toutefois une première approximation pour guider le constructeur. Nous citerons, comme instruments de cette catégorie, les ampèremètres industriels, le galvanomètre à arête de poisson de Deprez, le galvanomètre Thomson à amortisseur à air, les électromètres à amortisseurs à palettes dans un liquide, tels que ceux de Thomson et de Mascart.
Un manomètre à liquide, à mercure, par exemple, comporte aussi un certain amortissement provenant du frottement intérieur de ce liquide sur lui-même.
Le mouvement d'un aréomètre est également amorti par le frottement du liquide dans lequel il baigne.
Enfin, les manomètres métalliques sont sans doute amortis par le frottement intérieur dans le métal lui-même.
On voit que presque tous les instruments de mesure comportant le mouvement d'un système matériel ont un certain amortissement. Il n y a d'exception que dans des cas où les instruments fonctionnent comme instruments de zéro, au lieu de donner par la grandeur d'un déplacement la valeur de la quantité à mesurer. C'est de cette façon que fonctionnent d'ordinaire les électrodynamomètres et les balances.
En général, il est non seulement utile, mais absolument nécessaire, de régler convenablement l'amortissement d'un appareil pour qu'il puisse fonctionner. Trop amorti, l'instrument est paresseux et la partie mobile ne vient se fixer dans sa position d'équilibre qu'au bout d'un temps considérable; pas assez amorti, l'instrument oscille presque indéfiniment.
Les conditions de bon fonctionnement d'un appareil de mesure sont :
i" Qu'il soit sudÀsammenl sensible;
2" Qu'il soit suffisamment /?/'eci5; c'est-à-dire qu'il donne fidèlement plusieurs fois les mêmes indications pour les mêmes quantités à mesurer;
3" Qu'il soit suffisamment rapide dans ses indications. C. II
La troisième condition comporte comme condition nécessaire (mais pas toujours suffisante) un réglage convenable de l'amortissement.
L'amortissement paraît avoir occupé jadis une place très secondaire dans la disposition d'un grand nombre d'appareils et le constructeur semble souvent ne pas s'en être préoccupé. On peut faire remarquer toutefois que le constructeur qui est parvenu à faire bien fonctionner un instrument en lui donnant certaines dimensions a par cela même réglé jusqu'à un certain point l'amortissement.
Dans un manomètre à air libre, par exemple, il n'y a pas d'amortisseur, mais le diamètre du tube règle l'amortissement. Le frottement intérieur donne, en effet, pour un même excès de pression, une vitesse d'écoulement qui croit rapidement avec le diamètre. Si donc le tube est trop large, le liquide oscillera longtemps avant de s'arrêter. Si le tube est trop étroit, le liquide viendra très lentement se fixer dans sa position d'équilibre. On est amené à choisir convenablement le diamètre entre ces deux cas extrêmes, c'est-à-dire que l'on choisit un amortissement convenable.
Mais si par tâtonnement onari'ive à réaliser pour un instrument un amortissement pratique, on arrive difficilement à avoir le meilleur amortissement si l'on ne se laisse pas guider par la connaissance des lois du mouvement.
Il est quelquefois très utile d'avoir exactement le meilleur amortissement au point de vue de la rapidité des lectures; soit que le phénomène que l'on étudie ne dure qu'un temps très court sans éprouver de variations, soit que l'instrument marchant déjà lentement dans les meilleures conditions possibles, il ne devienne tout à fait pénible de s'en servir avec un amortissement médiocrement réglé.
Les équations du mouvement sont encore fort utiles à connaître lorsque l'on veut modifier convenablement toutes les pièces d'un appareil pour en réaliser un nouveau d'une sensibilité différente. Enfin les équations du mouvement permettent facilement de prévoir et de calculer exactement ce qui se passera pour une modification quelconque imposée à un appareil.
Il existe quelques instruments dans lesquels une partie au moins de l'amortissement est due à un frottement de solide contre
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solide ; un amortissement de ce genre a toujours donné des résultats médiocres ou mauvais au point de vue de la précision des indications. L'indicateur de Watt et le Cardevv, par exemple, donnent des résultats d'une exactitude douteuse- Une partie de l'amortissement provient, dans ces instruments, des frottements de corps solides les uns sur les autres, et de ces frottements doivent provenir aussi une partie des erreurs.
On admet que des frottements de cette espèce donnent des forces antagonistes de grandeur constante, c'est-à-dire que la réaction due au frottement est toujours de signe contraire à la vitesse, mais indépendante de la grandeur de celle-ci.
Prenons par exemple un système qui sans amortissement possède un mouvement pendulaire, et adjoignons-lui un frottement de corps solides. On trouve, en traitant la question par le calcul, que la durée d'oscillation est la même lorsqu'il j a un amortissement de ce genre que lorsque le mouvement est libre. A chaque demi-oscillation l'amplitude diminue dune grandeur constante que nous désignerons par a; mais, lorsque les amplitudes successives ont décru jusqu'à une valeur égale ou inférieure à 2 a, \e système s'arrête et la position d'arrêt comporte une incertitude égale à 2a; le système peut s'arrêter dans une position quelconque, dans une portion comprise entre — a el -{- a de part et d'autre de la véritable position d'équilibre. Alors, si a est grand, l'indication n'offre aucune précision. Si a est petit, le système n'est pas suffisamment amorti puisqu'il diminue seulement de a par demi-oscillation. De toute façon le résultat est mauvais.
Dans les instruments de mesure il est donc bien préférable de disposer un système fournissant un amortissement proportionnel à la vitesse.
Déplacements électriques dans le circuit d'un condensateur.
Soient :
G la capacité du condensateur,
R la résistance du fil qui unit ses deux faces,
L le coefficient de self-induction du circuit.
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i rinlensité du courant clans le fil, q la quantité d'électricité condensée,
i> la dilïerence de potentiel entre les deux faces du condensateur. Supposons que l'on décharge le condensateur à travers le fil. A un instant quelconque pendant la décharge on a :
et, d'autre part, et
d'où l'on tire
q = GV
dq ITt
^ d-q dq i
dt^- dt C ^
Cette équation est encore de la forme
eq
en posant
et
d-^q dq
Cette équation montre que le problème des oscillations de l'électricité est le même que celui des oscillations de la matière. En effet, dans un système matériel on a
,, d'-x dx ^
M —7— -I- 7 — ; 1- Ea- = o,
dV- ' dt '
M étant la masse, y le coefficient de frottement ou force antagoniste par unité de vitesse, x le déplacement et E le coefficient élastique ou force antagoniste pour l'unité de déplacement.
Les deux équations sont intéressantes à comparer : on voit que le coefficient de self-induction en électricité joue un rôle analogue à celui (le la masse dans le système matériel. La résistance électrique et le coefficient de frottement ont des rôles semblables. L'inverse de la capacité intervient comme un coefficient élastique. C'est l'élasticité électrique du diélectrique du condensateur qui
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entre ici en jeu; et, pour une même quantité d'électricité condensée, la tension élasti([ue est d'autant plus grande que la capacité est plus faible. Enfin, la quantité d'électricité intervient non comme une matière, mais comme un déplacement.
On voit encore que le frottement matériel joue le rôle de la résistance électrique. On doit en tenir compte au même titre que <^le celle-ci; il est aussi nécessaire de faire intervenir un coefficient de frottement déterminé dans un problème relatif à un système matériel que d'avoir une résistance électrique convenable dans le problème électrique correspondant.
Le problème du mouvement de l'électricité dans le circuit d'un condensateur intervient aujourd'hui dans un grand nombre de cas quand on emploie les condensateurs dans les laboratoires, dans l'industrie ou dans la télégraphie.
Le calcul précédent n'est applicable du reste que lorsque l'on ne dépasse pas une certaine limite de rapidité. Quand les oscillations sont excessivement rapides, les lois ordinaires de l'électrodynamique ne sont plus applicables sous une forme aussi simple.
Mouvement avec amortissement proportionnel à la vitesse.
Considérons de nouveau l'équation (2) (.) __+,«_ + è^a = o,
dans laquelle a, a et b ont une signification particulière pour chaque problème que l'on considère.
Dans le cas, par exemple, d'un système matériel oscillant autour d'un axe, a serait l'angle de déviation et l'on aurait
a = --A — TJ b^-= —- — -,
Y représentant le couple d'amortissement pour l'unité de vitesse
angulaire, H/»/"- le moment d'inertie, c le couple de torsion par unité d'angle.
Nous supposerons, comme conditions initiales, qu'au temps o le
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système est abandonné à lui-même avec une vitesse nulle et une
déviation angulaire y-o comptée à partir de la position déquilibre.
Cette équation intégrée se présente sous trois formes dilïérenles,
suivant les grandeurs respectives de a et de b.
Pour
(figure I, courbe 1), on a une sinusoïde
(3) y. — aocosi^
Pour
(figure I, courbe 11), on a
(4) a = aoe-^^f cos /i- —
Pour
(figure I, courbe III), on a
( 5 ) a = ao e
\Jb-^
si II \/6- — a- t
f'tii-^bt).
(figure I, courbe IV), on a
a := auC"
■ ^/ic- — b-^ t
Pour
on a la droite
(7) a = ao.
Si l'on suppose que l'amortissement, d'abord nul, prend successivement des valeurs de plus en plus grandes, on réalisera successivement tous les types de mouvement, dont quelques-uns sont représentés figure i : le mouvement, d'abord représenté par une sinusoïde (courbe l), devient oscillatoire avec amplitudes successives décroissantes (courbe II) ; en même temps la pseudo-période
va en augmentant et le point où la courbe coupe l'axe des temps s'éloigne vers l'infini.
Puis, pour le mouvement critique, pour lequel a-^^- (courbe III), le mou\ement devient apériodique, c'est-à-dire que l'appareil se rapproche d'une façon continue de sa position d'équilibre sans la dépasser jamais. Enfin, pour des amortissements plus grands
Fi g. I.
encore, le mouvement, toujours apériodique, devient de plus en plus lent (courbe IV") ; les courbes vont en s'étalant déplus en plus et finissent par se confondre avec une droite horizontale. On voit comment s'opère sans changement brusque la transition du mouvement périodique au mouvement apériodique lorsqu'on augmente l'amortissement. Nous rappellerons quelques-unes des propriétés de ces mouvements.
Lorsqu'il n'y a pas d'amortissement, la durée Tq de la période du mouvement est donnée par la relation
Lorsque le mouvement est oscillatoire, mais amorti, il n v a plus, à proprement parler, de période, mais nous considérerons une pseudo-période T, qui est la période du terme entre parenthèses de l'équation (3); on a
La pseudo-période T est toujours plus grande que Tq ; on a
^0 sj b- — a-
T tend vers l'infini cjuand a- augmente jusqu'à la valeur h-.
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T jouit d'une partie des propriétés d'une période véritable de mouvement sinusoïdal. Par exemple, ï représente l'intervalle de temps entre deux maxima successifs ou entre deux minima suc-
cessifs. — représente l'intervalle de temps entre un maximum et un
minimum se succédant. — représente encore l'intervalle de temps
entre deux instants successifs pour lesquels la dé\iation s'annule.
Mais une clid'érence essentielle avec un mouvement n!)n amorti,
c'est que l'intervalle de temps entre un maximum ou un minimum
et le moment où la déviation est nulle n'est plus égal à — ■
Les temps correspondant aux déviations nulles sont tous décalés dans le sens positif duue quantité csT (es représentant le décalage en fraction de pseudo-période).
On a
a tang'ZTCO =
Le décalage croît progressivement jusqu'à \ de période lorsque a augmente de o à b.
Les temps cox-respondant aux points d'inflexion de la courbe (la vitesse est alors maxima) sont décalés dans le sens négatif de la même quantité tpT. On voit que les jambages successifs de la courbe sont dissymétriques.
Les élongations correspondant aux maxima et minima successifs
vont en décroissant; le rapport — de la /i'"'"élongation maxima
ou minima à l'élongation suivante est un nombre constant /•.
Soient
/ = } A = log nepr:
;• est le décrément et a le décrémeiiL logarithniicjue, et l'on trouve facilement
ou
T étant toujours la pseudo-période.
L'étmle dun mouvement oscillatoire amorti est donc assez facile dans un système matériel; on détermine par exemple le rapport de deux élongations successives, ce cjui permet de calculer le décrément logarithmique A; d'autre part, on mesure la durée T de la pseudo-période. On tire a par la relation
»uis de la formule
on tire
Connaissant a et è, on peut chercher la valeur de l'élongation à un instant quelconque en se servant de l'équation complète du mouvement.
Cette méthode, excellente quand l'amortissement est faillie, donne des résultats peu précis lorsqu'il est considérable, parce que les amplitudes successives diminuent trop rapidement.
Enfin, quand le mouvement est apériodic[ue, la méthode ne s'applique plus.
On doit, dans le cas des mou\ements apériodiques, noter les déviations pour différents temps et essayer d'en déduire la loi du mouvement. Mais les équations ne permettent en général de faire aucun calcul directement et l'on ne peut arriver à un résultat que par des méthodes de tâtonnement, c'est-à-dire en construisant un assez grand nombre de courbes ou de Tableaux numériques et en cherchant le mouvement qui s'adapte le mieux aux expériences que Ion a faites. Les formules (4), (5) et (6) permettent de calculer a connaissant «, 6, ao et ^, mais jamais on ne peut renverser le problème et chercher à tirer directement des formules ^, a ou h. On voit que l'usage de Tables ovi de courbes construites d'avance s'impose, mais on ne saurait construire ces courbes et ces Tables pour chaque cas que l'on traite considéré isolément; il convient de construire des Tables qui puissent servir pour tous les problèmes.
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Équations réduites de Van der "Waals.
On peut, pour rendre les équations plus générales, choisir des nouvelles variables telles que les coefficients particuliers caractérisant chaque problème particulier disparaissent. C'est un artifice de ce genre qu'emploie par exemple Van der Waals pour exprimer d'une façon générale la relation qui existe entre la pression, le volume et la tempéi-ature absolue d'une certaine masse fluide. Nous rappellerons ici la réduction de Van der Waals.
En désignant par :
p la pression dans le fluide (liquide ou gaz); (^ le volume de l'unité de masse; 9 la température absolue.
La relation de Van der Waals peut s'écrire
RO a (8) p= , 7'
R, a et 6 étant des constantes spécifiques caractérisant le fluide considéré.
Désignons par />(,, Vci ^c la pression, le volume spécifique et la température absolue au point critique. A la température critique, la courbe p fonction de v a un point d'inflexion avec tangente parallèle à Taxe des volumes pour /> ^=pc et p = Vc.
On peut déduire de cette propriété la valeur des constantes critiques en fonction de R, a et b. On trouve
Ces trois relations permettent aussi de tirer «, 6, R en fonction des constantes critiques
a = Pc Vc,
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En remplaçant dans l'équation (8) rt, 6 et R par ces valeurs on aura substitué les trois constantes critiques pc-, Vc-, ^c aux constantes précédentes.
On pourra alors écrire l'équation (8) sous la forme
P su I
Pc 3 6^ _r _
Si nous prenons maintenant comme nouvelles variables les
ipiantilés
p V 0 Pc ' Vc ' 0^. '
nous aurons entre ces trois quantités une relation purement numérique.
Ici nous prendrons l'initiative d'une notation particulière. Nous poserons
Pc ^c ^c
np, nv, /?Q devant être considérés comme des symboles dans lesquels n et/>, n et t», n et 0 ne peuvent être séparés'. On a alors
( I O ) np = ~ n^ „ •
C'est Véquation réduite de la formule de Van der Waals. np peut être considéré comme représentant la pression, lorsque l'on prend comme unité de pression la pression critique; nv est le volume spécifique en prenant comme unité le volume spécifique critique; n^ est la température absolue comptée en prenant pour unité la température absolue critique.
La notation symbolique que nous avons adoptée présente certains avantages. Dans la désignation np^ j)ar exemple, p rappelle qu'il s'agit dune pression, la lettre n rappelle que Ton a aftaire à un rapport de deux quantités de même dimension, à un nombre; par conséquent, l'équalion (lo) est une relation entre des nombres.
L'équation réduite ne contient plus de constantes spécifiques caractérisant la nature du fluide. 11 en résulte qu'en choisissant
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des unités spéciales pour chaque lluide que l'on peut avoir à considérer, la relation entre la pression, la température e't le volume est la même pour tous les corps. L'importance de ce résultat, au point de vue de la théorie de la constitution des corps, est évidente. L'importance de ce résultat au point de vue pratique n'est pas moindre.
Si ion admet, ce qui n'est pas ahsolument vrai, que l'équation de Van der VVaals est Ijien exacte, ou peut en déduire une méthode pratique pour faire une fois pour toutes les calculs nécessaires pour retrouver facilement tous les états que peut prendre un lluide quelconque lorsque l'on connaît ses constantes critiques pc-, ^ci ^c-
11 suffit pour cela de construire des courbes ou d'avoir des Tableaux numériques donnant les diverses valeurs de np fonction de nv pour diverses valeurs de /il suffisamment rapprochées.
Les problèmes que l'on pourrait résoudre seraient ensuite des plus variés. Si l'on voulait, par exeuiple, connaître le volume spécifique d'un lluide à la température T et à la pi-ession/>, connais-
sant ses constantes /?c, T^-, 9c, on calculerait d'aijord /? 9 = ^ et
nn = — , puis, dans les Tableaux ou sur les courbes, on cherche- ' Pc ^
rait nv correspondant à nt et np, et Ton déduirait le volume spécifique cherché v = nvvc-
Équations réduites pour l'étude d'un mouvement amorti.
Nous pouvons appliquer une réduction analogue à nos équations (3), (4), (5), (6), [-j). Nous considérerons comme variables lélonoation B, le temps t et l'amortissement a, et nous choisirons comme unités, pour chacune de ces quantités, des grandeurs de même nature et ayant une signification physique aussi simple que possible.
Nous prendrons comme unité d'élongation 0.^ qui représente dans tous les cas la déviation à l'origine du mouvement, alors que la vitesse est nulle, et nous poserons
Nous prendrons comme unité de temps la durée T„ de la période, lorsque, toute autre chose égale d'ailleurs, l'amortissement est nul et le mouvement représenté par l'équation ( 3 ) :
a = 1q co> bt
et nous poserons
To
nt.
On a, du reste, la relation
d'où
t = T^nt =^ —r- lit.
Enfin, nous j^rendrons comme unité d'amortissement, l'amortissement qui donne le mouvement critique, équation (4),
a = aoe-^'(i -i- at).
On a, dans ce cas, a^= b. b nous servira d'unité d'amortissement et nous poserons
-r = na.
Les notations «a, nt, na sont des symboles dans lesquels les lettres associées ne peuvent être séparées.
En substituant les valeurs de a, i, a dans les équations (3), (4),
(5), (6), (7), on obtient
na = co?,i-nt.
cos (y I — Il a- 2 - nt)-
\/ 1 — IIOL-
nt = e--it"'(i -i- i-jit),
in( y/ 1 — a y.'- i-nt^
j+i/nx-— 1 i—nt
n a \ \J WJ.- — I / /i a = I .
na--— 1 271"/
On voit que ag et b disparaissent de ces équations et que l'on a des relations purement numériques entre /?a, nt., na.
Ces équations sont des équations réduites indépendantes du problème jiarticulier que l'on considère, qu'il s'agisse d'une oscillation rectiligne ou autour d'un axe, que l'on ait un système matériel ou de l'électricité, que les oscillations soient lentes ou rapides; ces équations réduites sont toujours applicables, quitte à revenir de la valeur réduite à la valeur réelle à l'aide de coefficients particuliers à chacun des problèmes.
C'est donc pour les équations prises sous celte forme qu'il convient de faire les Tableaux numériques et de construire les courbes. On aura à chercher une série de valeurs de n a pour diverses valeurs de nt et cela pour diverses valeurs de na suffisamment rapprochées les unes des autres.
Nous appellerons na le degré d' amortissement du système; il caractérise le genre du mouvement. Pour na=^ o, équation (m), mouvement oscillatoire pendulaire.
Pour na <C. i, mouvement oscillatoire amorti, équation (12). Pour na =^ i, mouvement apériodique critique. Pour na >> 1 , mouvement apériodique de plus en plus lent, quand na tend vers l'infini.
Généralités sur les équations réduites.
La méthode inaugurée par Van der Waals avec son équation réduite applicable à tous les fluides nous semble devoir être très féconde en Physique, tant au point de vue théorique qu'au point de vue pratique. Nous ferons ici quelques remarques générales sur ces équations.
Toute mise en équation d'un phénomène naturel doit nécessairement donner une relation homogène par rapport à un système quelconque d'unités fondamentales.
On peut toujours amener une relation à une forme telle que chacun des termes de la relation ait une dimension nulle par l'apport aux unités fondamentales.
Du reste, la présence dans un pareil terme d'une grandeur ayant certaines dimension^ entraine nécessairement dans le même terme une autre grandeur de mêmes dimensions pour que les dimensions puissent s'annuler les unes les autres.
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Il est vrai que la coexistence de ces grandeurs de même nature peut nètre pas directement visible. Il peut se faire, par exemple, que, considérant une première grandeur, la seconde de même espèce soit contenue dans une autre de dimensions plus complexes. Mais cette grandeur de même espèce que la première n'en existe pas moins, quoique sous forme implicite, et l'on doit toujours pouvoir par transformation ramener le terme considéré à ne plus contenir que des rapports de grandeurs de mêmes dimensions. (Jn met ainsi sous une forme tangible cette proposition que toute relation mécanique ou physique résulte de la comparaison des grandeurs de même espèce.
En considérant les rapports des grandeurs dont nous venons de parler, au lieu de s'occuper des primitives, on diminue notablement le nombre des quantités entrant dans une éc{uation. On obtient donc une équation réduite plus générale que la première, qui doit être du reste considérée comme une relation purement numérique, puisque toutes les quantités qui y entrent ont des dimensions nulles.
On peut constituer une infinité d équations réduites différentes pour une même équation. Soil
On peut poser
— j — j — étant des rapports de grandeurs de même espèce.
^0 Vo -0 II ^ 1
= Alix
Xq
^ = Bny — = Cnz,
A, B, C étant des coefficients numériques que l'on petit choisir
d une façon absolument arbitraire. L'équation réduite sous la
forme
F(Ani-, Bny, Grt^) = o
contient une infinité d'équations distinctes différant entre elles par les valeurs adoptées pour les nombres A, B et C.
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Voici, par exemple, l'équation de Van der Waals (8) (p. 170) :
RO a
en prenant />, v^ 6 comme types de dimension on voit que :
a a les dimensions de v- />, h » V,
donc, en désignant par/?o, ^0, ^0 une certaine pression, un certain volume spécifique et une certaine température absolue, on peut poser
a = XvIpo b = Bt^o
A, B, C étant des nombres choisis arbitrairement, et l'équation de Van der Waals devient
ou, en prenant /?o 5 ^^o, ^0 comme unités,
(17) np =
Dans cette équation réduite A, B et C peuvent être choisis à volonté et les unités particulières employées /*oj ^'o? ^0 sont tirées des équations (16), soit
i*()ur un autre fluide caractérisé par d'autres constantes «', b' , R' ré(piation réduite sera la même (1-) à condition de conserver les
Po
Oo
GB
ab
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mêmes valeurs numériques pour A, B, C dans des équations analogues aux équations (18) servant à déterminer les nouvelles unités yt>,',, v',|. G„.
Lorsque Ion prend comme unités la pression critique />f., le volume spécifique Vc et la température absolue critique 8^, cela revient à considérer le cas particulier où l'on pose
11 V a donc une infinité d'équations réduites pour représenter les transformations de tous les fluides. Non seulement il n'est jras nécessaire de choisir les constantes critiques comme unités, mais il n'est pas même nécessaire de choisir comme unités des valeurs P01 ''05 80 correspondant à un même état du corps, c'està-dire satisfaisant à léquation (8). On peut, par exemple, prendre A = 1 , B = i , C = 1 , et l'équation réduite sera simplement
_ nd i_
/il' — I nv-
Toutefois. si théoriquement les valeurs à donner à A, B, C sont indifférentes, pratiquement il vaut évidemment mieux ciioisir des unités ayant une signification physique particulière et importante.
C'est précisément ce que nous avons fait pour les équations réduites du mouvement d'un système amorti (i). Nous aurions pu choisir des unités difTérentes, mais en tenant toujours compte de ce que a et b ont mêmes dimensions et que ces dimensions sont rin\erse d'un temps, puis en tenant compte également de ce que a a les mêmes dimensions que a,).
Des états correspondants.
Van der W'aals remarque qu'à une solution np^ nv, nO de l'équation réduite des fluides correspond pour chaque fluide un certain état.
On a ainsi des états correspondants pour les divers fluides et deux corps pris dans des états correspondants ont des propriétés analogues.
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Dans l'élude d'un mouvement amorti nous pouvons considérer de même des états corres^pondants de mouvement pour deux systèmes différents lorsque ces états de mou\ement seront représentés par une même solution ( /?a, na^ nt) de l'équation réduite.
Pour que dans les états correspondants il y ait une analogie mécanique ou physique véritable, il faut que les états qui se correspondent soient les mêmes, quelle que soit l'équation réduite adoptée ; c'est ce qui a lieu. En elVet, si deux états se correspondent avec une première équation réduite, on aura par exemple
nx ^= — = — 7- 1
.37, x' étant une même grandeur sous deux états correspondants dans deux systèmes différents, .r,,, x'^ les unités relatives à ces deux systèmes.
Si l'on prend une autre équation réduite, cela revient à changer d'unités en faisant varier dans le calcul de celles-ci les coefficients numériques tels que A, B, C considérés plus haut, mais cette variation sera la même quel que soit le système; donc les nouvelles unités s'obtiennent en multi|)liant Xq et jc^ par un même facteur R: on aura pour la nouvelle équation réduite
La grandeur réduite sera encore la même pour les deux systèmes, donc les états se correspondent encore.
A propos des états correspondants, on peut remarquer que, pour obtenir une même équation réduite avec deux systèmes différents, il est nécessaire de prendre comme unités les grandeurs de deux états correspondants des deux systèmes.
Ces états correspondants peuvent du reste être réels ou imaginaires. Ils sont réels quand les grandeurs servant d'unités correspondent à un état pouvant exister dans le système. Ils sont imaginaires dans le cas contraire.
Calculs numériques et courbes.
Des élèves de l'Ecole de Physique et de Chimie de la Ville de
Paris ont effectué avec soin des calculs numériques et construit les courbes représentant les équations réduites (11), (12), (i'^)? ('4) (p. 173), relatives à un mouvement amorti.
M. Langevin a fait les calculs relatifs aux mouvements apériodiques pour divers degrés d'amortissement [na > i).
Voici comment il a posé les calculs relatifs à l'équation (i4)-
Soit
na \ I — :; — -\,
-\na — \; nd Xj^TZnt
\' na- — I j
IKl
\J na'- — I l'équation (i4) devient
na = - (A
( na-
Or B décroit assez rapidement quand nt va en augmentant. Si bien que, si l'on se donne une précision déterminée, tt^^ par exemple, pour les valeurs de /la, le terme B est négligeable à partir de certaines valeurs de nt et le calcul se simplifie.
En prenant les logarithmes, on trouve pour log A et logB des expressions de la forme
( log A = /?? — p nt, \ logB = h — q nt.
m, p, h, q étant des constantes. Le Tableau I donne les valeurs de ces constantes pour divers degrés d'amortissement na.
Tableau I.
na.
3o4io
3oi3i
log.oSSo
3oio5
'A'^rA
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Les valeurs de ce Tableau permeltraient de calculer à Taide des équations (20) et (iç)) les valeurs de a? a pour des valeurs de nt ne faisant pas partie du Tableau II.
Le Tableau II, à double entrée, donne les valeurs de /«a pour diverses valeurs de na et de nt.
Les courbes {Jîg. 2) se rapportent à ce Tableau (ordonnées /?a, abscisses «<).
Fis. 3.
" 0-6 ■" 1.5 2 2.5 nt
na fonction de nt pour diverses valeurs de l'Hmortissement na = i.
Les Tableaux I et II et les courbes {fi g. 2) se rapportent aux degrés d'amortissement i, i,5, 2, 3, 4, 6, lo, 20, 100.
M. Gathelin a fait les calculs concernant des mouvements oscillatoires amortis, na <; i, équation (12)
ni. = e-2Twa/i« / cos 2 ti sJ \ — na^ nt
«in 2 71 y' I — na- nt \ .
\J \ — na-
Les calculs des Tableaux III et IV et les courbes {fig. 3) se rapportent à des valeurs particulières de na choisies de manière à simplifier les calculs.
Courbe I na = o
Courbe II na = -
Courbe III na ^ -
Courbe IV na = ^
Courbe V na =
Courbe VI tia =
CALCUL DliS SIOLVIÎMENTS AMORTIS. l8H
Le Tableau III, à double entrée, donne les valeurs de iw. pour
Fis. 3.
IV J
na fonction de «^ pour diverses valeurs de ramorlissement na.
diverses valeurs de nt et na Dans le Tableau IV :
riT est la pseudo-période réduite nT
)v est le décrément logarithmique ;
r est le rapport de deux élongations successives:
nt,, nt.2, nt-i, nt', sont les temps réduits donnant les moments où
l'élongation s'annule la i'\ 2'"% 3'"% 4™*^ fois; /la', Aia", /îa'", /la'^, n ol" sont les cinq premières élongations
maxima ou minima.
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Tableau III. — Wileurs de nt pour diverses valeurs de na et de nt( na <i \).
na ^
nt.
na
na= j = 0,23.
na =
-Hl ,00000
H'it
,i4ot.
- ù4iS()
- I , OOllOO -0,95 10()
3oi)02
,oooon
- oSo'iq
- 002 ',99 oo4o8i
- oo43o6
-o,ooi65 001 15 00065
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Tableau IV.
na = o.
/ta = 0,25.
lia = o,5o.
na = —
na = 0,96824.
lit,
ni.
Ht,
nt,
noL>
— o,ooooo5
/; a'ii
rta^
+ o,ooooo3
Les coordonnées («a), {nt) des points d'inflexion sont données, dans le cas où «« << i , par les formules
arc tan g
y/ 1 — Il a-
{nt)
'm Y i — na-
et, dans le cas où na >> i, par
loir nép ( na + J na- — 1 ) •2r \/ na- — 1
dans le cas où na = 1, on a, pour le point d'inflexion :
(nt) = — =:o,[5qi55.
(noL)
Les points d'inflexion caractérisent le moment où les vitesses sont maxima dans le cas d'une oscillation matérielle, où le courant est le plus intense dans le problème des oscillations électriques.
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On a, pour la vitesse au poinl d'inflexion,
/ dn 1 \
Les courbes en pointillô {fig. 2 et 3) donnent la première branche du lieu des points d'inflexion.
Le coefficient angulaire de la tangente à cette branche pour (/?,a) = o est égal à ( — ^t:).
Le Tableau V donne les coordonnées des points d'inflexion et la vitesse en ces points pour diverses valeurs de na.
Tableau V. — Coordonnées des points d'inflexion.
na.
nt.
noL.
dnx dnt
lôtjiSS
— o,3io62i
La connaissance du décrément logarithmique et de la pseudopériode (/îT) du mouvement réduit étant souvent des données suffisantes pour la solution de certains problèmes, nous avons calculé dans le Tableau VI ces quantités, ainsi que le rapport absolu (/•) de deux élongations successives pour des degrés d'amortissement variant de —^ qw. ^ de «» à 1 .
Ces valeurs sont calculées à l'aide des formules
/iT =
na'^ À = 7:/ia/iT,
Tableai ni. — Valeurs du décrément, du décrément lof^arithmique, de la pseudo-période réduite pour diverses valeurs de l'amortissement.
na.
VTTa-
s/ira-
oc
ce
oo5o3
CI i4o
oSaSo
8rii6
35ii8
3ooii
io,55o5
Il 368
4oo3
oc
oc
La courbe 1 [fîg.^) donne les variations du décrément /• pris en ordonnées en fonction du degré d'amortissement tia pris en abscisse, r tend vers oo pour iia tendant vers i . La courbe II représente la même fonction avec une échelle cent fois plus faible pour les ordonnées.
La figure 5 donne la courbe représentant les valeurs de la pseudopériode réduite aï prise en ordonnée en fonction du degré d'amortissement na pris en abscisse. L'origine des ordonnées est d'une unité au-dessous de la limite inférieure de la figure. La figure 6 donne la courbe représentant les variations de la pseudo-période
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réduite nT prise en ordonnée en fonclion du décrément /' pris en abscisse; cette courbe présente un point dinllexion.
La figure 5 montre combien varie peu pour des amortissements faibles Ja durée de la période; il faut atteindre le degré d'amor-
Fij
^jphe
Co
Cour
be N
° Il
Décrément r en fonction du degré d'amortissement na.
tissement o,43 pour avoir une variation de ^ dans la période. Pour na = I , /?T = 00.
On voit {/ig'- 6) qu'il faut un décrément supérieur à i,5 pour que la période augmente de j^ de la valeur qu'elle a pour un amortissement nul.
Nous avons fait également figurer dans le Tableau VI les valeurs
de l/ — et t / — qui donnent des facteurs commodes à employer
pour calculer les variations de dimensions à donner à certains amortisseurs lorsque l'on veut j^asser d'un mouvement oscillatoire donné par expérience au mouvement critique que l'on voudrait réaliser.
( )n peut se demander quel sera le degré d'amortissement le plus profitable pour que, toutes les autres données restant les mêmes,
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le mouvement s'arrête le plus rapidement possible. La déviation
Fig. 5.
ni 3.2
if
0 0.1 0.2 0.3 Q.^ 0.5 0.6 0.7 0.8 0.3 1 na
Pseudo-période réduite ii'V en fonction du degré d'amortissement na.
n'étant jamais définitivement rigoureusement nulle, on doit seulement chercher le degré d'amortissement qui amène définitivement
Fig. 6.
Pseudo-période réduite «T en fonction du décrément /'.
le plus vite possible la déviation à être inférieure en valeur absolue à une certaine fraction de la déviation initiale.
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On voit facilement que le mouvement le plus profitable est un certain mouvement oscillatoire, mais que ce mouvement, correspondant à un dei;ré d'amortissement un peu inférieur à i, est d'autant plus voisin du mouvement critique que la fraction de déviation finale a été choisie plus petite. Si l'on veut que la déviation soit réduite le j)lus vite possible à une petite fraction de la déviation primitive, à -j-^, y—, ou ,^^„„, par exemple, on pourra pratiquement chercher sim[)lement à réaliser le mouvement critique.
Si l'on ne peut réaliser ce mouvement, il est intéressant de savoir quelle perte de temps il en résultera dans les lectures.
Tableau VII. — Temps réduit nécessaire pour amener la déviation au -^, au -pi^, au -ç^^-, au ^ ^ ^ ^^ ^ de la déviation initiale pour divers désirés d' amortissement.
na.
Il 3. = iV •
nz = jt„-
"^= ,«'oô-
"^^ = lorâr-
oc
oc
oc
ce
Le Tableau VJl donne le temps réduit (nt) nécessaire pour amener définitivement la déviation à être inférieure au ~, au -p^, au j^ de la déviation initiale, et cela pour divers degrés d'amortissement.
Pour des degrés d'amortissement faibles inférieurs à o,5 par
exemple, on peut, pour ce calcul, substituer à la fonction vraie la fonction exponentielle
donnant une courbe passant par les uiaxnna successifs de la coui'be de la fonction vraie. On n'a ainsi qu'une solution approcbée, mais pratiquement suffisante. I.es nombres du Tableau VII marqués d'un (*) ont été calculés de la sorte; ils ne sont donc pas tout à fait exacts.
Pour les amortissements d un degré supérieur à i on s'est servi pour calculer les nomljres du Tableau A II des formules (^ig) et (20). B est ici négligeable, et Ion a simplement
et
logA =; m — pnt.
Les valeurs de n et p se trouvent dans le Tableau I pour divers
Fig. 7.
na =
Temps réduit nécessaire pour Tarrél d'un instrument en fonction du degré d'amortissement.
et l'on
degi'és d'amortissement; on pose n ^ jjj. tthT' TôTi tire les valeurs de nt correspondantes.
Les courbes de la figure - donnent le temps réduit nécessaire pour l'arrêt à une approximation de ^ij, -j-^, -pjj^ et 75-^.
On voit qu'avec un amortissement voisin de ramortissement critique on peut admettre pratiquement que l'instrument sera
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arrêté au bout d'un temps réduit égal à une période du mouveaienl non amorti.
On voit que pour un amortissement deux fois trop fort l'instrument mettra environ trois fois plus de temps à s'arrêter.
Usage des Tables.
Nous allons donner un exemple nuuiérique relatif à un problème d'électricité.
Soit un condensateur de capacité de i microfarad, chargé au |)otentiel de loo volts (Vq) et que l'on décharge à travers un circuit de coefficient de self-induction égal à -j-^ de quadrant.
Quelle sera la loi de charge du condensateur en fonction du temps pour diverses résistances données au circuit de décharge, le coefficient de self-induction restant constant?
Nous avons vu plus haut que l'équation difTérentielle du mouvement de l'électricité sera
df^ dt C ^
dl^ dt
L = 0,01 et G = 10^6,
on a
et
""^=6 =li/^ = — ^'
q doit être substitué à a dans l'interprétation des Tableaux numériques.
Soit q^ la quantité d'électricité initiale, on a
^0 = GVo, Vo=ioo, G = [o~^ 5^0 = lo-* coulombs
et
ncn = lia = -i- ,
qa
q^ est l'unité adoptée pour évaluer l'électricité dans l'équation réduite.
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Eafin la durée d'oscillation, lorsque R est nul, serait
To= -p = 2 7ry/GL = 6/^.832 Xio^^ secondes.
L'on a
t nt = =r-,
T,! est l'unité de temps à adopter pour interpréter les Tableaux relatifs aux équations réduites.
Si, par exemple, la résistance R est de Soo"^ on aura un mouvement apériodique avec un degré d'amortissement na = i , 5.
On trouve, Tableau II (p. i8o) et figure i (p. 182), les variations Ae{nq) (substitué à na.) en fonction de nt.
En général, j^our avoir le temps t et la quantité q d'électricité, il suffit de multiplier les \aleurs de nt par 6,2832 x io~^ et celles de nrj par lo"'.
Quelle sera la charge restant dans le condensateur au bout de ■j-^Vô ^^ seconde?
On a
t = o.ooi seconde,
Cette valeur de nt est comprise entre les nombres i,55 et 1,60 qui figurent dans le Tableau II.
Par interpolation on obtient
noc = nq = o,o'258o,
c'est-à-dire que 0,02080 de la charge primitive restent encore dans le condensateur.
Soit une charge
g = 10-* X o,0258o = 2,58 X 10-6 coulomb.
Le Tableau VU montre que la décharge sera complète à j^, j^, , ^'„„ près au bout de
«/i=i,o25, /^^2=I^9^4J n/3= 2,944) soit
<i = 0,000644 seconde, ^2 = 0,00122, ^3=0,00183.
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Enfin le Tableau V nous montre que rinlensité du courant circulant dans le fil sera maxima au hout de
/i^ = o,i37, soit < = 0,0000861 seconde,
après le commencement de la dëcliarge.
Cette intensité maxima se trouve dans le même Tableau. On a en effet
dnx dnq q^^ T^ dq
dut dnt , t Qa dt
dr^
soit
dq qo dnn.
dt To dut
dnt
To
dnt
dt -"'-z^-
Donc l'intensité du courant est, au moment où elle est la plus forte, égale à 0,2^4^ ampère.
Si la résistance du circuit extérieur était de 200"^, on aurait le mouvement criticjue tia = i .
Si R = 100^, on a na = ^, le mouvement est oscillatoire, et l'on trouve dans les Tableaux III, IV et VI toutes les données sur ce mouvement.
Si l'on désire que le condensateur soit déchargé le plus rapidement possible, il convient de réaliser le mouvement critique (R = 200'"). La décharge sera alors complète à —^ près au bout de 0,000 665 seconde.
Il est bien évident que le problème de la charge d'un condensateur est le même que celui de la décharge. La quantité condensée à chaque instant pendant la cbarge sera (^0 — 7)? Ç étant calculé comme précédemment, q^) étant la charge du condensateur.
Il convient toutefois de prendre quelques précautions avant de calculer comme il précède des mouvements très rapides de l'électricité. On sait, en effet, que, si les conducteurs ont un diamètre suffisamment fort, la résistance qui figure dans les formules est une
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résistance fictive, supérieure à celle que l'on mesure par les méthodes ordinaires, et, pour être rigoureux, des formules beaucoup plus complexes doi\ent être employées. Toutefois, nous ne croyons pas que cette cause d'erreur ait une influence notable dans les problèmes qui se sont présentés jusqu'à ce jour dans la pratique.
Les problèmes c|ue l'on peut avoir à résoudre sont très variés. Voici par exemjde un cas (pie j'ai eu souvent à considérer dans la construction des balances apériodiques.
Une balance étant construite, on désire savoir quels amortisseurs il convient de lui adjoindre pour avoir le mouvement critique, c'est-à-dire un degré d'amortissement égal à i , ce mouvement ayant été reconnu comme étant celui qui donne les indications les plus rapides. On commence par adjoindre à l'inslrumenl des amortisseurs (pielc(jn(pies, en ayant soin toutefois de les prendre plutôt trop faifdes. On observe alors les élongations de la balance, lorsqu'elle oscille, pour déterminer le rapport /• de deux élongations successives. Le Tableau \T donne le degré d'amortissement na correspondant à /•.
D'autre part les amortisseurs à cloche qui servent dans la balance donnent un amortissement proportionnel à la quatrième puissance des dimensions homologues. Il convient donc d'avoir des
amortisseurs — fois plus forts, c'est-à-dire de choisir une cloche
jia ' '
semblable à la précédente, mais telle que les dimensions homologues soient dans le rapport i à \/na. On arrive ainsi sans tâtonnement à l'amortissement que l'on désire, l^e Tableau VI donne aussi la pseudo-période réduite «T; si l'on mesure la pseudopériode T en secondes, on aura la période T du mouvement non
amorti par la relation
Il sera alors possible, en se servant du Tableau II, de connaître exactement le mouvement de la balance pour l'amortissement critique que l'on veut lui donner. On saura en particulier, d'après le Tableau VII, que la balance mettra un temps égal à i,3Tj, pour revenir à sa position d'équilibre, à j^ près de l'élongation primitive.
L'étude expériinenlale d'un mouveineiil apériodique esl plus difficile que celle d'un mouvemenl périodique, parce que l'on n'a pas les points de repère faciles donnés par les oscillations successives. Voici toutefois comment on peut procéder lorsque Ion a à étudier un mouvement apériodique.
On détermine, à partir d'une certaine déviation a„ pour laquelle la vitesse est nulle, les temps tx et ^, nécessaires pour arriver à des déviations ai et a^.
Les déviations réduites correspondantes seront
et
D'autre part, le rapport des temps est le même que le rapport
des temps réduits
nt.2 _ t-i nti "" /, '
d'oii la méthode suivante. Sur la figure 2 on mène des parallèles à l'axe des temps à des distances /«a, et /ly.^ de cet axe, on cherche ensuite par tâtonnements quelle est la courbe qui coupe ces parallèles en des points dont les abscisses /?<, et nt2 soient entre elles dans le
tn
rapport connu -f •
Lorsqu'on sait quelle est la courbe réduite qui représente le mouvement, on a le degré d'amortissement na correspondant. De plus, la relation
^ = nt,
A II
peraaet de calculer To par lequel il faut multiplier le temps réduit pour interpréter les indications des courbes ou des Tableaux numériques. Le problème est alors résolu. Cette manière de procéder peut recevoir encore un perfectionnement. L'origine du temps est en effet un peu douteuse, par cette raison précisément que la vitesse est nulle au départ.
On peut éliminer l'origine du temps en faisant une troisième détermination 7.3 au temps t-.i. On mènera alors trois j^arallèles au lieu de deux dans la construction précédente aux dislances «a,, /la.o, noL^ de l'axe des temps et l'on cherchera la courbe pour
laquelle
nt=, — nt\ t» — /,
ntz — rt/o h — '2
On trouvera ainsi le degré d'amortissement nd et l'on tirera Tq <je la relation
<2i) — = — = nts— ntx.
En procédant par ces méthodes graphiques, on ne tombera pas, en général, exactement sur une des courbes construites pour représenter exactement le mouvement cherché; mais on pourra trouxer les deux courbes les plus voisines de part et d'autre de celle qui satisferait complètement au problème. On conçoit que l'on puisse facilement ensuite, par interpolation, reconstituer les valeurs des temps réduits correspondant aux intersections de cette courbe qui n'est pas construite avec les lignes parallèles à l'axe ■des temps que l'on a tracées.
Cas où l'on change l'élasticité du système.
Nous avons considéré précédemment quels divers types de mouvements on obtient successivement lorsqu'on change l'amortissement d'un système sans altérer la force élastique et l'inertie. Voyons maintenant quelles transformations subit la loi du mou- ■vement lorsqu'on donne diverses valeurs à la force élastique sans altérer en rien l'inertie et l'amortissement. Pratiquement, cela répond, par exemple, au cas où, dans un instrument à lîl de torsion, on change le diamètre du fil.
Dans un problème d'électricité sur la décharge des condensateurs, c'est le cas où l'on change la capacité du condensateur sans altérer la résistance et la self-induction du circuit de décharge.
On peut toujours se servir des Tableaux et des courbes précédemment établis; toutefois il convient de remarquer que l'unité •de temps Ty nécessaire pour interpréter les formules réduites, varie avec l'élasticité du système; le degré d'amortissement varie également, si bien qu'on doit à la fois changer de courbe et d'unité <le temps, quand on fait varier l'élasticité. Il est alors moins
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facile d'a\oir une vue d'eiiseml)le sur les eiFets de celte variation, et il convient de mettre les équations réduites sous une forme un peu différente pour ensuite tracer des courbes d'une interprétation plus facile.
Fis. 8.
nb
nk =
fil
n fi
■~~~cf =
«a fonction de nt' pour diverses valeurs de rélaslicité.
Si nous considérons des quantités a et b de la formule (2), nous remarquons que b varie proportionnellement à la racine carrée de l'élasticité du système, tandis que a est une quantité constante quelle que soit celte élasticité. Pour généraliser le problème et avoir les équations réduites, nous choisirons a comme unité pour évaluer la valeur de b et nous poserons
- = no,
nb caractérisant l'élasticilé du système, nous pourrons l'appeler le degré d^ élasticité.
Comme unité de temps, nous ne pouvons j)lus prendre la durée d'oscillation du mouvement non amorti, puisque l'amortissement a n'est jamais nul. a étant constant et ayant pour dimension i'in-
verse d'un temps, nous pourrions prendre - comme unité de temps. Mais nous préférons prendre comme unité de temps ^^»
parce que, de cette façon, le mouvement critique se trouve représenté par la même équation réduite que celle considérée plus haut, équation (3). Nous posons donc
t at
nt' —
ni' étant le temps réduit.
Enfin nous aurons toujours
Xo
Les équations (7), (5), (4), (3), (6), convenablement transformées, donnent alors les divers mouvements à l'aide de nouvelles équations réduites |)our les degrés d'élasticité :
ib ^= ^.
nb = 0, nb <i 11
On obtient ainsi
nb = \ ^ «6 > I,
— _ p—lTint
v/i — nb' y/i — «62/
211 vl-nh^nt'
»— 27Î VI — ub'-nt'
noi.^= e-2it"''(i -t- -iTznt' ),
n-x = e~'-'^"^ co?:{'2~ \/nb- — \ nt')
\/nb- — 1
SI
0(27: ^ nb- - I
nt') .
na = cos(x.n<').
On peut voir sur les courbes {fig- 8) les transformations successives du mouvement lorsque l'élasticité seule varie. Ces courbes correspondent aux valeurs suivantes de nb :
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On peut déduire facilement les courbes de ce deuxième système d'équations réduites en se servant des Tableaux numériques calculés pour les courbes du premier système.
On a en effet, dans l'ancien système,
et dans le nouveau
On tire de là
a na—-r-< b
t nt = —-
Ao
TZ
nb =
nt =
at
nb =
na
nt' a 'nt ~ b
= na.
et
Donc on aura une courbe du deuxième système en changeant l'échelle des temps dans les Tableaux précédents; il faudra multiplier la colonne des temps réduits par le degré d'amortissement na.
Puis on saura que le degré d'élasticité de cette nouvelle courbe
sera - • na
On voit (Ao- ^) *ï^^6 pour une élasticité faible le mouvement est lent et apériodique (26); la rapidité de ce mouvement s'accroît en même temps que i}b jusqu'à ce que l'on ait nb ^= i , qui donne le mouvement critique (^7); puis le mouvement devient oscillatoire (28) et la durée de la pseudo-période tend vers zéro lorsque nb tend vers l'infini. Il faut remarquer que la courbe exponentielle (3o) (courbe en pointillé, //'g. 8)
(3o) noL' = ±6"^'"'
passe par tous les maxima et minima de toutes les courbes oscillatoires (28), quel que soit nb.
11 en résulte les conséquences pratiques suivantes : si l'on aug-
mente le diamètre du fil de suspension d'un appareil à torsion, par exemple, ou si l'on baisse le centre de gravité d'une balance à amortissement, tant que nh sera inférieur à i on diminuera beaucoup le temps nécessaire pour cpie linstrument ne s'écarte plus de sa position d'écjuilibre que de ,^ de sa déviation initiale, par exemple. On auj;mente donc ainsi la rapidité des lectures. Lorsque nb augmentera au delà de i on aura, tout d'abord, encore un peu plus de rapidité, mais bientôt tout se passera, quel que soit nh, comme si Ton avait affaire à la courbe exponentielle (3o). Ainsi, si Ton augmente l'élasticité d'un inslriiment à partir d'une certaine valeur de nb^ on n'aura plus de variations sensibles dans le temps nécessaire pour les lectures. Le mouvement oscillatoire deviendra, il est ^rai, de plus en plus rapide, mais, en même temps, le rapport des élongations de deux oscillations successives devient de plus en plus voisin de i et, finalement, il n'y a ni bénéfice ni perle pour la rapidité des indications.
Dans le problème de la décharge d'un condensateur, on voit qu'en diminuant la capacité supposée d'abord très grande on diminue la durée de la décharge, qui est tout d'abord apériodicpie.
Pour une capacité suffisamment faible du condensateur, la décharge devient oscillante, et, si la capacité diminue encore, la durée des oscillations sera de plus en plus courte. La capacité et la durée d'oscillation tendent à la fois vers zéro.
Il faut remarquer que la durée de la décharge complète et définitive du condensateur décroît lorscjue la capacité décroit tant que le mouvement est apériodique; mais, lorsque le mouvement devient oscillatoire, il n'y a bientôt plus ni bénéfice ni perte dans la durée de la décbarge lorsc[ue la capacité diminue. La durée d'oscillation diminue, mais le décrément diminue en même temps, et, finalement, on a un plus grand nombre d'oscillations moins amorties qui mettent le même temps à s'éteindre.
Les calculs qui précèdent ne s'appliquent plus lorsque les capacités sont excessivement faibles, mais nous pouvons cependant, en les supposant exacts, nous en ser\ir pour nous faire une idée approximati\e de ce qui se passe dans ce cas.
On voit que, dans un condensateur de capacité très faible, une bouteille de Leyde par exemple, les oscillations doivent être excessivement rapides, mais elles doivent s'éteindre en un temps
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Tableai; VIII.
nt.
oo5
5oioo
333oi
■-OjSy
it)5 il
o8go I
oo656
oo35o
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tout à fait comparable au temps nécessaire à la décharge complète d'un condensateur de capacité beaucoup plus grande (un microfarad par exemj)le). Par conséquent, le nombre d'oscillations avant extinction complète doit aussi être considérable.
Le Tableau \I1I donne les valeurs des ordonnées de la courbe exponentielle e"~-^"' pour diverses valeurs de ni' . On peut dire que ce Tableau donne la loi unique suivant laquelle s'éteint l'amplitude des oscillations lorsque le mouvement est oscillatoire.
Le Tableau IX est une transformation du Tableau VU; il tlonne les temps réduits nécessaires pour le retour définitif du système
oscillant à
HM) ' I 0 0 U
lires de l'éloneation initiale pour
divers degrés d'élasticité; il donne encore le temps nécessaire pour la décharge d'un condensateur pour diverses valeurs de la capacité et aux mêmes fractions près de la charge initiale.
Tableau IX. — Temps réduit nécessaire pour amener la déviation ^" ï^i ToTTi T'ëVô'5 ioôu"û" '^^ Vélons[ation initiale pour divers degrés d'élasticité.
nb.
io4,7
o,5oo
o,3oo
oc
Les différentes courbes de la figure C) donnent en ordonnées les
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temps du Tableau IX en fonction de iib^ pris en abscisses pour un retour à -j^, -j-^, j^^-, -nj-jjnj près de la déviation initiale.
On voit que le temps nécessaire pour l'arrêt décroît quand nb augmente et tend à prendre une grandeur constante, qui est déjà
Fig- 9-
VA ^\ j
5 nb
Temps réduit néi-essaire pour amener la déviation au ^, au ^l.^ au yj^ô, au yôWô de la déviation initiale pour divers degrés d'élasticité.
pratiquement atteinte pour nb = 1,2. Nous rappellerons que nb est proportionnel à la racine carrée de l'élasticité (c) du système matériel ou à l'inverse de la racine carrée de la capacité du condensateur
Cas où l'on change l'inertie du système.
Considérons maintenant le cas où l'inertie du système prend diverses valeurs, la force élastique et le coefficient d'amortissement restant les mêmes.
Pratiquement, cela répondra, par exemple, au cas où, toutes
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choses égales d'ailleurs, on alourdira la partie mobile d'un appareil oscillant. Dans le prolilème des oscillations électriques, ce sera le cas où la self-induction varie seule dans le circuit.
Les quantités a el b considérées précédemment sont toutes deux variables et il convient de changer de notation pour faire une discussion facile.
Soit réciuation
, d- a da
Posant
(3ij
on a
. d- a dx
i —rx -1-2-1 ^ pa = o,
dt^ dt ^
i croît proportionnellement à l'inertie du système et o est au contraire invariable.
Dans le problème des oscillations électriques on a
. d-q dq i
dt^ dt C^
On pose ici
^^^^ R^'' RG=?'
et l'on a une équation analogue à (32), soit
On peut obtenir facilement les équations du mouvement dans les divers cas.
On a du reste les relations
Etablissons les équations réduites.
0 étant une quantité constante, nous nous en servirons pour former les unités à employer, p a les dimensions de a et de 6, c'est-à-dire celles de l'inverse d'un temps. Nous prendrons alors
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comme unité de tem|)s '-^- On a, pour le temps l'édult nt'\
lit" =
De cette façon Téquation réduite du mouvement critique sera la même que dans les deux cas considérés précédemment.
0 ayant les dimensions de - i nous prendrons - comme unité
pour exprimer / sous forme réduite.
On ;iura
ni = — = pi;
/zï caractérise l'inertie et peut être appelé le degré d^ inertie du système. Enfin, on pose comme antérieurement
Les équations réduites peuvent alors s'écrire comme il suit, en prenant toujours les mêmes conditions initiales que précédemment.
Les équations se rapportent aux cas suivants :
ni = o, ni < i , ni = i, ni > i , ni =: x,
(36) noL - e-'^"'",
v/i — ni
+ v'i - ni ^ ni"
.^izriâ — nr
y/ [ — /il
I /^ ">■ "^ Il
cos \J ni — I — 7 nt ^ ni
, sin ( J ni — i —4 nt' \ .
sjni~\ \ ni /J
Enfin il convient de se rappeler que l'on a, pour les oscillations
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matérielles,
et ruuité (le temps
Pour les oscillations électriques et runitt'' de temps
"' = ?' = Wc
TC
— =~RG.
Les relations numériques et les courbes jiour ce troisième système peuvent être facilement déduites des Tableaux numériques établis pour le premier système d'équations r<'duites que nous avons considéré.
On a, en effet,
ni = a i = — = ,
«■- na-
,„ ? / pT n( 3 I
nt = -— — ^ = nt ^ — nt
•2 71 o.TT b na
Ainsi, étant donné le Tableau numérique relatif à une courbe n a fonction de nt pour le degré d'amortissement /?«, il faudra multiplier la colonne des temps réduits nt par — pour avoir les temps
réduits nf du troisième système d'équations pour les mêmes valeurs de /? a.
Le degré d'inertie ni correspondant à cette courbe sera donné par
na''-
On voit que, pour une inertie nulle, le système prend un mouvement représenté par une courbe exponentielle [courbe I, fis;, i o, équation (.^6), Tableau VIII] dans laquelle la vitesse va constamment en diminuant. Ce cas limite ne peut jamais être réalisé, puisque l'inertie d'un système ne peut jamais s'annuler complètement; il est, du reste, en opposition avec la condition initiale que nous nous sommes donnée d'avoir une vitesse nulle au temps zéro.
Mais, pour un degré d'inerlie 1res faible, on peut se rapprocher autant que l'on voudra de cette courbe exponentielle. La vitesse, dans ce cas, sera nulle à l'origine, mais au bout d'un temps très
Fiî
\ Vv
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 nt"
lia fonction de nt" pour diverses valeurs de l'inertie.
court la vitesse aura déjà fortement varié, la courbe aura passé par un point d'intlexion et, à partir de cet instant, elle se développera en alTectant presque exactement l'allure d'une simple courbe exponentielle.
Pour des degrés d'inertie allant en croissant, la première portion de la courbe s'accentue, le point d'inflexion ayant lieu de plus en plus tard. Le mouvement apériodique, tant que ni <C. i , passe par le mouvement critique (courbe V), puis devient périodique |)our /li >> 1 {Jig- II).
Le degré d'amortissement décroit quand l'inertie prend des
valeurs de plus en plus grandes, et le rapport de deux élongations successives, d'abord infini pour ««' = i, tend vers l'unité pour ni tendant vers l'infini.
La durée d'oscillation passe par un minimum pour une certaine valeur de l'inertie. On a, en effet, pour la pseudo-période réduite nT" :
nT"
y ni — I Cette quantité, d'abord infinie pour ni = i , passe par un mini-
FiR. II.
"^Te.
Z.it
noL fonction de nt" pour diverses valeurs de l'inertie.
mum pour ni ^ 2, pour croître de nouveau vers l'infini lorsque ni tend vers l'infini.
L'inertie donnant le maximum de vitesse pour les oscillations est donc caractérisée par
soit
soit
na =: — ^»
courbe [ni= 2) {_/ig'. i). C'est, comme l'on voit, un mouvement déjà très amorti et tendant à s'éteindre au bout de peu d'oscillations; donc, pratiquement, pour des oscillations qui ne sont pas
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excessivement amorlies, la durée d oscillation augmente avec l'inertie du système.
On voit {Jig. lo) que, tant que l'on a ni<ii, les diverses courbes s'écartent peu les unes des autres; il en résulte que la marche d'un instrument est peu inlluencée par la valeur de Tinertie tant que celle-ci est inférieure à une certaine valeur correspondant à m = i .
Le temps nécessaire pour amener l'arrèl de rinstrument (ou la
Xf w
vy
Temps réduit nécessaire pour amener la déviation au |!j, au y^, au j^ de la déviation initiale pour divers degrés d'inertie.
décharge du condensateur") à -j\,, y^, -—^^ près de l'élongation primitive est donné Tableau X et {fig- 12) pour diverses valeurs attribuées à ni.
Tahleau X. — Temps réduit nécessaire pour amener la déviation au y^, au. Y^, au , ^^ „ , au ^^^oo '^(^ '<"' déviation initiale pour divers des;rés d'inertie.
ni.
na"= ,V
n^"= rb-
"°' — lOOtlO-
•NT'iO
1 ,5oo
OC
On voit que le minimum de temps a lieu pour un mouvement voisin du mouvement critique pour lequel /u' := i.
Mais il n'j a pas de grosse perte de temps lorsque ni est compris entre o et 2. Ainsi, pratiquement, il importe peu au point de vue de la rapidité des lectures de donner une valeur déterminée à l'inertie pourvu que l'on ait ni <i i .
Pour des valeurs plus grandes de ni, la durée pour l'arrêt va en augmentant et tend vers l'infini lorsque ni tend vers l'infini.
La figure 10 donne les courbes /?a fonction de nt" relatives aux degrés d'inertie suivants :
Courbe I ni = o
Courbe II "' = 9 =0,111
Co u rbe III ni ^ -J^ ;= o , 2 5
Courbe IV rti = o,4i4
Courbe V ni = i
Les courbes {fig. 11) représentent /ia fonction de tit" pour ni égal à I, 2, 8, 16.
Nous rassemblerons finalement les formules et les relations nécessaires pour l'interprétation des Tableaux et des courbes que nous avons donnés.
Équation différentielle du mouvement.
dt"^ dt
Cas du mouvement autour d'un axe d'un système matériel.
dt^ ' dt
l = —rz^ -. J 6- = t: T •
Cas du mouvement de l'électricité dans le circuit de décharge d'un condensateur.
^ d'^q dq i
q =z a, a = -^- > b- = -tt- •
Conditions initiales :
Pour / = o : a = ao, 1 ^ ) ~ °"
Prenner système d'équations réduites (amortissement ou résistance électriques varient) :
na = 7-
Ry/C
Unité de temps Tq, période du mouvement non amorti
T. 2Trv/— /'i/'^ r7\-r
-T- = = 271 y/LL.
T = pseudo-période, /iT pseudo-période réduite, /^T==^■;
f = —^= décrément, X = log nép. r = décrément logarithmique.
Deuxième système d'équations réduites (force élastique ou capacité électrique varient) :
nu ^= — = — , a na
Unité de temps
oct nt ^ — = na nt.
1T. ^T.'Zinr^ 4 ~ L
Troisième système d'équations réduites (inertie ou selfinduction varient) :
. o?2 a dfx
2 S nir- 2 L ic 2
RELATIVES A
L'ÉQUATION liÉDLlITE FIE VAN DER WAALS.
Archives des Sciences physiques et naluvelles, 3° période, t. XX\ I, p. i3.
La méthode donnée par M. Van der Waals pour comprendre dans une formule unique les propriétés l'ondamenlales de tous les fluides nous semble pouvoir être généralisée et devenir, appliquée à des propriétés très diverses de la matière, une méthode féconde.
Les formules et les idées de M. Van der Waals ont été exposées dans les Archives par M. Guye ( ' ).
La formule générale de M. Van der Waals, relative aux fluides, peut s'écrire
ou encore
dans cette équation :
p est la pression, V le volume spécifique, 6 la température absolue,
R, a, 6, des constantes qui caractérisent le fluide que l'on considère.
(') Guye, Archives des sciences physiques et naturelles (3), 18S9, t. XXII, p. 540.
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L'équation (i) étant nécessairement homogène :
b a les dimensions de r, a a les dimensions àe. pv- ^
R a les dimensions de -^•
On peut svibstituer aux trois constantes a, 6, R trois autres constantes yOo, <^o? ^0 ayant respectivement les dimensions des unités />, ^, 0; il suffit de poser pour cela
où
BC
.\, B, C sont des constantes purement numériques qui sont déterminées par ces équations (2) lorsque a, 6, R, /?o, Cq, Qq sont déterminés. On voit aussi que les quantités /?o, '^05 ^0 peuvent être choisies d'une façon absolument arlntraire tout en vérifiant les équations (2) pourvu que l'on donne des valeurs convenables aux nombres A, B, C. En remplaçant «, b^ R dans l'équation (i) on obtient
— B Ici nous adopterons une notation particulière en posant
(4) \ ;|^ = Np,
N/?, Np, N6sont des symboles ou lettres liées.
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L'équalion (3) devient
CNO A
(5) Np
N/?, Nr, N9 ne .sont autre chose que la pression, le volume spécifique, la température absolue du corps évalués en prenant respectivement comme unités les quantités /?„, (^„, Bq.
Considérons maintenant un autre fluide caractérisé par ses constantes a', b' , R', on pourra toujours choisir comme unités, pour évaluer la pression, le volume spécifique, la température absolue, des quantités />!,, v'^^ 6|,, satisfaisant aux équations analogues aux équations (2) pour les mêmes valeurs de A, B, C, que pour le premier fluide. L'équation est alors tout aussi bien applicable au second fluide qu'au premier.
L'équation (5) peut donc être appliquée à tous les fluides, c'est une équation réduite indépendante de la nature du coi-ps, pourvu que l'on adopte pour chaque corps des unités particulières dans l'évaluation de la pression, du volume spécifique et de la température.
11 y a une infinité d'équations réduites (5) difierant entre elles par les valeurs attribuées aux nombres A, B, C. A chaque système de valeurs pour A, B, C correspond un système d'unités pour évaluer la pression, le volume spécifique et la température de chaque fluide; ces unités sont données par les équations (2 bis).
On peut, par exemple, poser
A = B = C = 1; l'équation réduite est alors
et les unités à adopter sont, pour un fluide caractérisé par a, 6, R :
Si l'on désigne par P^, Vp, ôfles constantes critiques d'un fluide, on a
^ = 3PcV,., R 8 P,V.
ÉQUATION REnriTE DE VAN DER WAALS. 217
ce sont précisément les équations (2) dans lesquelles on a
pour ces valeurs de A, B, C, l'équation (5) devient
Np — -
qui est l'équation réduite de M. Van derWaals, celle pour laquelle on prend comme vinités les constantes critiques du corps pour évaluer la pression, le volume spécifique et la température.
Ainsi il j a une infinité d'équations réduites représentant les transformations des fluides; l'équation (6) de M. Van der Waals est cependant la meilleure parmi celles à adopter parce que les constantes critiques qui servent d'unités sont des données physiques bien caractéristiques du corps.
M. Van der ^^ aals considère comme états correspondants des états de divers fluides correspondant à une même solution de l'équation réduite. Il est assez facile de voir que, quelle que soit l'équation réduite adoptée, les étals qui se correspondent sont les mêmes; ce qui montre bien la généralité du principe des états correspondants.
Les pressions, les volumes spécifiques, les températures qui servent d'unités ne répondent pas nécessairement à un état du corps physiquement réalisable. C'est-à-dire que les unités />07 ^'07 ^0 adoptées ne vérifient pas nécessairement l'équation (i).
Lorsque l'équation (i) est vérifiée on a une relation particulière entre les nombres A, B, C
Les pressions, les volumes spécifiques, les températures qui servent d'unités pour un même type d'équation réduite sont pour divers fluides des pressions, des volumes spécifiques, des températures se correspondant; c'est-à-dire se rapportant à des états correspondants réels ou imaginaires du corps.
Ce que nous venons de dire relativement aux équations réduites s'appliquant aux fluides peut être généralisé et adapté à une rela-
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tion plivsi(|iie ou mécanique quelconque. Celle queslion des é(jnations réduites louche du reste de très près la question des unités et de l'homogénéité des formules.
Toute mise en équation d'un phénomène naturel doit nécessairement donner une relation homogène par rapport à un système quelconque d'unités fondamentales. On peut toujours amener une équation à une forme telle que chacun des termes de la relation ait une dimension nulle par rapport aux unilés fondamentales.
Du reste la présence dans un terme d'une grandeur ayant certaines dimensions entraîne alors nécessairement dans le nu^me terme une autre grandeur de mêmes dimensions, de telle sorte que les dimensions puissent s'annuler.
11 est vrai que la coexistence de ces grandeurs de même nature peut n'être pas directement visihle. Il |)eut se faire par exemple cjue, considérant une première grandeur, la seconde de même espèce soit contenue dans une autre de dimensions plus complexes. Mais cette grandeur de même espèce que la première n'en existe pas moins, quoique sous forme iaq^licite et l'on doit toujours pouvoir par une transformation ramener le terme considéré à ne plus contenir que des rapports de grandeur de mêmes dimensions.
C'est une transformation de ce genre qu'a subie Téqualion (i) de M. Van der Waals pour être mise sous la forme (3).
On met ainsi sous forme tangible cette proposition que toute relation mécanique ou physique résulte de la comparaison de grandeurs de même espèce.
En considérant les rapports de grandeurs dont nous \enons de parler, au lieu de raisonner sur les grandeurs priniitix es on diminue notablement le nombre des quantités entrant dans une équation. On obtient alors une équation réduile plus g(''nérale que la première qui doit être du reste considérée comuie une relation numérique ])uisque toutes les quantités qui y entrent ont des dimensions nulles.
On peut construire une infinité déquations réduites ditlérentes pour une même relation.
Soit
(7) KF'f'^) = "
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une équiition dans laquflle — 5 —, - sont des rapports de gran-
•^0 JKo -Sq
deurs de même espèce.
Posons
Nx = - — Axo
A, B et C étant des nombres cpie Ton peut clioisir dune façon absolument arbitraire.
L'équation réduite sous la forme
(8) FlANa-, BN^;-, CN^)=o
comprend une infinité d'équations distinctes différant entre elles par les valeurs adoptées pour les nombres A, B, G.
Les équations réduites peuvent avoir une grande im|)ortance théorique et pratique.
Leur importance théorique résulte de la généralisation à laquelle elles conduisent. Leur importance pratique n'est pas moindre, on peut par exemple faire une ('tude complète de l'équation réduite (8) en se donnant A, B, C et dresser des Tableaux numériques permettant de supprimer tout calcul, puis on peut se servir de cette étude et de ces Tableaux numériques dans tous les problèmes donnant une équation ayant la forme (7). H suffit de multiplier les résultats des Tableaux numériques par un facteur convenable pour qu'ils puissent servir à un problème particulier.
La notation symbolique Nv, N/;, N8, N;r, que nous avons adoptée pour les équations réduites, nous semble avantageuse, elle permet d'abord de voir à première vue que l'on a affaire à une équation réduite et qui par conséquent n'est pas en général homogène. Elle a de plus l'avantage de ne pas fatiguer res|jrit par l'introduction de lettres nouvelles dont il faut ensuite se ra[)peler la liaison avec les grandeurs initiales des formules. Enfin la lettre iN rappelle que l'on a affaire à des nombres ou termes de dimensions nulles.
SUR LA CONDUCTIBILITE
DIÉLECTRIQUES SOLIDES
Bulletin des séances de la Société française de Physique, p. 261 et 277 (séances du 17 juin et du i"' juillet 1892).
M. P. Curie entretient la Société des recherches faites par M. J. Curie sur la conductibilité des diélectriques solides. MM. Warburg et Tegetmeier se sont aussi occupés de cette question, et il est intéressant de comparer entre eux les résultats de ces travaux. M. J. Curie établit que l'on doit séparer complètement ce phénomène de la charge brusque d'un diélectrique (correspondant au pouvoir inducteur spécifique de la substance) et celui de la charge lente (désignée sous le nom de change résiduelle). Il J a au contraire continuité parfaite entre le courant d'intensité décroissante qui correspond à la charge résiduelle et \.e courant constant de conductibilité de la substance. Ces courants résultent vraisemblablement de la présence d'une matière étrangère dans le diélectrique. MM. Warliurgel Tegetuieier ont montré que les courants qui traversent un diélectrique sont des courants d'électroljse obéissant aux lois de Faraday. Il semble dès lors que l'on assiste à la genèse de l'électroljse. Lorsqu'un diélectrique est pur, il donne seulement des charges brusques. Lorsqu'un diélectrique contient une petite quantité d'une matière électrolysable, il se polarise probablement dans toute sa masse sous l'action du courant. Cette polarisation en volume peut au besoin atteindre plusieurs milliers de volts et le courant se trouve arrêté. Si la matière électrolysable est en quantité suffisante dans le diélectrique, on a finalement un courant continu. M. J. Curie se servait
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dans ses mesures d'un électromètre fonctionnant comme électroscope et dan quartz piézo-électrique.
Ce dernier instrument est présenté à la Société ; il donne un dégagement électrique sensible pour un poids de quelques décigrammes dans son plateau, et peut supporter une charge de 3''S; le dégagement électrique est proportionnel à la charge. Les lames diélectriques à étudier sont argentées sur les deux faces. Sur une des faces, on sépare, à l'aide d'un simple trait dans l'argenture, une portion centrale seule utilisée dans les mesures et un anneau de garde qui rend le champ uniforme et met à l'abri de toute erreur provenant d'une conductibilité superficielle.
On mesure des charges électriques ou des courants en provoquant, à l'aide de poids placés dans le plateau du quartz piézoélectrique, des charges ou des courants connus égaux et de signes contraires. La méthode permet de mesurer des résistances spécifiques s'élevant jusqu'à lo'^ ohms-centimètres.
M. J. Curie a étudié les pouvoirs diélectriques et la conductibilité à diverses températures pour le soufre, le sel gemme, la fluorine, le quartz, le spath, le mica, la topaze, le gypse, l'alun, la barvtine, l'ébonite, le mica, le verre et le cristal.
Les courants d'intensité variable qui traversent les corps diélectriques obéissent à une loi simple désignée sous le nom de loi de superposition. Cette loi indique une indépendance complète dans les effets produits par diverses variations de force électromotrice. La conductibilité apparente c, à force électromotrice constante, est généralement bien représentée en fonction du temps par une loi hyperbolique de la forme c = at'\ a et n étant des constantes
Le quartz donne des résultats particulièrement intéressants. Tandis que le pouvoir inducteur est sensiblement le même et égal à 4 , oo dans la direction de l'axe ou normalement à l'axe, la conductibilité est de looo à loooofois plus forte dans la première direction que dans la seconde. Le pouvoir inducteur est le même pour tous les échantillons, tandis que la conductibilité varie dans le rapport de i à 2. Le pouvoir inducteur ne varie pas avec la température. La conductibilité augmente quand la température s'élève dans des proportions énormes et tend vers une conductibilité constante en fonction du temps.
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On trouve pour les autres diélectriques des résultats analogues.
M. J. Curie a trouvé 8,0 pour pouvoir inducteur du mica après une demi-seconde de charge; pour des charges très rapides, il lui sembla que le pouvoir inducteur diminuait. Mais son appareil se prêtait mal à ce genre d'expérience. M. Bouty, dans ses expériences récentes, a montré que le pouvoir inducteur était toujours égal à 8,0, même pour des temps excessivement courts. Sauf pour ce point particulier, les recherches de MM. Bouty et J. Curie sont en parfait accord et conduisent aux mêmes conclusions générales.
M. J. Curie a essayé de reconnaître sous quelle influence se révèlent les proprit'-tés conductrices particulières qu'il a rencontrées dans les diélectriques. Une plaque diélectrique fêlée absorbe des traces d'eau dans ses fissures, une |)laque de porcelaine dégourdie se comporte de même dans une atmosphère humide. On trouve que la conductibilité qui résulte des traces d'eau contenues dans ces jjlaques est tout à fait du même genre que la conductibilité des diélectriques. Lorsque ces plaques sont dans une atmosphère presque sèche, elles montrent une conductibilité apparente qui diminue avec le temps à partir du moment où l'on établit la différence de potentiel. On retrouve la loi de superposition, et la polarisation en volume qui nait pendant le passage du courant peut atteindre plusieurs centaines de volts.
Lorsque l'on a chauffé le quartz à une haute température, on constate cju'il a perdu ensuite, à la température ambiante, ses propriétés conductrices dans le sens de l'axe optique. La perte de conductibilité est d'autant plus complète que le temps de chaufle a été plus long et la température plus élevée. 11 semble dès lors vraisemblable qu'une matière étrangère volatile, de l'eau par exemple, intervient dans des phénomènes de conductibilité du quartz.
Les expériences de MM. Warburg et Tegetmeier ne confirment pas cette dernière hypothèse. Ces expérimentateurs ont opéré vers 200" ou 3oo". Un courant traverse des plaques de verre ou de quartz. Une couche de mercure pur et une couche d'amalgame de sodium sont employées connue électrodes sur les faces des plaques. Lorsque le mercure pur est employé comme anode, le courant ne tarde pas à s'arrêter et il se forme une couche de silice onn conductrice. Avec l'amalgame de sodium comme anode, le
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courant persiste et devient constant; le sodium traverse la lame et l'on peut très exactement vérifier la loi de Faraday. Avec l'amalgame de lithium comme anode, le courant passe encore; mais, avec l'amalgame de potassium, le courant s'éteint assez rapidement.
Le verre a une conductibilité éleclroljtique normale et constante et la plus grande partie du sodium qu'il contient inter\ient dans le phénomène et [)eut être remplacée par du lithium lorsque Ton emploie de l'amalgame de lithium comme anode.
Le quartz conduit seulement dans le sens de l'axe optique. D'après AL Tegetmeier, il contient naturellement de j-^j^ôô ^^ Tôïïïïô de lithium ou de soude et, malgré cette faible quantité de matière électroljsable, il conduit autant que le verre. La conductibilité d'une plaque de quartz augmente en même temps que la dillerence de potentiel entre les faces.
M. TegetmeitM', après avoir chauffé des plaques de quartz à une température très élevée, trouve que la conductibilité à 220" n'a pas été modifiée par cette opération. Ce résultat semble opposé à celui trouvé par M. J. Curie. M. P. Curie pense que le désaccord n'est qu'apparent : les expériences des deux auteurs inspirent une égale confiance. Suivant lui, le quartz doit avoir perdu ses propriétés conductrices quand il a été porté à une haute température, mais il doit redevenir conducteur lorsqu'il est mis à la température de 220" au contact de l'amalgame de sodium qui contient toujours un peu de soude.
CONDENSATEURS A ANNEAU DE GARDE
ÉLECTROMÈTRES ABSOLUS.
Journal de Physique, 3° série, t. II, 1893.
Condensateur à anneau de garde. — Nous nous sommes servis, mon frère et moi, dans diverses recherches, d'un condensateur à anneau de garde, dans lequel on employait comme plateaux deux plaques de verre argentées.
Les plateaux PP, P'P' {fi g. i) étaient séparés par trois cales de
Fis. I.
quartz q. L'argenture de la face intérieure de l'un des plateaux était divisée en une portion centrale (2) et un anneau de garde (3) à l'aide d'un trait circulaire de quelques dixièmes de millimètre de large ss tracé dans l'argenture. Ce trait constituait le sillon de l'anneau de garde. L'avantage de cet appareil est de réaliser d'une
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façon à peu près j)arfaile, et sans qu'il soit nécessaire de faire aucune correction, le condensateur théori([ue (' ).
Nous avons d'abord employé cet instrument dans des recherches d'électricité statique, en portant P {fig. i)à un certain potentiel V avec une pile, l'anneau de garde étant à la terre, et en mesurant la quantité d'électricité nécessaire pourmaintenir la portion centrale de P' au potentiel zéro.
Mais, dans ces conditions, l'appareil est mal isolé. Le sillon .ç, qui sépare l'anneau de garde de la portion centrale du plateau P', devient conducteur sous l'intluence de l'huuiitlité de l'air, et cette conductibilité est généralement accompagnée du ne petite force électromotrice; enfin, la conductibilité du verr<; lui même n'est pas négligeable (-).
Pour éviter ces inconvénients, nous avons em|)lové le condensateur (//o-. 'i) en chargeant au potentiel V la portion centrale du plateau P', l'anneau de garde étant toujours à la terre, et en mesurant l'électricité qu'il fallait fournir au ])lateau P pour (ju'il reste au potentiel zéro.
En vertu d'un théorème ct)nnu d électricité statique, les quantités d'c'dectricité mesurées sont les mêmes dans les deux modes opératoires, l)ien (pie dans le second la distribution des lignes de force
(') L'axe opliquo des cales lie ((iiartz est horizontal, c'est-à-dire parallèle aux plateaux. Dans la direction normale à l'axe, la conductibilité du quartz est en elTet exlrèmenieiil faible, tandis que le quartz conduit presque aussi bien que le verre dans la direction de l'axe (J. Curie, Anna/es de Chimie et de Physique, 1889.)
Nous employons cet appareil depuis i88.3 {voir J. Curie, Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 1886 et Journal La Lumière électrique, 1888). M. Abraham s'est servi récemment de cet instrument et a donné une méthode très précise pour mesurer la distance des plateaux. [Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 1892 (Thèse de la Faculté des Sciences.)]
(-) Les armatures du condensateur communiquant d'abord avec la terre, on isole la portion centrale de P'; on constate avec un électromètre de faible capacité qu'il n'3' a pas tout d'abord de force électromolrice ; mais celle-ci prend naissance lentement. On peut admettre que les deux portions d'argenture du plateau P', reliées par l'humidité à la surface du sillon de l'anneau de garde, forment un couple. Ce couple, complètement polarisé quand tout est relié à la terre, se dépolarise lentement quand une des parties argentées est isolée.
Ces causes de trouble, qui peuvent avoir une influence appréciable dans des expériences d'électricité statique, ne peuvent évidemment produire aucun effet dans des expériences avec un galvanomètre. .M. Abraham a du reste vérifié par expérience qu'il en était bien ainsi.
soit très conijjliquée (nous avons représenté dune manière schématique sur les figures i et 2 la disposition des lignes de force). En opérant parla seconde méthode, c'est le plateau P, très bien
Fii
isolé par les cales de quarlz parallèle, qui est en relation avec les appareils de mesure et linstrument fonctionne parfaitement.
Électromètre absolu à anneau de garde
Je me suis demandé si le même artifice pouvait être employé avec l'électromètre absolu à anneau de garde, c'est-à-dire si l'on pouvait indifféremment l'employer par la méthode ordinaire ou bien charger la portion centrale du plateau P' {fig. 2), laisser l'anneau de garde et le plateau P en relation avec la terre et mesurer l'attraction du plateau P.
La pression électrostatique étant proportionnelle au carré de la densité électrique, il semble, au premier abord, que les forces d'attraction doivent être assez différentes dans les deux cas. On parvient cependant à se rendre compte qu'elles ne diffèrent que d'une quantité extrêmement petite lorsque le rapport du diamètre de la portion centrale du plateau P' à la distance des plateaux est suffisamment grand. De plus, le terme de confection très petit qui pourrait être nécessaire peut être évalué d'une façon rigoureuse dans une étude préalable. Il suffit, pour cela, de faire trois mesures : la première avec la portion centrale seule du plateau P' au potentiel V, l'anneau de garde et le plateau P étant à la terre; la deuxième avec tout le plateau P' au potentiel V ; la troisième avec l'anneau de garde au potentiel V, la portion centrale de P' et le plateau P étant à la terre.
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Désignons par F,, F2, /"les forces daltraction obtenues respecti\enient dans ces trois expériences.
Désignons par C la capacité réciproque (ou coefficient d'induction) entre le plateau I^ et la portion centrale du plateau P'; par c la capacité récipro({ue du plateau P et de lanneau de garde de P'; par y la capacité réciproque entre la portion centrale et l'anneau de garde du plateau P'. Désignons par e la distance des plateaux. On a, en supposant que l'on écarte de de les plateaux et en appliquant le principe de la conservation de l'énergie,
■1 de •>. de
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Désignons par 'j la force que donnerait l'attraction de la portion centrale du plateau P' si l'électromètre était employé par la méthode habituelle pour le même potentiel électrique
F,+ F,-/=.,cp,
ce qui permet de calculer 0.
Soit
Fi
cp = F,(, + ç)
et £ sera un coefficient de correction toujours très petit qui sera le même, quel que soit le potentiel, pour une même distance des plateaux et qui pourra être déterminé d'avance.
Le calcul qui précède rend légitime le nouveau mode opératoire, qui, au point de vue pratique, semble plus avantageux que l'ancien. On pourrait en effet employer les plateaux en verre argentés comme pour les condensateurs, puisque les deux portions conductrices du plateau P' sont solidaires. Le desideratum de la théorie serait obtenu dune manière plus parfaite, le sillon
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qui sépare ces deux portions argentées étant très étroit et ces deux portions étant très exactement dans le même plan.
Je pense que, si Ton réalisait cet instrument, la meilleure dis|iosition pour mesurer la force d'attraction serait de suspendre le plateau continu PP à l'extrémité d'une balance ( '), le plateau PP' étant fixe. Il faudrait employer une balance permettant d'apprécier un déplacement très petit du plateau. Les balances avec micromètre mobile et microscope fixe c(»n\ ienib-aient pour cet usage ('-).
Enfin, la sensibilité étant fortement augmentée par la présence du cliamp électrique, il faudrait, pour que l'équilibre fut stable, abaisser le centre de gravité du tléau d'une quantité qui dépendrait de l'intensité du champ. Lne masse mobile le long de l'aiguille de la balance serait fort utile pour obtenir ce résultat.
Ces diverses dispositions rendraient moins pénible l'emploi de l'électromètre absoki et les mesures faites avec une balance et un équilibre stable seraient beaucoup plus précises que celles faites avec un ressort.
Voici le résultat d un calcul nuuiérique qui montre que les conditions requises pour un bon fonctionnement peuvent être réalisées pratiquement.
Soit un électromètre de i''™'' de surface de plateau, et supposons un champ de 200 volts par millimètre et une distance de 5""" entre les plateaux.
La l)alance emplovée aurait lo*"" de longueur de bras et le micromètre serait à 20"" du couteau central; on pourrait apprécier au microscope jj^, de millimètre. Le fiéau aurait une masse de 3oo^ (en y comprenant une masse de loos mobile le long de l'aiguille).
On remarque d'abord que dans ces conditions la balance est folle tant que le centre de gravité du fléau n'est pas plus bas que 2""", 4 au-dessous de l'ai-ète du couteau central.
L'attraction étant de i-~ dynes, supposons que Ion veuille apprécier le -^ de milligramme, il faudra |)Our cela abaisser le centre de gra\ité du fléau jusqu'à 5""",-.
( ' ) jM. Baille a déjà fait usage de la balance dans des mesures failes avec 1 elec- Iroinùtre à anneau de garde (Journal de Physique. 1' série, t. I, 1882, p. 169). {-) P. CuRiB, Journal de Physique, 2' série. I. I\, 1S90, p. i38.
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Electromètre sphérique. — Le même principe peut servir à transformer tous les instruments employés en électricité statique. Ce principe consiste essentiellement à séparer au point de vue du potentiel électrique et à rendre solidaires au point de vue mécanicjue certains conducteurs qui, dans le fonctionnement normal, étaient solidaires au point de vue électrique et réciproquement.
L'électromètre sphérique de M. Lippmann est particulièrement intéressant à considérer avec ce nou\eau mode de fonctionnement. Avec la nouvelle disposition, la sphère conductrice intérieure {Jig- 3) serait simplement suspendue sous le plateau d'une
l-ig. 3.
balance par le fil métallique ad. La sphère extérieure fixe serait formée de deux hémisphères métalliques matériellement solidaires et réunis par une substance isolante tout le long d'un grand cercle bb. On porterait l'hémisphère inférieur au potentiel V, l'hémisphère supérieur étant mis à la terre, ainsi que toute la sphère intérieure et l'on mesurerait, par une pesée, la force résultante des actions électriques sur la sphère intérieure. Les lignes de forces (grossièrement représentées figure 3) seraient réparties d'une façon fort complexe; cependant la force d'attraction verticale F est donnée par une formule simple d'une façon rigoureuse. Désignons par de un déplacement infiniment petit de la sphère intérieure suivant la verticale.
23o ŒUVRES DE P. CLRIE.
Soit G la capacité réciproque entre la moitié de la sphèi^e extérieure et la sphère intérieure. Soit c la capacité réciproque des deux moitiés de la sphère extérieure.
On a
1 de 1 de Mais, lorsque les deux sphères sont concentriques, c, par raison de symétrie, passe par un minimum : donc — =r o pour les deux sphères concentriques et il reste
F=_IV
■2 de
Pour avoir -t-, il faut faire usage des images électriques en
suivant la méthode de Murphy.
On cherche la capacité C H- dO d'un hémisphère lorsque les deux centres des deux sphères sont à une distance de infiniment petite (la direction e étant normale au |)lan de séparation des deux hémisphères). C est la capacité de la uioitié d'un hémisphère du condensateur sphérique lorsque les sphères sont concentriques; on a donc par différence dO^ ce qui permet de calculer F. On trouve ainsi, lorsque, comme dans le cas considéré plus haut, c'est une des moitiés de la sphère extérieure qui est portée au potentiel V,
R étant le rayon de la sphère extérieure, /• celui de la sphère intérieure.
Dans le cas où la sphère intérieure serait divisée au point de vue électrique en deux hémisphères portés aux potentiels zéro et V et où la sphère extérieure serait au potentiel zéro, on aurait
(2) F=ôV
ces deux formules ditlerenl de celle de l'électromètre sphérique employé sous sa forme normale. On a, en effet, dans ce cas,
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Les formules (i) et (2) nionlrenl que, lorsque l'on augmente le rajon R, le rayon ;■ restant constant, la force diminue plus vite avec le nouveau mode de fonctionnement qu'avec l'ancien. Avec l'ancien mode, la force tend vers | V- lorsque R tend vers l'infini, tandis qu'elle tend vers zéro avec la nouvelle méthode. Ceci pouvait se prévoir a priori.
Au contraire, si (R — /■) est petit par rapport à /*, les formules (i), (2), (3) donnent sensiblement les mêmes résultats.
L'électromètre sphérique présente, à certains points de vue, des avantages très sérieux. Cet électromètre absolu serait peutêtre le meilleur, si l'on parvenait à surmonter les grosses diflicultés que l'on rencontre dans sa construction. L'usage de cet instrument sera plus pratique en employant le nouveau mode opératoire que nous venons d'indiquer. Signalons, en particulier, que l'on pourra \érifier la coïncidence des centres des deux sphères en utilisant les phénomènes électriques, en constatant par exemple que la force agissant sur la sphère intérieure est nulle lorsque, cette sphère restant en relation avec la terre, on porte toute la sphère extérieure à un certain potentiel.
A. DIVERSES TEMPÉIUÏURES.
Annales de Chimie et de Physique, -j" série, t. \, iSgS, p. li
Introduction.
Les corps se divisent, au point de vue de leurs propriétés magnétiques, en trois groupes distincts :
i" Les corps dia magnétiques, qui comprennent le plus grand nombre des corps simples et composés;
2" Les corps faiblement magnétiques, parmi lesquels se trouvent l'oxygène, le bioxjde d'azote, le palladium, le platine, le manganèse, enfin les sels de manganèse, de fer, de nickel, de cobalt, de cuivre, de didjme;
3" Les corps ferro-magnétiques, c[ui comprennent le fer, le nickel, le cobalt, la magnétite (Fe-'O''), et encore l'acier, la fonte et divers alliages.
A première vue, ces trois groupes sont absolument trancliés; cette séparation supporte-t-elle un examen plus approfondi? Existe-t-il des transitions entre ces grouj)es? S'agil-il de phénomènes entièrement dillérents, ou avons-nous affaire seulement à un phénomène unique plus ou moins déformé? Ces questions préoccupaient beaucoup Faraday qui y revient souvent dans ses Mémoires. On lui doit sur ce sujet une expérience importante : on savait depuis fort longtemps que le fer perd à la chaleur rouge ses propriétés magnétiques; Faraday a montré qu'aux températures élevées le fer reste encore magnétique, bien que faiblement.
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Un aiêine corps peut donc appartenir successivement au troisième et au second groupe.
Indépendamment de toute théorie, on sent qu'un phénomène est connu dans les grandes lignes lorsque nos connaissances forment un tout continu, lorsque nous pouvons, entre deux cas donnés, imaginer toule une série de cas intermédiaires aussi rapprochés que Ton voudra. On n'en est pas encore là pour les phénomènes magnétiques, et l'on doit faire de nouvelles exi)ériences.
Pour résoudre le problème, il faut, je pense, étudier les propriétés magnétiques de divers corps dans des conditions aussi différentes que possil)le de température, de pression, d'intensité de champ magnétique. Je me suis proposé dans ce travail de faire varier la température dans des limites très étendues, et je suis parvenu à étudier certains corps depuis la température ambiante jusqu'à iS-o''.
J'ai étudié à diverses températures, parmi les corps diamagnétiques : l'eau, le sel gemme, le chlorure de potassium, le sulfate de potasse, l'azotate de potasse, le quartz, le soufre, le sélénium, le tellure, l'iode, le phosphore, l'antimoine et le bismuth; parmi les corps faiblement magnétiques : l'oxygène, le palladium, le sulfate de fer; parmi les corps ferro-magnétiques : le fer, le nickel, la magnétite et la fonte.
Mes expériences n'ont amené aucun rapprochement entre les propriétés des corps diamagnétiques et celles des corps paramagnétiques, et les résultats sont favorables aux théories qui attribuent le magnétisme et le diamagnétisme à des causes de natures différentes.
Au contraire, les propriétés des corps ferro-magnétiques et celles des corps faiblement magnétiques sont reliées intimement. Un corps ferro-magnétique se transforme progressivement, quand on le chauffe, en corps faiblement magnétique et l'on peut donner une image générale des |diénomènes en remarquant que la façon dont l'intensité d'aimantation varie sous l'influence de la température et de l'intensité du champ magnétisant rappelle la façon dont la densité d'un fluide varie sous l'influence de la température et de la pression.
Bien que ce travail comjiorte un nombre considérable de mesures, il doit surtout être considéré comme une recherche d'in-
vestigation générale. Les mesures ne sont pas très précises, l'incertitude des coefficients d'aimantation déterminés est, en etïet, de l'ordre de grandeur de i à 2 pour 100, même au point de vue des valeurs relatives. Enfin, j'ai pu examiner assez complètement les propriétés magnétiques de quelques corps, mais l'étude de plusieurs autres a été à peine ébauchée, et les nombres que j'ai déterminés pour ceux-ci doivent être considérés comme le résultat d'une simple reconnaissance destinée à rendre compte de la manière générale dont ils se comportent au point de vue de leurs propriétés magnétiques lorsque la température varie.
La variation du coefficient d aimantation des corps diamagnétiques avec la température n'avait été lobjet jusquici d'aucune étude systématique, cependant Pliicker (') avait remarqué que, lorsque la température augmente, le diamagnétisme de la stéarine^ du soufre et du mercure reste invariable, tandis que le diamagnétisme du bismuth diminue.
Les sels magnétiques ont été l'objet dune étude de Wiedemann ; il est arrivé à cette conclusiou importante que leur coefficient d'aimantation diminue quand la température augmente et que le coefficient de variation est le même pour tous les sels magnétiques. Ce coefficient a une valeur absolue voisine de celle du coefficient de dilatation des gaz. M. Plessner a repris le travail de \\iedemann el il est arrivé aux mêmes conclusions (-).
Rovvland, en 18-4, a étudié la susceptibilité du nickel, du cobalt et du fer à o" et à 23o". 11 a montré que la susceptibilité du nickel diminue lorsque la température augmente et que le champ magnétique est intense et commence au contraire par augmenter en même temps que la température lorsque le champ est faible.
M. Bauer, en 1880, et M. Berson (^) ont repris cette question. M. Berson a construit les courbes de l'intensité d'aimantation d'un barreau de nickel jusqu'à la température de 34o" à laquelle cette intensité d'aimantation tombe à des valeurs extrêmement faibles.
(') VViKDEMANX, Traité d' Électricité et de Magnétisme.
(-) Wiedemann, Traité d'Électricité et Pogg. Ann., l. CXXVI, i865, p. i. — Plessner, Wiedem. Ann, t. XXXIX, 1890, p. 836. (^) EwiNG, Magnetic induction, p. i63. — Berson, Journal de Physique,
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M. Ledeboer(') a étudié, jusqu'à la température de transformation magnétique, Tinduction dans un barreau de fer par une méthode élégante, fondée sur la mesure du coefficient de selfinduction d'une bobine dont le barreau du fer constitue le noyau. Il chaulTait le morceau de fer dans l'intérieur de la bobine à laide dun courant électrique, et mesurait la température avec un couple Le Chatelier. La bobine était préservée de léchautTement par un courant d eau. Nous a\ons, dans notre travail, utilisé ces excellents procédés de chaulTage et d'évaluation des températures. Le courant électrique permet de porter une partie inaccessible d'un appareil délicat à des températures très élevées; toute autre méthode ne saurait résoudre un pareil problème.
M. Hopkinson a fait un travail considérable sur les propriétés des corps ferro-magnétiques jusqu",! leur tempéraure de transformation. Il a étudié le fer, le nickel, l'acier et toute une série d'alliages de fer et nickel ou de fer et manganèse qui lui ont donné des résultats inattendus ( -).
M. Hopkinson a étudié les propriétés du fer et du nickel jusqu'à leur transformation magnétique (vers 770" pour le fer et 34o" pour le nickel); il a fait une étude détaillée des phénomènes, et il n'y aurait pas eu dintérét à reprendre pour ces corps un pareil travail, si ce n eut été pour étendre les limites de champs et de températures entre lesquelles il avait opéré. M. Hopkinson avait utilisé des chani|is magnétisants variant de 2 à 4o unités : j'ai pu me servir de champs variant de ^5 à i35o unités et j'ai pu suivre les propriétés du fer après sa transformation magnétique jusqu'à 1370"; enfin, je me suis attaché à anaUser la nature des phénomènes aux températures où se produit la transformation.
Le fer passe encore, quand on le chauffe, par d'autres transformations qui ont été signalées par un grand nombre d'obser\ ateurs et dont 1 étude a une grande importance au point de vue de la
(') Journal de Physique, 2« série, t. V^II, 1888, p. 199.
( = ) Philos. Trans., 1889, p. 443 (U-r).— Proceed. B. S., L. XLIV, 1888, p. Si; (nickel). — Proceed. B. S., 1889, 1890. — M. Hoplcinson a trouvé que le ferronickel à 25 pour 100 de nickel était faiblement magnétique à la température ambiante; refroidi à — 4o°, il devient ferro-magnétique et conserve cette propriété lorsqu'il revient à la température ambiante. Pour ramener le ferro-nickel à l'état primitif, il faut chaulTer au-dessus de 600°.
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métallurgie du fer. Nos expériences sur le magnétisme sont venues joindre leur témoignage à ceux qu'avaient donnés d'autres propriétés physiques, et ce témoignage est singulièrement probant, parce que les propriétés magnétiques éprouvent des perturbations considérables lorsque le fer se transforme (').
Ce travail a été exécuté à l'École de Physique et de Chimie industrielle, où j'ai trouvé toutes les facilités pour le mener à bien. Je tiens à remercier bien sincèrement M, Schùtzenberger, directeur de l'École, et M. le professeur Dommer, dans le laboratoire duquel j'ai travaillé; je suis aussi fort reconnaissant envers M. le professeur Baille et M, Féry, chef des travaux, qui m'ont prêté l'électro-aimant qui m'a servi dans ces expériences pendant plusieurs années.
Disposition des expériences.
Méthodes de mesure. — La méthode que j'ai utilisée ne diffère pas en principe de celles qui ont été employées par Becquerel et Faraday. Le corps est placé dans un champ magnétique qui n'est pas uniforme et l'on mesure la force résultant des actions magnétiques en utilisant la torsion d'un fil.
EEEE {flg. i) représentent les bras horizontaux d'un électroaimant de Faraday. Les axes de ces deux bras forment un certain
(■) Les recherches de M. Osmond sur les transformations du fer et du carbone sont aujoiird'liui classiques (Osmond, Mémorial de l'Artillerie de Marine, 1888). Cette question a été l'objet d'un grand nombre de Mémoires : Goiîe, Variations de longueur avec température [Proceed. of the Royal Soc., 1889). — Barett, Hécalescence (Philos. Mag., t. XLVI, 1873, p. /|73). — Tait. Propriétés thermo-électriques {Royal Soc. Édinib., t. WVII, p. i25), — Pionchon, Thèse, Paris, 1886, Mesures calorimétriques {Journal de Physique, 1887, p, ^69). — H. Le Chateliku, Propriétés thermo-électriques {Rull. Soc. Chim., 1886, t. XLV, p. 482). — KoHLRAUSCH, Variations de résistance électrique {Wiedemann. Ann., t. XXXIII, 1888). — Hopkinson, Variations de résistance électrique {Philos. Trans., 1889, p. 44^). — H. Le Chatelier, Résistance électrique {Journal de Physique, t. VU, 1891, p. 199). — Ball, Effet de la trempe {Proceedings of the iron and Steel Institute, t. I, 1890, et t. I, 1891). — Arnold, Structure au microscope. Vitesse de refroidissement { Proceedings of the Iron and Steel Institute, mai 1894). — Charpy, Essais de traction {Comptes rendus, t. II de 1893, 19 février, 16 avril et 4 ju'" iî^94)- — Hadfielu, Iron and Steel Institute, mai 1894-
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an^le. On place le corps en un certain point () de la ligne O^, intersection du plan horizontal passant par les axes des bras de rélectro-ainiant (plan de la ligure i) et du plan de symétrie vertical. Lorsque réleclro-anuant est excité, la force agissante /est ilirigée suivant Oj^'.
Désignons par H^ l'intensité du cliauxp magnétique en O. Ce
champ est dirigé par raison de symétrie suivant Oy normal àOx. Soient I i' intensité cU aimantation spécifique (c'est-à-dire le moment magnétique divisé par la masse) et M la masse du corps, on a
MI
dx
Les expériences étaient surtout disposées pour l'étude des corps
diamaj;nétiques ou faiblement magnétiques. La force démagnétisante provenant de l'aimantation du corps est alors insignifiante et, si Ton désigne par K le coejficient d' aimantât ion spécifique,
on a
1 = KH, et
On choisit, pour placer le centre de figure du corps le long de O^r, le point O ])our lequel le produit Wy—j-^ passe par un
maximum. Pour la plupart des corps étudiés, K est en effet constant; laforce /'est alors proportionnelle au produit ci-dessus : elle passe donc par un maximum au point O. Celte position du corps offre, au point de vue pratique, plusieurs avantages. On peut, en effet, prendre des corps assez volumineux et les déplacer de plusieurs millimètres suivant Ox sans que la force agissante soit sensiblement différente de ce qu'elle serait si le corps était concentré en O. On peut aussi se contenter d'un réglage approximatif suivant Ox pour la position initiale du corps. Enfin on peut, en faisant usage de la balance de torsion, laisser, sans inconvénient, le corps se déplacer suivant 0.r lorsqu'on établit le champ. On évalue ensuite la grandeur des déplacements sans être obligé de ramener le corps à sa position initiale.
Les courbes de la figure i sont obtenues en portant en ordonnées à partir de Ox des valeurs de H.-, -^^ et Hy -r^ aux divers ^ -^ dx •' dx
points de 0.r. On a commencé par construire ces courbes par une étude préliminaire de l'état du champ; puis, le point O une fois choisi, on a pu xérifier, par des mesures d'attraction magnétique, que la force passait par un maximum dans cette région du champ.
Le corps est le plus souvent placé en petits fragments dans une ampoule de verre, de porcelaine ou de platine; il fait partie d'un équipage mobile soutenu par un fil dont la torsion est utilisée dans les mesures. La direction du fd vient percer le plan horizontal de la figure i en un point situé sur la ligne Oy normale à Ox à 5*^™, 42 du point O dans notre appareil. L'ampoule se déplace donc suivant Ox en tournant autour du fîl. Les déplace-
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ments utilisés ont toujours été fort petits et n ont jamais dépassé
Appareil de chauffage. — Il s'agit de mesurer les attractions et les répulsions exercées sur le corps, tout en le maintenant à diverses températures. A cet efTet, l'ampoule a {/îg. 2) est placée
Fis. 2.
■a, ampoule contenant le corps à étudier. — tt, tige de porcelaine soutenant l'ampoule. — TTT, tube métallique formant charpente et faisant partie de l'équipage mobile de la balance de torsion. — ppp, PPP, four en porcelaine. — ///, fil de platine pour le courant qui sert à chaull'er le four. — ccc, couple Le Chatelier. — ABC, écran à circulation d'eau. — EEE et vvv, caisse en bois et tube de verre pour protéger des courants d'air.
dans un petit four en porcelaine que l'on peut chauffer à l'aide d'un courant électrique. Ce mode de chauffage est le seul praticable, étant donnée la situation inaccessible de l'ampoule placée entre les branches d'un électro-aimant et soutenue par l'équipage mobile d'une balance de torsion.
Pour construire le four, on prend un premier tube de porcelaine
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réïraclure pppp fermé à ht partie .sii|)(''i'ieiire. Siii- ce liihe, de 12'"' de hauteur environ, on enroule (en (il douMe pour exiler toute action magnétique ) un (il de platine de -~ à j^ de nniliuiètre de diamètre et de quelques mètres de longueur. Les fils de la double spirale ne se louchant pas et, pour maintenir avec certitude leur écartemenl, on commence par remplir les intervalles, puis par recouvrir les spires elles-mêmes |)ar une faible couche de pale de kaolin; on chauffe le hl |)ar le courant, le kaolin durcit, se fendille, mais devient adhérent au tube de porcelaine, et l'on est sûr ensuite c[ue les fils ne pourront plus se déranger. On place un deuxième tube de porcelaine PPPP de plus grand diamètre autour du premier, et l'intervalle entre les deux tubes est rempli de pâte de kaolin ou de magnésie calcinée. On garantit ainsi partiellement le four contre le refroidissement de Texlérieur.
On évalue la température à l'aide d'un couple Le Chalelier ccc, dont la soudure est placée à la hauteur de l'am|)oule. Le fond du liihe pppp est percé de deux petits trous par lesquels passent les fils du couple. L'ampoule A est soutenue par une tige de verre ou de porcelaine tt] cette tige sort du four par un trou sans loucher aux parois. La tige tt vient s'emmancher à l'extrémité du tube métallique TTT, qui constitue une sorte de charpente faisant partie de l'équipage mobile de la balance de torsion. 11 est indispensable que le trou nécessaire pour la sortie de la tige de l'ampoule soit situé à la partie inférieure du four, sinon l'air chaud, j)lus léger, s'échapperait constamment et déterminerait des courants d'air, des remous qui rendraient toute mesure impossible (').
Lorsc|ue l'on opère à une température élevée, on préserve de l'échaufrement l'électro-aimant et la cage de la balance de torsion à l'aide d'écrans métalliques à doubles parois et à circulation d'eau continue CBA.
La caisse en bois EEE et le tube vvi' protègent la tige TTÏ contre les courants d'air venant de l'extérieur.
(') Nous avons emprunté à M. IMondIol la clisposilion expérimentale qui nonsistL' à ouvrir un four par la partie inférieure pour éviter les courants d'air. [Blo.vdlot, Conductibilité de l'air chaud {Journal de Physique, t. VI,
p. lOf)).]
Il faut environ looo watts pour arriver à maintenir vers i35o" un volume de 14*^"'' environ à l'intérieur du four. Le four a tendance à être plus chaud à la partie supérieure qu'à la partie inférieure; on remédie d'avance en partie à ce défaut en mettant les spires du fil de platine plus serrées à la partie inférieure (*).
Le four, arrivé à un certain état d'équilibre de température, peut être maintenu dans cet état aussi longtemps que l'on voudra, chaque portion du four demeurant à température constante à -p^ de degré près. Il suffit pour cela qu'un obser\ateur agisse sur un rhéostat tout en regardant constamment les indications du couple mis en relation avec un galvanomètre suffisamment sensible. L'observateur peut facilement corriger les petites variations qui tendent à se produire. C'est là un des principaux avantages des méthodes de chaufiage par courant électrique. Bien entendu, on peut seulement maintenir la température constante à -j^ de degré près dans chaque partie du four; mais la température n'est pas parfaitement uniforme, et on ne la connaît guère qu'à 10° ou 20" près lorsqu'elle est très élevée.
Equipage mobile (représenté figure 3 dans sa boîte, le four électrique est retiré ). — L'équipage mobile accroché après le fil de toi'sion FA se compose essentiellement d'une charpente en cuivre EABC, qui soutient d'un côté l'ampoule D, du côté opposé une grande palette P verticale d'aluminium servant d'amortisseur, et une aiguille portant à son extrémité un micromètre M. Un microscope fixe, muni d'un réticule, est braqué sur le micromètre, dont les déplacements permettent d'évaluer ceux de ramjîoule. Près du crochet de suspension A, l'équipage mobile a encore une plate-forme horizontale tt en cuivre, sur laquelle se trouvent deux poids en cuivre; en déplaçant ces poids sur la plate-forme, on parvient toujours à établir l'équilibre, quel que soit le poids de l'ampoule.
La portion AM de la charpente est dans le plan vertical, passant
(') On arriverait prul-être à une température uniforme en divisant en deux circuits le fil de platine; l'un des circuits chaufTerait le bas du tube, l'autre le haut, et l'on pourrait, par une dérivation sur le (il du haut, régler le meilleur rapport à adopter entre les intensités de courant dans les deux circuits.
parle fil et l'ampoule, plan qui a sa trace suivant Oy {fig- i)- La charpente ABC (/ig'- 3), qui soutient l'ampoule, a une forme un peu compliquée. Cela provient de diverses causes : il faut d'abord, pour la stabilité de l'équipage, que le crochet de suspension en A soit dans un plan horizontal plus élevé que celui de l'ampoule; de plus, l'ampoule, nous l'avons vu, doit être soutenue par en dessous, d'où la forme en U de l'extrémité de la charpente en C (Jig- 3) ou TTT tl ( fig. 'i). Enfin, il faut éviter
autant que possible que la branche descendante de la charpente BC {fig. 3) soit sous l'influence des forces magnétiques, et pour cela il faut éloigner notablement celte branche de l'électro-aimant. C'est dans ce but que la portion AB s'écarte d'abord horizontalement du plan vertical passant par le fd et l'ampoule. BC est vertical, un bras horizontal en G ramène la charpente dans le plan vertical en question; mais cette bi-anche est bien en dessous du champ et l'électro-aimant n'a pas non plus sur elle une action sensible.
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La palette verticale P, en aluminium {fig- 3), a une surface de 40*^™'; néanmoins, elle ne suffirait pas, à l'air libre, pour amortir les oscillations; pour augmenter ramortissement, on place de part et d'autre de la |)alette, à quelques millimètres, deux plateaux fixes en aluminiuui (^non représent«'-s sur la figure) parallèles à la palette et ayant environ les mêmes dimensions. Lorsque la palette s'approche de l'un des plateaux et s'éloigne de l'autre, les variatious de pression temporaires dans l'air suffisent pour amortir les mouvements de l'équipage.
L'équipage mobile tout entier est entièrement abrité des courants d'air par une boite en bois tapissée d'étain intérieurement. L'étain, la cliar|)ente et toutes les pièces métalliques de l'instrument sont reliés métalliquement à la terre pour éviter les effets qui pourraient résulter des charges électriques accidentelles.
Mesure des déplacements de l'ampoule. — l^es déplacements de Tampoule se déduisent de ceux du micromètre. Les distances à l'axe de rotation du centre de l'ampoule et du micromètre sont respectivement .V"',42 et 24*^'", o. Le micromètre obtenu par un procédé photographique porte 4oo divisions; chaque division a une longueur de o'"', 00202 (-j^ de millimètre en\iron). Les lectures sont exactes sans correction (l'erreur maximum dans la position des traits est inférieure aux erreurs de lecture). Enfin on peut apprécier avec certitude 4 de division, ce qui correspond à li^ de déplacement pour l'ampoule.
Fils de torsion. — Trois fils différents sont employés dans les iïiesures. Ces trois fils permettent de changer, dans le rapport de I à 3 ,6 et à 42 ,8, le couple correspondant à une division du micromètre. On peut donc faire varier la sensibilité dans d'assez larges limites en substituant simplement les fils l'un à l'autre. Les fils (i) et (2) sont en platine recuit, le fil (3) est en laiton.
On détermine les couples par unité d'angle, par la méthode dynamique, en mesurant les durées d'oscillations avec des niasses de moment d'inertie connu. On emploie pour cela trois cylindres en cuivre, allongés suivant l'axe, soigneusement travaillés et dont les dimensions et le poids ont été déterminés avec précision. J^es cylindres ont leur axe bien horizontal, ils sont suspendus par le
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milieu de leur longueur pendant les mesures de durées d'oscillations; un miroir léger permet d'utiliser les lectures optiques et d'employer des oscillations d'amjjjitude très petite. Les cylindres avaient i()'"' de long et respectivement des masses de 3os, So" et loos environ. Les moments d'inertie étaient respectivement de 3o3i3, 53236, io8^-o en unités C. G. S. L'écpn{)age mobile de notre appareil avait une masse variant de oo^ à loo^. C'est donc aux résultats obtenus avec les deux dernières masses que nous avons donné la préférence. Les couples sont exprimés en unités C.G.S.
Couple cylindre
Diamètre Longueur — —
Fils.
Diamètre environ.
Longueur utile.
de 3os.
de 5oe.
de 100-.
DIUl
cm
Les résultats obtenus R\ec les fils (1) et (2) sont très satisfaisants; la durée d'oscillation était la même, quelle que fut l'amplitude. Les expériences avec le fil de cuivre (3), de gros diamètre, n'ont donné des résultats réguliers qu'en employant des oscillations très petites. Avec des amplitudes plus grandes, le décrément était plus fort que pour les petites oscillations.
La dernière colonne donne la force en dynes (agissant sur l'ampoule) nécessaire pour obtenir une division de déviation du micromètre. On peut, dans de bonnes conditions, apprécier des forces cinq fois plus faibles. A i3oo", avec le fil (2), on peut encore faire des mesures à une division près, c'est-à-dire que l'on peut encore évaluer, avec une précision de l'ordre de grandeur des -j-^ de milligramme, les forces qui agissent sur un corps placé
dans le four à cette température élevée. On a /'= jy ^ c étant le
couple de torsion par unité d'angle, d la longueur d'une division du micromètre (0,00252), / la distance du centre de l'ampoule à l'axe de rotation (5*"", 4^)? L la distance du micromètre à l'axe de rotation (24""', o).
Réglage de la position de l'ampoule. — On a choisi un point déterminé dans le champ pour placer le centre de figure de
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l'ampoule. Pour retrouver à coup sûr la position de ce point, ou a construit une petite planchette qui vient s'emmancher exactement sur les extrémités libres des bras de l'électro-aimant; des repères permettent de placer cette planchette horizontalement; elle est alors dans le plan de la figure i. La planchette est percée d'un trou circulaire d'un diamètre un peu plus grand que celui de l'ampoule et dont le centre est exactement au point zéro choisi. Le réglage de l'instrument est alors facile : le four étant retiré, on déplace les poids sur la plate-forme de l'équipage mobile jusqu'à ce que l'ampoule soit au milieu du trou de la planchette, l'équipage étant parfaitement libre et équilibré. On retire ensuite la planchette et l'on recouvre l'ampoule avec le four. Dans une étude préalable, on a déterminé la distance entre le fil de suspension de l'équipage et un autre fil vertical passant par le centre du trou de la planchette mise en place sur l'électro-aimant; c'est la distance / = 5*"", 42 dont il est question plus haut.
Mesure de V intensité du champ magnétique. — Dans une étude préalable, on étudie l'intensité du champ au point choisi pour les mesures, en fonction de l'intensité du courant circulant dans Télectro-aimant ; mais on sait que le champ n'a une valeur définie, pour un courant donné, que si l'on spécifie exactement la loi de \ariation de Fintensité du courant. Aussi, après avoir désaimanté une fois pour toutes l'électro-aimant par la méthode des renversements successifs avec courants décroissants, on s'astreint à constamment faire varier le courant dans le fil d'une façon cyclique toujovirs la même. Le courant passe toujours graduellement de — 8 ampères à -f- 8 ampères, puis de -\- 8 ampères à — 8 ampères. De la sorte, le champ est défini par l'intensité du courant, pourvu que l'on indique si l'on est dans la période croissante ou dans celle décroissante.
A vrai dire, cette méthode qui consiste à définir l'intensité du champ par le courant circulant dans les bobines de l'électroaimant est encore, même employée rationnellement, fort critiquable. Elle serait inadmissible pour des mesures un peu précises. On sait, en effet, que les trépidations jouent un rôle dans l'aimantation du fer tant qu'il n'est pas saturé, et il est certain qu'on n'a jamais deux fois de suite rigoureusement la même aimantation
en répétant les cycles; mais, p^iir des mesures d'investigation générale, avec une précision de i à 2 pour 100 pour les mesures, il n'y a aucun danger à employer ce procédé, qui a l'avantage d'être fort pratique lorsqu'on a à exécuter un grand nombre d'expériences. Du reste, en faisant plusieurs mesures, les erreurs accidentelles dues aux trépidations disparaissent dans les moyennes.
Pour déterminer l'intensité du champ, on a employé la méthode de Weber : on retourne face pour face une bobine dont le plan des spires est normal au champ. La bobine est dans le circuit d'un galvanomètre balistique, qui permet d'évaluer le courant induit. On se sert d'un galvanomètre Thomson, étalonné et placé très loin de l'électro-aimant.
La bobine est seulement composée de quelques spires roulées sur un cylindre de bois de diamètre connu. On peut calculer la section moyenne des spires. Cette section était de l'ordre de grandeur de la section verticale des ampoules sur lesquelles on opérait le plus généralement.
Pour étalonner le galvanomètre l)alistique, on utilise le champ magnétique connu, créé par un courant connu circulant dans les spires d'un long solénoïde. Au milieu du solénoïde, on place une bobine formée d'une seule couche de fils roulés sur un cylindre de bois. Le flux créé parle courant du solénoïde dans cette bobine de section connue sert à étalonner le galvanomètre. Les deux bobines, celle utilisée pour le champ de l'électro-aimant et celle employée pour le champ du solénoïde, sont du reste toutes les deux constamment dans le circuit passant par le galvanomètre. Enfin, le courant dans le solénoïde est mesuré par l'évaluation de la force électromotrice aux bornes d'un étalon de -j^ d'ohm parcouru parle courant. Pour évaluer la force électromolrice, on s'est servi d'un élément Daniell, cet élément étant monté avec une solution saturée de sulfate de cuivre et une solution de densité i,4 de sulfate de zinc. La force électromotrice de cet élément est 1,09 à 20".
Les résultats obtenus ont permis de tracer des courbes et de dresser un Tableau numérique donnant pour chaque intensité du courant i dans l'électro-aimant le champ correspondant H. Pendant la période croissante et jiendant la période décroissante du
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courant, l'électro-aimant était parfaitement symétrique au point de vue du sens de l'aimantation. Voici quelques nombres extraits du Tableau en question (/ est exprimé en unités arbitraires. H en unités C.G. S.) :
H courant croît — lo 177,0 37G 372 7<J9,o 960 ii45 i356
H courant décroît .... . -t-ao '^17,0 4i4 607 802,0 990 1160 i356
Le courant qui circule dans l'électro-aimant passe au travers d'un rhéostat, d'un commutateur et d'une résistance de maillechort d'environ jj, d'ohm. L'intensité du courant i est donnée par les déviations d'un gahanomètre de d'Arsonval shunté (monté avec aiguille, micromètre mobile et microscope fixe) et placé dans un circuit dont les points d'attache sont situés de part et d'autre de la résistance de -j^ d'ohm.
Alesure de la dérivée du champ. — La formule donnée plus haut
•' •' dx
montre qu'il faut encore mesurer la dérivée du champ -y-^ pour
chaque intensité de courant dans l'électro-aimant pour pouvoir évaluer K. A cet effet, on place encore une bobine en O {Jig- i) avec le plan des spires normal au champ et l'on déplace brusquement celte bobine, parallèlement à elle-même, d'une très petite quantité A.r, suivant la ligne Ox normale au champ. Le flux '.p à travers la bobine varie de A'.5, et l'on a
cm, ^
' dx
S étant la section totale des spires. On mesure A'j à l'aide du galvanomètre balistique. Il faut seulement déplacer la bobine d'une très petite quantité; on utilise des déplacements variant de o"'"',5 à i™'",5. Pour produire rapidement ces déplacements, on se sert du mouvement rapide à crémaillère d'une monture de microscope ; l'objectif est retiré et l'on emmanche dans le tube mobile une tige de bois qui soutient la bobine à l'endroit du champ que l'on veut étudier. Pour mesurer les déplacements, un micromètre est soli-
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(laire du tube mobile; il est fixé latéralement le long de ce lube. Un microscope fixe, muni d'un réticvde et braqué sur ce micromètre, permet de regarder, avant et après le mouvement, la position du micromètre et d'en déduire le déplacement avec une bonne exactitude.
Il s'agit de mesurer non plus le Hiix total à tra\ers la bobine, mais bien une petite variation dans la grandeur de ce llux. On ne peut plus prendre comme bobine quelques spires enroulées sur un cylindre de diamètre connu, il faut une véritable bobine pleine de fils pour avoir des impulsions convenables au galvanomètre.
En opérant comme nous venons de l'iudiquer, les résultats ne sout pas bien satisfaisants; la nou\elle bobine est, en efiet, très sensible aux variations de llux cjui tendent à se produire accidentellement. Dans ces expériences, les trépidations font varier constamment de très petites cjuantités l'intensité du cliamp. 11 en résulte des variations de Qux qui se traduisent par des déplacements continuels et irréguliers de l'image du galvanomètre. 11 est préférable d'employer une mélliode un peu diflerente pour mesurer la dérivée du champ. On a en chaque point d'un champ magnétique la relation
dar dy
Il revient alors au même de déterminer la deuxième quantité. Il faut pour cela placer la bobine en O {fi g. i), mais avec le plan des spires parallèle au champ et normal à Ox. Le déplacement doit se produire suivant la direction du champ Oy. On a alors pour la variation de llux \z>'
Ao = 5 — ; — A y.
dy -
Ace' est le même cjue A'^ pour un déplacement \y égal à Ax; mais ç' est nul en moyenne, puisque la bobine a pour sa position moyenne ses spires parallèles au champ. Les variations du flux dues aux trépidations ne se font plus sentir, et l'on a la même sensibilité avec une stabilité bien plus grande de l'image du galvanomètre. L'expérience a montré que ces deux méthodes, pour déterminer la dérivée, donnaient sensiblement les mêmes résultats moyens, mais les mesures faites par la seconde méthode
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étaient plus concordantes entre elles que celles faites par la première.
Le déplacement A >' se produit et se mesure de la même manière dans la deuxième méthode que dans la première, seulement la tige de bois qui soutient la bobine doit être coudée à angle droit, parce que la présence des deux bras de l'électro-aimant ne permet pas de placer le tube mobile dans la direction du déplacement suivant le prolongement de Oy. Le tube se déplace donc parallèlement à Or à une certaine distance de l'électro-aimant, et la bobine, soutenue par la tige de bois coudée, se déplace suivant Oy.
On a pu déterminer ainsi les points de la C(nirbe de -~- {Jlg- i),
mais cette courbe ne sert pas dans les mesures définitives; ce qu'il faut avoir, ce sont les valeurs de la dérivée pour le point O et pour diverses intensités de courants dans l'électro-aimant. Au lieu de refaire des mesures absolues, il a paru préférable de déterminer pour le même courant le rapport de la dérivée du champ au champ lui-même. On place, pour cela, constamment dans le circuit du galvanomètre la bobine qui sert à déterminer la dérivée et celle qui sert à déterminer le champ accouplées en tension. On fait d'abord une série complète de mesures du champ pour diverses \aleurs de lintensité du courant, puis, substituant les bobines l'une à l'autre, on fait une série de mesures concernant la dérivée; enfin, replaçant la première bobine, on recommence une série analogue à la première. Soit 0 la déviation lorsque l'on retourne dans le champ la bobine pour évaluer le champ, et soit s la surface de cette bobine; soit 0' la déviation obtenue avec la bobine dérivée de surface S; pour un déplacement /, pour le même état du champ, on a
dérivée 0' i is cliamp 0 7 S
Nous avons trouvé que, pour des champs variant de i5o à i35o unités, le rapport de la dérivée au champ était un nombre à peu près constant et égal à 0,188, aussi bien pendant la période croissante que |3endant la période décroissante du courant dans l'électro-aimant. Les écarts de part et d'autre de la moyenne sont irréguliers et inférieurs à i,5 pour 100. Le fer de l'aimant était loin d'être saturé.
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Pour des champs inférieurs à i oo unités, les mesures de la dérivée devenaient moins précises : nous avons admis un peu arbitrairement ({ue pour ces champs le rapport de la dérivée au chauip restait encore exactement le même. On voit que le champ
varie de ^ de sa valeur par centimètres comptés le lonj; de Ox.
C'est à dessein que l'on a réalisé une chute aussi faible, malgré le désavantage très sérieux qui en résulte d'avoir à mesurer des forces très petites. On trouve une compensation dans le fait que 1 on a plus de latitude pour régler la position de l'ampoule; enfin, quand l'ampoule n'est pas trop grosse, on peut admettre que le corps est tout entier à peu près dans les mêmes conditions dans toutes ses parties, au point de vue de l'intensité du champ magnétisant.
Mesure de la surface totale des spires d''une bobine. — Il est nécessaire de connaître la surface totale des spires de la bobine qui a servi à déterminer la dérivée du champ. Il est absolument impossible d'évaluer cette surface par la mesure des dimensions géométriques des spires, car la petite bobine est remplie de fils. Pour déterminer la surface totale des spires, on la compare par une méthode électrique de comparaison à la surface connue d'une autre bobine.
La bobine (A), de surface connue, est formée d'une seule couche de fil enroulée sur un tube cylindrique de diamètre connu supérieur au diamètre extérieur de la bobine (B) dont on veut déterminer la surface. On assujettit ensemble les deux bobines tout contre l'une de l'autre, ou l'une dans l'autre, de telle sorte que leurs spires soient |)arallèles et que leurs axes coïncident. On cherche ensuite à annuler, Tun |)ar l'autre, les effets d'induction produits par la naissance d'un cham|) magnétique uniforme normal aux spires des deux bobines.
A cet effet, les bobines sont accouplées en tension dans le circuit d'un galvanomètre balistique, mais de manière que les courants d induction se contrarient lors de la naissance dun champ. Pour avoir un champ magnétique uniforme, on utilise la partie centrale à l'intérieur dun long solénoïde dans lequel on |)eut faire circuler un iort courant. Pour amener les deux bobines à peu près
à se compenser, on fait varier le nombre de spires sur la bobine (A).
On arrive ainsi à trouver que pour n spires le galvanomètre dévie dans un sens et que pour(/i -\- i) spires il dévie dans l'autre. Par une proportion à l'aide desdéviations obtenues dans les deux cas, on évalue la fraction de spires qu'il faudrait ajouter aux n spires de A pour que la compensation se fasse exactement, c'està-dire pour que les deux bobines aient même surface ( ' ).
Cette méthode électrique de comparaison des surfaces de deux bobines donne d'excellents résultats, et elle pourrait, je crois, être utilisée dans d'autres occasions, même pour des mesures de précision.
Données numériques relatives aux bobines et au galvanomètre balistique. — La bobine A qui a servi à déterminer le champ était formée de huit spires de 2'"' de diamètre donnant une surface totale de ao*^"^', i3. La bobine B placée dans le solénoïde et destinée à étalonner le galvanomètre. 8- spires de 3'™, 54 de diamètre, surface totale 856*^°*', 4- Solénoïde pour étalonner le champ dans lequel on place la bobine B : longueur du solénoïde, 49"", 2; nombre de spires par centimètre de longueur, 4i94o; diamètre des spires. 6''"', 8. D'où, en tenant compte de ce que le solénoïde n est pas indéfini, le champ au centre du solénoïde est de 6,148 pour un courant de 1 ampère circulant dans le fil, et le tlux dans la bobine B pour un courant de i ampère dans le solénoïde est égal à 0264.
Le galvanomètre balistique était un galvanomètre Thomson de faible résistance intérieure: l'inertie de laiguille avait été augmentée en ajoutant une masse additionnelle pour que les oscillations fussent assez lentes. Les bobines A et B étant accouplées en tension dans le circuit du galvanomètre, on a trou\é qui! fallait une variation de tlux de 2448 unités par impulsion de i*^™ lue à l'échelle du galvanomètre. Pour des déviations supérieures à i5''"'.
(') Dans toutes les expériences d'induction, les fils qui relient les bobines au galvanomètre ou les bobines entre elles sont toujours accouplés eu fils doubles bien isolés et tordus l'un autour de Pautre; de la sorte, on n'a pas d'autres effets d'induction que ceux qui se produisent dans les bobines.
il n'y avait plus proportionnalité entre le flux et les déviations (les déviations augmentent alors plus vite que le flux).
La bobine c pour mesurer la déri\ée du cbamp a été comparée à une autre comme nous l'avons expliqué plus haut; sa surface a été trouvée équnalente à 55,6 spires d'une bobine formée d'une seule couche de fd, chaque spire ayant 2'"",5i de diamètre. La surlace de la bobine c est, d'après cette comparaison, égale à 276'='"%
Couple Le Chatelier. — Nous nous sommes basés, pour la construction de la courbe de cet excellent instrument, sur les données suivantes :
Comparaison avec des thermomètres à mercure en verre de Baudin et de De-
launay, jusqu'à 3oo
Ebullition du soufre 44^
Fusion du chlorure de sodium 780
» de l'argent 960
» de l'or Kjji
» du palladium 1 5oo ( Violle).
M. Violle a trouvé pour point de fusion de l'argent et de l'or 954" et io35'^. MM. Holborn et Wien ont donné pour les mêmes corps 968° et 10-0". Nous avons pris pour l'argent et l'or la moyenne des résultats obtenus dans ces deux travaux ( ').
Avec ce couple, nous avons déterminé quelques points de fusion :
Antimoine pur du commerce 622 ( -)
Magnétite (Fe^O*) cristallisée. 1877
Fer doux 1 460
Nickel 1460
Soudure du couple 1690
Le galvanomètre de d'Arsonval qui servait avec le couple était monté avec un fil un peu plus fin que de coutume et l'on mettait une résistance en tension dans le circuit pour diminuer les dévia-
(') Violle, Comptes rendus, t. LXXXIX, 1879, p. lOi. — HoLnouN et Wien, Wiedein. Ann., t. XLVII, 1892, p. 187.
(*) Dans tous les lecueiis on donne une température beaucoup moins élevée.
tions. Lorsque Ion voulait non plus mesurer la température, mais régler sa constance, on retirait la résistance pour avoir plus de sensibilité.
Marche des exoéfiences. — On a donc déterminé par des mesures préliminaires :
i" La force nécessaire pour proxoquer une déviation du micromètre avec chacun des fils de torsion;
2" La valeur de l'intensité du champ pour chaque intensité du courant qui passe dans les bobines de lélectro-aimant pendant la période croissante et pendant la période décroissante du courant :
3" Le rapport de la dérivée du champ au champ lui-même;
4" La courbe du couple Le Chatelier donnant la température.
Lorsque 1 on veutlaire une détermination des propriétés magnétiques dun corps, il faut d'abord régler la position de l'ampoule et placer le four.
On fait faire ensuite à blanc plusieurs cycles complets à l'électroaimant afin de 1 amener toujours au même état avant de commencer les lectures.
Enfin, on observe à la température ambiante les déviations au micromètre pour diverses intensités de courant en faisant constamment parcourir des cycles d'aimantation à lélectro-aimant et en faisant seulement une ou deux lectures à chaque cycle. Cette manière d'opérer permet d'éviter l'erreur qui provient du déplacement du zéro de la balance de torsion et maintient toujours lélectro-aimant dans le même état. On fait ensuite varier la température en faisant passer le courant dans le four et l'on fait de nouvelles observations de déviations lorsque la température a été maintenue constante pendant -2.0 à 3o minutes.
L'équilibre de température semble s'établir d'autant plus rapidement pour une même variation de température que le four est plus chaud. La porcelaine devient probablement plus conductrice aux températures élevées.
Lorsqu'une série complète est finie, on vide l'ampoule contenant le corps et l'on recommence ensuite avec l'ampoule vide tout ce que l'on a fait avec l'ampoule pleine pour corriger les
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résultats de l'action du champ magnétique sur l'ampoule et sur la tige de l'ampoule.
Cette correction pénible double presque le travail |)Our une série de mesures. En revanche, elle oH're peut-être l'avantage d'éliminer quelques petites erreurs systématiques qui peuvent se j)roduire par suite de l'échaufTement du four et qui tendent à se re|)roduire de la même laçon dans deux échauflements successifs.
Déterminations absolues. — Les expériences n'avaient pas été montées spécialement en vue d'une bonne mesure absolue, aussi les déterminations conqiortent, je pense, à ce point de vue, une incertitude de 3 ou 4 pour loo.
Toutefois une détermination précise n'ayant pas encore été faite de la valeur d'un coeKicient d'aimantation, les nond)res que j'ai trouvés ont encore un certain intérêt.
Les erreurs qui affectent le plus les mesures absolues dans mes expériences sont, je crois : d'abord l'incertitude sur la position de l'ampoule et la grandeur du bras de levier qui lui correspond, puis l'incertitude sur la position relative de la bobine qui a servi à mesurer le champ et de celle qui a permis de mesurer la dérivée; on n'est pas sûr que ces déterminations aient été faites bien exactement pour la même région du champ. Enfin, une incertitude générale résulte du très grand nombre de mesures d'une précision limitée qui inlluencenl directement les résultats.
Déterminations relatives. — L'incertitude des valeurs relatives dans la comparaison des coefficients d'aimantation de deux corps différents est encore de i à 2 pour loo; la plus grande cause d'erreur provenant probablement de petites différences dans le réglage de la position de l'ampoule qui font varier la grandeur du bras de levier moyen qui lui correspond.
L'incertitude des valeurs relatives pour la comparaison des nombres des séries failes à diverses températures sans déranger l'ampoule est généralement inférieure à i |)Our i oo quand on se trouve dans de très bonnes conditions. Mais l'évaluation de la correction de l'ampoule diminue souvent la précision des résultats définitifs. Souvent aussi la détermination de la température n'est pas assez exacte.
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Les mesures préliminaires ont été faites une seule fois au début des expériences. Il était à craindre que l'appareil n'éprouvât certains déiani^ements, que la sensil)ilité du galvanomètre ne subît des variations, que la température ne modifiât un j)eu l'état de l'électro-aimant. Pour parer d'un coup à toutes ces causes de troubles, on a fait dès le déJjut une détermination sur une ampoule remplie d'eau, qui a été conservée pendant toute la durée des mesures. En répétant assez souvent cette détermination et en la comparant à la première, on a pu établir un facteur de correction pour les mesures faites avec les autres corps. Cette précaution n'était pas inutile et Ton a pu quelquefois, dans le cours de ces expériences qui ont duré plusieurs années, un facteur de correction dépassant 3 pour loo; encore fallait-il s'astreindre à n'opérer qu'à des températures ne s'écartant pas de plus de 4" de la moyenne prise égale à 20".
Les mesures peuvent élre toutes considérées comme des mesures relatives rapportées à ieau pour laquelle on aurait adopté 0,-9 Xio~^ comme valeur du coefficient d'aimantation spécifique.
Coirections dues au magnétisme de l'air ambiant. — Nous avons fait une étude des propriétés de l'oxygène à diverses températures qui nous a permis d'évaluer exactement cette correction à toute tempéi'ature ; nous en parlerons à propos de l'oxygène.
Pureté des corps étudiés. — Les propriétés magnétiques du fer sont tellement énergiques de\ant celles des corps diamagnétiques, que l'on doit s'appliquer à opérer avec des corps diamagnétiques aussi purs de fer que possible et l'on peut craindre de ne jamais avoir une pureté suffisante. Cependant souvent on ne rencontre pas là une difficulté insurmontable : cela provient de ce que le fer, lorsqu'il est combiné, perd généralement en grande partie ses propriétés violemment magnétiques; il suffit alors d'avoir une pureté relative (telle que celle que l'on a quand on ne trouve que des traces de fer, par les procédés analytiques usuels par exemple). Des quantités insignifiantes de fer peuvent au contraire modifier profondément les propriétés magnétiques, lorsqu'il est à l'état de métal, d'oxyde, de sulfure. Dans ce cas, il ré\èle quelquefois sa présence par des effets d hystérésis marqués ou en
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donnant tout au moins une courbe d'allure compliquée pour rinlensité d'aimantation I en fonction du champ B. Au contraire, pour tous les corps faiblement magnétiques purs, I =1 /"(H) est une droite passant par rorii;ine.
J'ai fait quelques essais avec de la cire blanche imprégnée de quantités connues de fer métallique en poussière. Voici les conclusions que l'on peut tirer de ces expériences, en supposant que Ton ait aflaire à un corps qui aurait les propriétés diamagnéliques de l'eau : )„o'ouo '^^ poussière de fer (en poids) annule en moyenne le diamagnétisme, mais donne des efl'ets d'hystérésis énormes; "^TûViTiT ^^ f^^ diminue de moitié le diamagnétisme et donne encore des effets d'hystérésis très énergiques; , ^ ^^ ^ ^ ,, ^ de fer donne en moyenne une erreur de j^ dans l'éxaluation de K, les effets d'hystérésis ne sont plus sensibles, mais la courbe I =/'(H) est nettement courbe et convexe vers l'axe des H.
Les effets d'hystérésis ne se montrent d'ordinaire que pour les champ» faibles. On a cependant des effets de ce genre pour des champs énergiques avec la poussière de fer répandue dans un autre corps. Cela provient de ce que le champ magnétisant dans l'intérieur de grains de fer est, en réalité, très petit, à cause du champ démagnétisant dû à l'aimantation.
Les poussières répandues dans une pièce d'un laboratoire sont ferrifères, mais produisent un effet difrérent de celui des poussières de fer pur. Cet effet, dû, je suppose, à l'oxyde de fer, est de transporter la droite que donnerait le corps faiblement magnétique pur 1 =y(A), de telle sorte que cette droite ne passe plus par l'origine.
Corps diamagnétiques.
Nous avons étudié ces corps en les plaçant dans des ampoules de verre généralement assez volumineuses (plusieurs centimètres cubes), parce que les quantités à mesurer sont très petites. Les coefficients d'aimantation sont, en effet, beaucoup plus faibles en valeurs absolues pour les corps diamagnétiques que pour les corps faiblement magnétiques. On a opéré avec un four en verre dur plus large que le four de porcelaine et Ton n"a pas dépassé la température de 460".
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Pour opérer aux températures plus élevées, il aurait fallu mettre le corps dans des ampoules de platine ou de porcelaine; mais alors la correction due à l'ampoule aurait été beaucoup plus grande que la quantité à mesurer.
Nous avons étudié l'eau, le sel gemme, le chlorure de potassium, le sulfate de potasse, l'azotate de potasse, le quartz, le soufre, le séh'niuin, le tellure, le brome, l'iode, le phosphore, Tanlimoine et le bismuth. Ce dernier corps a été l'objet d'une assez longue étude.
Pour tous ces corps, le coefficient d'aimantation s'est montré constant, quel que soit le champ pour des champs variant de 5o à i35o unités.
Enfin, aucun d'eux n'a donné lieu à des phénomènes de magnétisme rémanent; sauf pour un ou deux cas particuliers que nous
signalerons, nous avons obtenu une droite pour I=y"(H). Les points donnés par expériences présentaient par rapport à cette droite des écarts irréguliers dépassant rarement i pour loo. Nous ne parlerons pas de ces vérifications dans ce qui suit, mais nous dirons une fois pour toutes qu'elles ont été faites pour chaque corps à chaque température.
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Nous ne parlerons pas non plus généralement de la correction due à l'oxygène de l'air, qui a toujours été faite.
On construit les ampoules en prenant un tube bouché de i*^'" à 2*^" de diamètre, on soude une tige ab {fig- 4) tle \erre sur le fond bouché : ce sera la tige de l'ampoule destinée à la soutenir dans le four. \ 2*^'" ou 3*^'" du fond, on étrangle le tube bouché en c sans le fermer complètement et l'on introduit la substance sur laquelle on veut opérer.
Si l'on veut opérer à l'air, on coupe le tube en c; il faudra alors connaître la densité de la substance pour faire la correction due à la présence de l'air. Si l'on veut opérer dans une ampoule fermée, on commence par rétrécir beaucoup le tube en c, puis on fait le vide et l'on ferme en c l'ampoule vide d'air. Après avoir fait les mesures avec la substance, on fait une nouvelle série avec l'ampoule ouverte remplie d'air. On voit que, pour évaluer l'influence de l'air, il faut, dans le cas où l'on a fait d'abord le vide, connaître le volume intérieur de l'ampoule. Ce volume s'évalue soit directement en remplissant d'eau l'ampoule et en prenant le poids, soit indirectement en mesurant le volume extérieur de l'ampoule fermée et en retranchant le volume du verre. On fait le vide dans l'ampoule, quand on la ferme, parce que l'on ne peut savoir sans cela combien on a laissé d'air dedans au moment de la fermeture; car, à ce moment, on échauffe l'ampoule et la correction devient incertaine.
Eau. — L'eau, plusieurs fois distillée, était renfermée dans des ampoules en verre terminées par une pointe effilée fermée. Après les mesures, on ouvrait la pointe de l'ampoule et l'on faisait évaporer l'eau en |)laçant l'ampoule dans une étu\ e à une température un peu supérieure à i lo". La vapeur d'eau s'échappait lentement par la pointe effdée et l'ampoule mettait plusieurs heures à se vider.
Dans ces conditions, toute poussière ou impureté contenue dans l'eau avait grande chance de rester dans l'ampoule. On reportait ensuite l'ampoule dans l'appareil pour déterminer la correction due à sa présence dans le champ. Les résultats étaient aussi corrigés de l'action de l'air, correction qui atteignait 4 pour loo
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environ de la grandeur mesurée, lorsque l'on opérait à la température ambiante.
Cinq déterminations faites à la température ambiante et avec des ampoules diflerentes ont donné pour ( — K lo'"') respectivement 0,790, 0,798, 0,786, 0,795, 0,770, dont la moyenne est 0,788.
Nous adopterons ( — K lo") ^ o, 79 pour Teau, et cette valeur peut être considérée comme le point de départ de toutes les autres déterminations.
M. Quincke a trouvé pour l'eau ( — ^ K 10") = o , 8 i 5 (calculé par Du Bois).
M. Du Bois (') a trouvé — Kio"^ 0,887 par la méthode de Quincke.
Pour déterminer l'efTet d'une variation de température, nous avons fait une première série d'expériences en plaçant l'eau dans une ampoule de verre mince.
t. — K io«.
Avant la chaiiiïe 10 "'-77^
» io3 Oî7'^5
Après la chauffe 20 0,788
Une deuxième série a été faite à une température plus élevée dans une ampoule épaisse pouvant supporter de fortes pressions. Malheureusement, la correction due à l'ampoule devient alors assez considérable.
t. —Ku/\
Avant la chauffe 21,0 0,738
Après la chauffe '20,7 o ,860
On voit que les valeurs obtenues à chaud sont intermédiaires entre celles obtenues à la température aml^iante avant et après réchauffement. Il faut en conclure que le coefficient d'aimantation de l'eau ne varie pas d'une façon sensible. Les nombres de la première série varient peu; cependant, dans les deux séries, on remarque que les valeurs de K. vont constamment en augmentant depuis le début de chaque expérience. Ceci est surtout manifeste
('} De Boi«, Wied. Ann., t. XWV, 1888, p. 137.
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dans In deuxième série. Cet eOet est du, je pense, à l'attaque proaressive du verre. Les mesures destinées à donner la correction de l'ampoule à diverses températures ont été laites après évaporation de l'eau dans l'étuve ; la correction ne doit donc convenir que pour les dernières expériences de chaque série; l'ampoule était dans un autre état au début. La comparaison la plus digne de confiance est celle du dernier nombre à chaud avec la valeur à froid après refroidissement. Or, dans les deux séries, les nombres ainsi comparés sont très voisins.
Je crois que l'on peut en conclure que la \ariation du coefficient d'aimantation avec la température est très faible et probablement inférieure à i,5 pour loo entre 20" et 199".
Sel gemme. — On a opéré dans une amjjoule ouverte contenant le sel gemme en petits fragments. On a trouvé, à 20", ( — K 10") = 0,5^3; une série faite en vue de la température a donné :
t. — Kio«.,
Avant la chaufTe 16, 5 0,375
Après la chauffe 16,1 o,58o
Il faut en conclure c[u'entre 16", 5 et 455° le coefficient d'aimantation reste invariable. Il semble j avoir une petite indication en faveur d'une augmentation de i pour 100 dans la valeur de K, mais les expériences ne sont pas assez précises pour j)ouvoir affirmer une variation aussi faible.
Pour la correction due à l'air, on a admis une densité de 2,10 pour le sel.
Chlorure de potassium. — Il devait y avoir quelques traces de poussière d'oxyde de fer, parce que I =y(H) donnait à froid une droite ne passant pas tout à fait par l'origine. A chaud, au contraire, I =/(H) donne une droite passant par l'origine.
t. — K io«.
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On doit en conclure que K. ne varie pas d'une façon sensible. Pour la correction due à l'air, on a admis une densité de 1,98.
Azotate de potasse.
Avant la chauffe 18 o,32()
Après la chauffe 18 o,335
Le coefficient d'aimantation reste invariable entre 18" et 420". Cela est fort remarcjuable, car à 35o" l'azotate fond et, en suivant les déviations quand la température augmente progressivement, il ne se produit aucun cbangemenl brusque. La valeur du coefficient d'aimantation est indépendante de l'état physique. Pour la correction due à l'air, on a admis une densité de 2,10.
Sulfate de potasse.
t. — K lo'^.
Un accident a empêché de faire de nouveau une détermination à froid après chauffe, ce qui est cependant un contrôle utile. On doit conclure de cette série que le coefficient est sensiblement invariable.
Pour la correction due à l'air, on a admis une densité de 2,60.
Quartz [cristal de l'Isère). — Prisme hexagonal, bien formé, allongé suivant l'axe optique. Le cristal était soutenu au bout d'une tige de verre par une sorte de coupelle en verre.
Pour le cristal entier placé verticalement, normalement au champ magnétique, on a trouvé — K 10^^ o,443.
Le cristal entier était trop long pour occuper une autre position. Le cristal ayant été convenablement taillé, on a trou\é :
— ICioS,
Axe optique normal au champ et vertical 0,439
» horizontal . . . o,444 Axe optique suivant le champ 0,437
Les diflerences sont de l'ordre de j^randeur des erreurs de réglage; nous admettons que le coeffîeienl d'aimantation est sensiblement le même dans toutes les direclious et ([ue
Effet des variations de température. Axe optique vertical, normal au clianq) :
t. — I-Cio«.
Effet des variations de température. Axe optique suivant le clianq) :
t. — l< lo".
[1 semble y avoir une petite augmentation de K quand la température s'élève; mais elle est si faible que l'on doit conclure qu'à l'approximation des expériences le coefficient d'aimantation reste invariable.
Pour la correction due à Fair, on a admis une densité de 2,65.
M. Tumlirz (') a trouvé que le quartz donnait des effets sensibles de magnétisme rémanent.
Nous n'avons rien observé de semblable; mais nos expériences indiquent seulement que l'aimantation rémanente est inférieure en valeur absolue au 3^ de l'aimantatiou due à un cliamp de i35o unités. Nos expériences ne sont pas disposées de manière à déceler un effet très faible du magnétisme rémanent.
Soufre. — L'état allotropique ne semble pas avoir d'intluence notable. Tout au moins il ne se produit pas de différence atteignant I ])our 100.
(') Wied. Ann., l. \XVII, 1886, p. 33. — Wien. AkacL, 1S86, p. 90.
Le soufre octaédrique a donné à froid, immédiatement après avoir été fondu, la même valeur pour le coefficient d'aimantation qu'avant d'avoir été chautle : il devait être alors transformé en soufre prismatique.
Cette valeur commune est ( — K lo") = o, 5i .
Le soufre en tleur (lavé au sulfure de carbone et à l'acide clilorhydrique) a donné un nombre notablement différent, o,55; mais, après fusion, on a retrouvé la même valeur; ce qui indique nettement que le soufre insoluble a le même coefficient que les autres variétés allotropiques; seulement la mesure était peu précise, parce que Ton n'avait pu opérer que sur une quantité très petite de matière.
Effet de la température, i''^ série :
t. — Kio«.
A 125", bien que resté assez longtemps à température constante, le soufre octaédrique n'était qu'en partie fondu. On le fond à la lampe, puis nouvelle série :
t. — K io«.
Fondu i\i. o,J3o
Ainsi, le coefficient d'aimantation n'est pas notablement modifié par la fusion et les diverses transformations qu'il éprouve entre 19" et 220°. Peut-être, après fusion à 142", y a-t-il une augmentation passagère qui disparaîtrait à 220°. Les expériences ne sont pas assez précises ni assez nombreuses pour pouvoir affirmer une variation aussi faible.
Sélénium noir vitreux [du commerce). — Par la réaction du sulfocyanure de potassium, on distinguait des traces de fer dans
264 OEtVRES DE P. CURIE.
cet échantillon. A diverses températures, on a :
1 60 o , "ri I
4i5 o,3oJ
Il semble y avoir une petite baisse d'environ 4 pour 100 entre 160" et 240". Cette baisse correspondrait à la fusion, qui a lieu vers 240". Une nouvelle série de mesures serait désirable pour mettre ce point hors de doute.
Tellure. — Cet échantillon contenait des traces de fer. On a trouvé :
t, — K io«.
Donc le coefficient reste invariable entre 21° et 3o5'".
M. Ettingshausen (') a trouvé pour le tellure à la température ambiante, pour le coefficient d'aimantation en volume x, la valeur ( — ^^10^)^1, Go pour un échantillon de tellure de densité 6,16. Cette valeur donnerait, pour le coefficient d'aimantation
spécifique,
nombre inférieur de 22 pour 100 à celui que j'ai trouvé.
Au contraire, les expériences de M. Ettingshausen et les miennes sont bien en accord pour le bismuth, comme on le verra plus loin.
Brome. — On a fait une seule série de mesures à la température ambiante.
(') Beibldtter zu den Ann. der Phys. und Chem., 1888. p. 280.
Elle a donné
I — K lo'^) = 0,4 10.
Pour faire la correction de l'ampoule, on a évaporé très lentement le brome à l'étuve, il a laissé dans l'ampoule quelques crasses très faibles, mais magnétiques; cependant, à l'analyse, on n'a pas pu trouver de fer.
(On a trouvé seulement un peu de bromure de potassium et des traces de sulfate de potasse en faisant évaporer, dans une grosse ampoule, comme précédemment, 3o» de brome.)
Iode plusieurs fois sublimé. — Cependant, a|)rès lévaporation, l'iode, évaporé lentement à l'étuve, a encore laissé des crasses à peine visibles, mais donnant un léger effet magnétique.
t. — Kio«.
Le coefficient reste invariable même au moment de la fusion, qui a lieu vers io4".
Mercure. — Expériences inachevées faites sur un échantillon parfaitement pur. Je ne puis donner de nombres, mais j'ai pu constater qu'entre 20° et Soo" le coefficient d'aimantation ne variait pas d'une façon notable.
Phosphore. — On introduit le phosphore fondu sous l'eau dans l'ampoule encore munie de son appendice CD {fi g. 4)- On fait ensuite évaporer la plus grande partie de l'eau, puis on chasse les dernières portions en faisant le vide. On ferme l'ampoule avec le phosphore sec dans le vide.
On a obtenu les valeurs suivantes :
On voit que le coefficient d'aimantation reste invariable quand la température passe de 20° à '-o". Au moment de la fusion, à 44**? il n'y a pas de variation.
L'ampoule, remplie de phosphore, est ensuite chauffée à l'étuve à 2-0" pendant 240 heures. Le phosphore blanc est, par cette opération, transformé en partie en phosphore rouge. L'ampoule est reportée dans l'appareil magnétique. On obtient les valeurs suivantes pour le coefficient d'aimantation K' du mélange de phosphore rouge et de phosphore blanc :
t. — Iv'io'5.
La valeur de K' est indépendante de la température.
L'ampoule est ensuite cassée et le phosphore blanc est épuisé par le sulfure de carbone. On a trouvé que 0,68 du poids primitif du phosphore blanc s'était transformé en phosphore rouge.
Désignons par K, le coefficient d'aimantation du phosphore rouge, on a, entre 20" et 2^5°,
d'où, pour le phosphore rouge,
— lo^K = 0,73.
Ce nombre est plus faible que celui de 0,92 trouvé pour le phosphore blanc. La différence est de 20 pour 100. Malheureusement, on a dû briser en miettes l'ampoule pour en détacher le phosphore rouge- Il a fallu faire la correction avec une autre ampoule à peu près pareille à la première, mais non identique. Il en résulte une certaine incertitude pour les valeurs numériques des coefficients d'aimantation des deux variétés de phosphore. Enfin, il convient de faire quelques réserves lorsque des nombres sont donnés par une expérience unique, surtout quand cette expérience a été longue et compliquée. Nous j^ensons cependant pouvoir affirmer que le coefficient d'aimantation du phosphore
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rouge est plus faible que celui du phosphore blanc, et que les deux coefficients ne varient ni l'un ni l'autre avec la température.
Antimoine. — L'antimoine pur du commerce contient des C[uantités très notables de fer. On a employé, pour ces mesures, un écliantillon d'antimoine préparé par voie électroljlique (en solution chlorhydrique). On sait que l'antimoine se dépose de cette façon dans un état allotropique particulier; en le chauffant, on le ramène à la variété ordinaire. Voici les résultats obtenus se succédant dans l'ordre dans lequel les expériences ont été
faites :
— io'= k:.
Température ambiante 18 0,683
Température ambiante 18 0.850
Appareil réglé à nouveau :
Température ambiante 18 0,865
Température ambiante 19 0,936
58o l'ampoule éclate
On voit facilement qu'une double cause de variation entre en jeu. L'antimoine se transforme, éjjrouve un changement dans sa constitution, puisque, après échauU'ement, la valeur du coefficient mesuré à la température ambiante a auginenté et passé ainsi successivement de (),683 à o,85o et à 0,906. D'autre part, le coefficient d'aimantation diminue fortement quand la température s'élève ; à 54o°, par exemple, le coefficient d'aimantation est presque deux fois plus faible qu'à la température ambiante.
Un accident a mis fin aux expériences. L'étude de ce corps serait à reprendre et donnerait à coup siir des résultats intéressants.
Bismulh. — • Le bismuth pur du commerce, en baguettes, dont les baguettes ont été grattées avec soin à la surface avec un inor-
268 OEUVRKS DE P. CURIE.
ceau de verre, ne semble contenir que des traces de fer. Nous avons d'abord fait des mesures avec du bismuth de cette provenance. Quatre échantillons nous ont donné, à 20° pour ( — Kio"), les valeurs suivantes: i,3o. i,'>45 ij^S, i , 22, avec une moyenne de 1,20 ou de 1,20 en éliminant la valeur 1,04.
Nous nous sommes servi ensuite de bismuth obtenu par voie électrolytique, qui nous a donné les valeurs suivantes pour quatre échantillons : i,38, i,35i, i,36, i , 34 avec une moyenne de 1 , 358.
La valeur plus forte pour les échantillons obtenus j^ar \oie électrolytique ne peut être attribuée à un état allotropique particulier du métal, car, après fusion, le coefficient d'aimantation de ces échantillons n'avait pas changé. La valeur plus forte doit donc vraisemblablement être attribuée à une pureté plus grande du corps.
Nous adopterons, pour coefficient d'aimantation K, la valeur
la mesure sur le deuxième échantillon de bismuth électrolytique ayant été particulièrement bien soignée et cette valeur s'écartant peu de la moyenne.
M. Ettingshausen (') a trouvé pour le bismuth
Lorsque l'on augmente la température, le coefficient d'aimantation du bismuth diminue en valeur absolue et la loi de variation est linéaire, si bien que, de la température ambiante à la température de fusion, entre 20" et 2^3", on peut représenter la valeur K^ du coefficient d'aimautation à ^" par une formule de la forme
lO^^Kf = lO''^ Koof I — '3.(1 — -iO)].
Deux échantillons de bismuth du commerce ont donné pour a la valeur o , 001 o5.
Cinq échantillons de bismutli électrolytique ont donné pour x les valeurs : 0,001 1 ^8, 0,00 1 i 5o, 0,001 190, 0,001 1 i<>, 0,001 i445
(') Wiedeni. Ann., i<S8i el 188S.
dont la moyenne est o,ooi54. Cette valeur est plus forte que celle trouvée pour les échantillons du commerce; différence lo pour 100 environ. Nous adopterons pour a la valeur o,ooii5. On a alors, entre 20° et 2'j3",
io''K; = I ,33[i — 0,001 1 5(^ — ■J'o)].
^ oici, par exemple, pour une série d'expériences, les valeurs
tromées.
t. — lo^K,. K^oC^ — 20)
83 1,258 o,ooii36
2on 1,086 0,001102
La dernièrf colonne donne les valeurs de a calculées en combinant la mesure relative à chaque température avec celle relative à la température de 20°. On voit par ce Tableau et à l'inspection des points marqués sur la figure 5 que l'on a une loi de variation linéaire. Du moins, on peut dire que les expériences ne sont pas assez précises pour indiquer pour K = y(^) une courbure dans un sens ou dans l'autre. 11 convient encore de remarquer que la température n'est connue qu'à quelques degrés près, que les erreurs relatives sur K sont de l'ordre de grandeur de -^vr et
donnent des erreurs relatives bien plus fortes pour a.
A la température de fusion (a'jS") le coefficient d'aimantation du bismuth solide est ( — lo^Koya) = 0,96-, c'est-à-dire que ce coefficient est alors les -^ de ce qu'il était à 20°. Par fusion du bismuth, le coefficient d'aimantation devient brusquement 20 fois plus faible.
Le bismuth fondu est, parmi les corps diamagnétiques étudiés, celui qui a le plus faible coefficient d'aimantation spécifique. Ce coefficient d'aimantation du bismuth fondu reste invariable pour des températures comprises entre 2'j3" et 4o8°. Nous avons trouvé pour ( — lo^K) les valeurs suivantes pour trois échantillons de bismuth pur du commerce, à l'état de fusion, o,o4o, o,o35, o,o3o, dont la moyenne est o,o35. Pour trois échantillons de bismutii électrolytique à l'état de fusion, nous avons trouvé o,o3^,
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o,o38, 0,042 (le dernier nombre se rapporte à une détermination peu précise avec une quantité de matière trop faible); nous adopterons pour le coefficient d'aimantation du bismuth fondu entre
et
État particulier du bismuth au moment de la fusion. — Nous nous sommes appliqués, dans certaines séries d'expériences, à faire des déterminations extrêmement rapprochées de la température de transformation magnétiqvie (voir^»-. 5). Nous avons vu
Fii;. 5.
Quartz.
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ainsi que la chute des valeurs de K est parfaitement brusque à 2^3° ou tout au moins qu'elle se fait complètement dans un intervalle de température inférieur à 2". Nous avons constaté aussi que la variation se fait à la même température par échauffement ou refroidissement.
Nous nous sommes aussi assuré que ce phénomène brusque de variation du coefficient d'aimantation correspond exactement au phénomène brusque de la fusion. C'est du moins la conclusion que nous croyons pouvoir tirer d'expériences assez curieuses, et qui semblent à première vue conduire à une conséquence préci-
sèment opposée à celle-là. Voici ce dont il s'agit : Le bismuth est placé en petits fragments de quelques millimètres de côté dans une ampoule où l'on fait le vide. On chauffe ensuite dans l'appareil pour létude des phénomènes magnétiques et l'on fait croître avec précaution la température jusqu'au-dessus de celle de transformation magnétique, en ayant soin de dépasser à peine cette température. Lorsque la transformation magnétique est complète, c'est-à-dire lorsque le coefficient d'aimantation ne varie plus et a atteint la valeur correspondant au bismuth liquide, on laisse l'appareil se refroidir. On est alors fort étonné de retrouver les morceavix de bismuth intacts, leur aspect extérieur ne diffère en rien de ce qu'il était avant la chauffe et ils sont disposés les uns sur les autres sans qu'un effondrement se soit produit. 11 semble, d'après cela, que le bismuth n'a pas fondu, bien que sa transformation magnétique se soit produite; mais, en examinant chaque petit fragment, on trouve que la structure interne est complètemeut modifiée. Si Ion a employé, par exemple, des fragments de baguettes de bismuth de commerce constituées par des cristaux rayonnants à partir de l'axe de chaque baguette, on trouve après chauffe des clivages parallèles entre eux dans chaque morceau, au lieu de la structure rayonnée. Si Ton a fait usage de petits morceaux de bismuth déposés par électrolyse, dont la structure interne est grenue, on retrouve après chauffe dans chaque morceau les grands clivages parallèles du bismuth fondu.
Il est vraisemblable, d'après les faits qui précèdent, que la fusion du bismuth s'est produite réellement, quand on a chauffé au delà de la température de transformation magnétique, mais que les morceaux ont gardé leur forme. Doit-on admettre que la viscosité du bismuth liquide est très grande, lorsque la température est voisine de celle de la fusion? Faut-il penser que la couche presque imperceptible d'oxyde qui recouvre la surface joue un rôle et se comporte comme une croûte solide à la surface? Je ne sais quelle explication il convient de donner à ce phénomène.
Voici encore quelques essais faits dans le but d'a\oir quelques renseignements complémentaires sur cette question. On chauffe dans un bain de glycérine du bismuth baignant dans la glycérine ou placé dans des ampoules. Un thermomètre à mercure indique
266" poiii' la température normale de fusion ('). On amène le bismuth à quelques degrés au-dessus de la température de fusion. Il semble d'abord ne pas fondre lorsqu'il est en petits fragments; mais à la longue les arèles des morceaux s'arrondissent, les faces se plissent et finissent par s'eflbndrer; les morceaux mettent plus de trois quarts d'heure à se réunir complètement, si la température ne dépasse pas de i" celle de fusion. En remuant le bismuth dans la glycérine avec un fd de platine, on réunit tous les morceaux assez rapidement. L'expérience est moins concluante que dans l'appareil magnétique, parce que l'on ne sait pas exactement le moment où l'on peut être certain que chaque morceau atteint la température de fusion.
Corps faiblement magnétiques.
J'ai étudié l'oxygène et le palladium et fait quelques expériences sur l'air et sur le sulfate de fer dissous dans l'eau. On trouvera aussi dans ce Chapitre quelques renseignements sur les propriétés magnétiques du verre et de la porcelaine à diverses températures.
Les corps faiblement magnétiques ont un coefficient d'aimantation indépendant de l'intensité du champ, pour des champs compris entre loo et i35o unités.
Loxygène est enfermé sovis pression dans des ampoules de verre dur à parois épaisses. L'ampoule (A) est représentée {^fig- 6) avec la tige aa qui servira à la soutenir dans le four électrique. La pointe effdée est ouverte. Pour remplir et fermer l'ampoule sous pression, on la place dans un tube plus large à parois très épaisses TTTT, on comprime l'oxygène dans ce tube (après y avoir fait le vide pour chasser l'air); l'ampoule se remplit de gaz, on ferme la pointe effilée o en faisant rougir le fd de platine f à
( ' ) La valeur ■273", indiquée par le couple au moment de la fusion du bismuth dans l'appareil aux mesures magnétiques, est probablement un peu trop élevée.
l'aide d'un courant électrique (' ). On sort du tuhe l'ampoule fermée et sous pression.
Pour entrer et sortir l'ampoule du tube TT, on retire le tube boucbé tttt qui est maslicjué dans 1 intérieur du premier. Le tube bouché est traversé par deux ^;ros fils de phitine I^^F, F' F' qui amènent le courant au (Il de platine plus lin /' légèrement tendu et qui seul doit rougir. Au uiouient où Ion mastique le tube // après avoir introduit lanqDoule, on sarrange pour que la partie effilée de l'ampoule vienne toucher et même appuyer légèrement sur le fil /'. Il est nécessaire qu'il y ait coutact entre le 111 et le verre (-).
Fi;:. G.
Le gaz est introduit par le tube c mastiqué à l'autre extrémité du tube TT.
On fait les mesures magnétiques comme d'ordinaire avec une ampoule remplie d'oxygène ; mais, au lieu de retirer ensuite l'ampoule de l'appareil pour la vider, on chaufYe sur place l'extrémité de la pointe effilée avec une flamme minuscule. La pointe s'ouvre, la plus grande partie du gaz s'échappe, la pression de l'intérieur se met en équilibre avec celle de l'atmosphère et l'on referme la pointe avec la petite flamme. Le poids du gaz qui s'est échappé est trop faible pour que l'équipage de la balance de torsion soit déséquilibré. On peut alors procéder aux expériences avec l'ampoule et le gaz restant, sans qu'il soit nécessaire de régler 1 am-
(') M. Pérot a déjà employé un artifice semblable pour fermer dans l'intérieur d'une marmite un ballon rempli de vapeur {Journal de Physique, t. VII,
(-) On peut fermer sous la pression atmosphérique la pointe effilée à l'aide d'une petite spirale de platine, chauITée par un courant, et qui entoure la pointe sans la toucher; mais, dans un gaz sous pression, il se produit des remous qui amènent un refroidissement suffisant pour empêcher le verre de fondre dans ces conditions.
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poule à nouveau; c'est un grand a\antage au point de vue de la précision des résultats.
On évalue, par diilérence, leiret produit par le gaz qui sest échappé; on é\alue, par diil'érence également, en pesant l'ampoule avant et après 1 opi'-ration. la jnasse du gaz qui s'est échappée.
T. a masse du gaz a varié de 0^,040 à o»,oqo dans ces expériences; on apprécie le ^7;^ de milligramme, ce qui donne une exactitude suffisante.
Enlîn, dans les deux séries, 1 ampoule a subi la même action provenant du magnétisme de lair extérieur; celte action disparait dans les difïerences : il n*v a pas de corrections à faire de ce chef.
On a employé l'oxygène sous pression que lOn trouxe dans le commerce: on fait passer le gaz à travers un tanij^on d ouate pour qu'il n'entraîne pas de poussière du réservoir en fer dans lequel il est enfermé.
Le gaz oxygène du commerce contient une assez grande quantité d'azote, 9 pour 100 environ. On recueille une certaine quantité de gaz s'échappant du réservoir ( clans les mêmes conditions que pour le remplissage de l'ampoule ) et Ion dose volumétriquement, à l'aide de l'acide pyrogallique et de la potasse, la proportion d'oxygène.
L'azote, d'après Faraday, Becquerel et (^uincke, a un coefficient d'aimantation au moins cent fois plus faible en valeur absolue que celui de l'oxygène, il en résulte que l'azote contenu dans l'ampoule ne doit pas intervenir pour -j-^ dans la valeur de la force exercée sur le gaz. On peut donc ne tenir compte que de l'oxygène. Dans une mesure, par exemple, on a trouvé 0,912 pour la proportion volumétrique de l'oxygène dans le gaz employé. La proportion en poids est 0,921. On admet que 0,921 du poids de gaz est la quantité doxygène qui intervient dans l'expérience et l'on néglige l'effet de l'azote.
Nous avons trouvé pour le coefficient d'aimantation spécifique de l'oxygène à la température de 20" :
C'est le résultai de notre mesure la plus soignée, faite avec de l'oxjgène sous la pression de i (S atmosphères.
Deux autres mesures sous la même pression ont donné ii4 et ii3.5. Deux mesures, sous une pression de 5 atmosphères, ont donné une valeur plus forte de 5 pour loo; mais elles ont été faites avec une ampoule trop grosse pour notre appareil et les expériences avaient surtout pour but d'étudier TefTet des variations de température. A la précision près de ces dernières mesures, on peut dire que le coefficient d'aimantation spécifique est indépendant de la pression.
La valeur de liiiuiantalion de l'oxygène à la température de 20", sous la pression de i atmosphère, rapportée à celle de l'eau prise sous le même volume dans le même champ, est d'après notre mesure ( — 0,193); ce nombre est voisin de ceux trouvés par Becquerel ( — 0,182) et par P^araday ( — 0,180).
Les déterminations faites par la méthode de Quincke par divers auteurs ne sont pas concordantes entre elles. Nous avons calculé les valeurs auxquelles elles conduisent [)our le coefficient spécifique d'aimantation, en admettant, pour ramener les mesures à la température de 20", la loi de vaiùation avec la température que nous indiquons plus loin.
D'après Quincke : io''Koo=ii6.
D'après une mesure de Du Bois ( ') (faite à i5") : lo^K^o^ 8".
AL\L Tœpler et Hennig (1888) et M. Hennig (-) ont déterminé la valeur absolue de la différence des coefficients d'aimantation en volume de l'oxygène et de l'air, sous une même pression. Dans le premier travail, les auteurs ont trouvé o,i3i x lo"" à la température de 20". Dans le second, M. Hennig a trouvé 0,096 X \o~^ à 20". Ces deux nombres conduisent respectivement aux valeurs io''Koo= 120 et io''K2o=94 pour le coefficient d'aimantation spécifique de l'oxygène à 20".
J'ai tait deux séries de déterminations à diverses températures. La première avec une ampoule en verre ordinaire de y''™^ de capacité, remplie d'oxygène sous une pression de 5 atmosphères envi-
( ' ) Du Buis, Wiedeniann's A/m., t. XXXV, 1888, p. iS;.
(-) Wiedemann's Ann., l. XXXIV, 1888, p. 790; et t. L, p. 485.
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ron, à la tenipéraliire ambiante. On a (*) {fig. 7) (points X) :
io«K.
IFérence.
Ji3
ii3
La deuxième série a été faite avec une ampoule de verre dur. de 3*""' de capacité, remplie d'oxjgène, à la température ambiante sous une pression de iS atmosphères environ; à 4^o' la pression devait être de 45 atmosphères ; l'ampoule ne s'est pas déformée à
Fig.
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cette température, sous cette assez forte pression. On a trouvé [Tableau I {jig. 7)] :
(') La valeur à 25° a été trouvée égale à iig; on a ramené arbitrairement à ii3 pour faire coïncider le point de départ des deux séries. Les valeurs à iSS" et 345° ont été de même réduites dans le rapport de iiS à ii3. La première série n'avait pas été faite, en effet, en vue d'une détermination exacte de K à la température ambiante, mais seulement exécutée dans le but de constater la loi de variation avec la température.
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Tableau I.
33700 t. lo'^K. T DilTérence. /'. t — t' .
362 â4jO 53,1 -i-0,9 35i -411
On voit que le coefficient d'aimantation varie suivant une loi hyperbolique: la courbe {Jlg- 7) représente les valeurs de K calculées par la formide
IO''K
où T = 2-3 + ^ représente la température absolue.
La simple inspection de la courbe et des points marqués montre que cette courbe représente, à peu de chose près, les données de l'expérience. La courbe en Lis. fonction de LT {fi2;. 12, p. 3 16) est une droite de coefficient angulaire égal à — 1 . La loi de variation de K est donc extrêmement simple : Entre 20" et 4^0° le coefficient (T ainuintalion spécifique de Voxygène varie en raison inverse de ta température absolue.
Avec quelle précision cette loi se trouve-t-elle vérifiée? Les expériences permettent-elles de certifier un écart dans un sens déterminé? Il m'est bien difficile de répondre à ces deux questions. La première série indique une vérification excellente. Les écarts sont certainement inférieurs à ceux auxquels on doit s'attendre d'après la précision probable des expériences. La deuxième série donne au contraire pour K des valeurs toujours un peu plus fortes que celles calculées par la formule. L'écart est surtout sensible vers 200" et 3oo"; les valeurs trouvées sont alors de 2,4 pour 100 plus fortes que les valeurs calculées. Cependant la précision
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des mesures d'attraction est au moins de 1 pour 100 lors<|u'il s'agit de comparaisons sans dérangement de l'ampoule.
Si 1 on acceptait comme parfaitement corrects les résultats de ces expériences, on conclurait que pour des pressions faibles la loi se vérifie rigoureusement et que, pour les pressions fortes, il y a des écarts notables, la courbure de la courbe représentative étant moins accentuée. Je ne crois pas que l'on puisse tirer de pareilles conclusions. L'incertitude du résultat pro\ient de la possibilité d'une erreur systématique dans Févaluation des températures. On n'est jamais sur en elï'et que l'indication du couple donne exactement la température moyenne de l'ampoule. On se trouve, dans les deux séries, dans des conditions bien différentes à ce point de vue. Dans la première, ram[)oule était assez volumineuse et à parois peu épaisses. Dans la deuxième, l'ampoule était plus petite, mais avec des parois beaucoup plus fortes. On a fait figurer, dans le Tableau de la deuxième série, les valeurs de l' et de [t — t'). t' est la \aleur de la tem|téralure qui vérifierait la formule pour des valeurs de K données par expérience. L'écart atteint i4" au maximum : il me paraît bien grand pour être attribué à une erreur systématique; cependant il ne m'est pas possible d'affirmer que cet écart ne puisse, dans certains cas, se rencontrer entre la température du couple et la température moyenne de l'ampoule ( ' ).
Nous nous contenterons donc de dire que la formule
33700 io''K,= —^
convient pour calculer le coefficient d'aimantation spécifique de l'oxygène avec une précision probablement supérieure à 2 pour 100 entre 20" et 4^0 "•
(') J'ai eu souvent à déplorer, pendani ce travail, cette incertitude sur la précision de l'évaluation des températures. Je n'ai pas cru devoir multiplier le nombre de ces expériences -sur l'oxygène. Ces expériences sont longues et demandent beaucoup de soins et, coin me les causes d'erreur sont systématiques, j'aurais, dans les mêmes conditions, fait un gros travail, pour ne pas acquérir une certitude beaucoup plus grande dans les résultats. Pour avoir une pi'écision plus grande, il faudrait commencer par perfectionner la construction de l'appareil de clijiull'age.
PROPRIETES MAGNÉTIQUES DES CORPS. 'Ijg
Les déterminations faites sur l'oxygène permettent de calculer
les propriétés magnétiques de Fair à diverses températures, si l'on
admet (d'après les expériences de Becquerel. Faraday et Quincke)
que l'azote a une intluence négligeable. La valeur ainsi calculée
pour le coefficient d aimantation spécifique K de l'air est donnée
par la formule ( ')
fiL' 783o io6K^= ^-^•
On a fait une mesure sur l'air pris à la pression atmosphérique et à la température de 24". Dans ce but, on a pris une ampoule vohunineuse à pointe très effilée, dans laquelle on a fait le vide en la plaçant dans le même tube {/i^'- ti ) que celui qui a servi à remplir les auipoules d'oxygène et en la fermant avec le \ide par le même procédé. L'ampoule vide était placée dans l'appareil aux mesures magnétiques; on a fait une série de déterminations, puis, sans rien déranger, on a cassé les extrémités de la pointe avec une pince en cuivre; l'air est rentré et l'on a fait une nouvelle série de mesures. Les déviations étaient faibles, mais lès mesures peuvent se faire à froid à -pjj de division près pour les petites déviations. Enfin le poids de l'air, 0^,0126, se calcule d'après le volnme io''™\26 et la variation de pression -5o""".
11 est impossible de se servir des constantes du champ avec une ampoule aussi grosse, mais on peut faire une série avec l'ampoule remplie d'eau; on a une valeur relati\e de l'air par rapport à l'eau et l'on calcule la valeur absolue en admettant pour l'eau — I o" R = o , 'jy. On trouve ainsi pour l'air à 24" : i o^ R04 = 26 , 6. Par la formule donnée plus haut, on trouve pour la même température 26.3. La vérification est aussi satisfaisante que possible, meilleure même que celle que l'on pouvait prévoir, d'après la précision probable des expériences. On peut considérer cette expérience comme une confirmation de ce fait que 1 intluence de l'azote est insensible.
( ' ) En admeltanl 22, >o pour loo d'oxygène en poids dans la composiLion de l'air (Leduc, Journal de Physique, 1890, p. aSi).
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Si Ton sii|)pt)se que l'azote a un coeftieient d'aimantation spécifique de l'ordre de grandeur de la plupart des autres corps diamagnétiques, de l'ordre de grandeur de celui de l'eau par exemple, il en résulterait qu'à 20" le coefficient d'aimantation de l'air serait environ de 2 pour 100 plus faible que (;eiui calculé en tenant compte seulement de l'oxygène. Vers 4o<J" l'influence serait de 4 pour 100 environ, etc., c'est-à-dire qu'il est probable que la formule donne des résultats d'autant plus inexacts que la température est plus élevée.
Il est nécessaire de connaître le coefficient d'aimantation de l'air à diverses températures pour pouvoir corriger les mesures magnétiques faites dans l'air. Heureusement il n'est pas nécessaire de connaître le coefficient avec une grande précision pour cet usage.
C'est le coefficient d'aimantation en volume .r dont on a besoin.
11 est donné, en tenant compte seulement de l'oxygène, par la
formule
Le coefficient d'aimantation en volume de l'air varie en raison inverse du carré de la température absolue si l'on néglige l'influence de l'azote; à 20" on a lo^^^o = o, 0822. Sur l'eau de coefficient spécifique io*'K = o,'j9 et de densité i, la correction due à la présence de l'air est de 4 pour 100. Pour un corps de
densité «, fa correction est -,
A 3oo° on a io*''.r3oo^ 0,0084, la correction devient négligeable pour la plupart des corps. Ainsi, aux températures élevées, les valeurs de x données par la formule deviennent moins certaines; mais la correction due à l'air devient négligeable (').
SELS MAGNETIQUES.
Expériences de MM. Wiedemann et Plessner {-). —
{') J'ai admis arbitrairement que, dans un four ouvert par en bas et porté à une température élevée, la composition de l'air ne cliangt' pas.
(-) WiKDEMANN, Pogg. Anii., t. C\.\.VI, i865, p. 1.— PLiissNER, ]Vied. Ann., t. \X\I\, 1890, p. 336.
M. Wiedemann a découvert que le coelficient d'aimantation de tous Jes sels magnétiques dissous diminue quand la température augmente; que le coeificient de variation du coefficient d'aimantation est le même pour tous les sels; que ce coelHcient de variation est en Naleur absolue voisin du coeificient de dilatation des gaz. Les expériences plus récentes de M. Plessner ont confirmé ces résultats.
M. Wiedemann représente le coefficient d'aimantation Kf à t° dans le voisinage de la température ambiante par une formule linéaire de la forme
(r) Kt=Ko{i — oLt).
a:=o,oo325, d'après M. Wiedemann, pour des températures comprises entre i 5" et 80".
a^ (»,oo355, d'après M. Plessner, pour des températures comprises entre 1 5" et 60".
M. VViedeuiann a trouvé la même valeur de a pour des solutions de sulfate de protoxyde de fer, des chlorures ferreux et ferrique, de sulfate de nickel, d'azotate de cobalt, de ferricyanure de potassium. M. Plessner a trouvé une même valeur pour a pour les solutions de perchlorure de fer, de sulfate de manganèse, de sulfate de nickel, d'azotate de cobalt.
Les résultats de MM. Wiedemann et Plessner montrent que la loi de variation du coefficient d'aimantation est une fonction de la température seule, où n'entre aucun coefficient propre à la substance que l'on considère. Si, de plus, l'on admet que le fait que le coefficient de variation est voisin du coefficient de dilatation des gaz n'est pas dû au hasard et est au contraire l'expression d'une loi naturelle, on en conclut que ce fait doit se reproduire si l'on prend comme point de départ toute autre température que la température de la glace fondante. Le coefficient de dilatation des gaz est du reste, pour chaque température prise comme point de départ, l'inverse de la température absolue T; on a
I dKt _ _ I
K't ir ^ "" ^ ~ Y'
si ceci est vrai à toute température, on en déduit
A (2j Ki=;pi
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Al étant une constante qui dépend de la nature du sel. Le coefficient d'aimantation doit varier en raison inverse de la température absolue, c'est-à-dire suivant la même loi que celle que nous avons constatée pour l'oxygène. C'est la conséquence logique des découvertes de M. Wiedemann, si le voisinage de la valeur de a et de la valeur du coefficient de dilatation des gaz n'est pas une coïncidence purement fortuite.
Nous allons discuter de plus près les expériences de MM. Wiedemann et Plessner, pour voir si elles s'accordent avec la formule ci-dessus. On remarque tout d'abord que les valeurs trouvées
pour a sont plus faibles que o,oo36-= — -, ce qui doit être
d'après la formule (2). Ces coefficients sont même trop forts pour la loi inverse de la température absolue.
Pour les limites de température dans lesquelles ont eu lieu les expériences, cette loi indiquerait un coefficient a voisin de o,oo3o.
Nous reproduisons ici, Tableau II, une des séries d'expériences de M. Wiedemann relative au sulfate de protoxyde de fer en solution dans l'eau : la première colonne indique la température t, la deuxième les coefficients d'aimantation, exprimés à laide d'une unité entièrement arbitraire ; la troisième colonne donne les températures absolues, et la quatrième le produit RT, qui devrait être constant, si la loi inverse de la température absolue était exactement vérifiée.
Tableau H.
t. K. T. KTio \
oo
On voit qu'entre i5" et 68" le produit KT est constant, les différences étant certainement de l'ordre de grandeur des erreurs
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possibles dans les observations. La valeur obtenue à 8 T' est un peu plus faible.
Voici de même une des séries d'expériences de M. Plessner (Tableau 111) sur le sulfate; de cofjalt en solution dans leau :
Tableau III.
t. K. aïo*. T, IvTio-<.
8,9 'iGoâa » 281,9 7^4
45,8 vï^oo 3576 3 18, 8 717
La troisième colonne donne les \aleurs de a calculées par l'auteur en combinant la détermination faite à la température ambiante (8°, 9), avec cliacune des autres déterminations. On voit que les \aleurs obtenues pour a sont de plus en plus petites à mesure que la température finale est plus élevée. La loi de variation n'est donc pas linéaire : K fonction de L donne une courbe convexe vers Taxe des températures.
Le produit KT peut être considéré comme constant pour les déterminations comprises entre 44°? 3 et 60^,9; mais, si l'on compare ce produit constant à celui obtenu à la température ambiante, on trouve une dillérence notable de 2 , 6 pour 100.
Les mêmes remarques peuvent être faites pour chacune des mesures de M. Plessner. D'après ces expériences, la loi de varialion K serait donc un peu plus rapide que la loi inverse de la température absolue ( ' ).
(') Je signalerai une remarque que je trouve dans le Mémoire de M. Plessner. Les solutions magnétiques étaient contenues dans une ampoule en verre, au milieu de laquelle se trouvait le réservoir d'un thermomètre à mercure. L'auteur a admis dans ses calculs que l'eau, le verre et le mercure avaient des propriétés diamagnétiques qui diminuaient en valeur absolue de la même façon que les propriétés magnétiques des sels magnétiques. Il estime que, si les propriétés diamagnétiques de ces corps étaient invariables, les valeurs qu'il a trouvées pour a seraient trop fortes en valeurs absolues de o,3 à 0,8 pour 100.
D'après mes expériences, l'eau et le mercure ont des propriétés diamagnétiques
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Expériences avec le sulfate de protnxyde de fer. — J'ai fait quelques exjDériences avec ce sel magnétique en solution dans leau, dans des limites de température un [)eu plus étendues que celles employées par MM. Wiedemann et Plessner. Je n'ai fait que quelques essais, parce que mon appareil ne se prêtait pas à des mesures précises de température; cependant j'ai pu constater que la loi de variation est loin d'être linéaire et que la loi inverse de la température absolue convient, au moins en première approximation, pour représenter le phénomène.
La solution de sulfate de protoxjde de fer dans l'eau, préalablement purgée d'air, contenait 5,35 de sel anhydre et94,65 d'eau pour I oo de solution. On a calculé le coefficient d'aimantation spécifique K du sulfate anhydre en supposant que l'eau avait, à toute température dans la solution, un coefficient d'aimantation égal à (—0,79. io-«).
Les mesures sont faites à i5", 46" et 108".
t. 106 Iv. T. KTio«.
iT) 73 ,'3 3i 9 24 'OO
I oS . 63,2 38 I ^4 1 00
Le produit KT du coefficient d'aimantation par la température absolue est un nombre constant (').
En admettant la loi inverse de la température absolue, on a,
pour le sulfate de fer,
^ fi 24 200 Kio«'= ^ •
La valeur de la constante n'est pas très certaine.
invariables, et les propriétés diamagnétiques du verre augmenteat fortement avec la température, comme nous le verrons plus loin.
L'erreur possible signalée par M. Plessner existe donc réellement et est encore plus forte qu'il ne le prévoyait. La correction de cette cause d'erreur est de nature à diminuer l'écart existant entre les résultats des mesures et la loi inverse de la température absolue; toutefois je ne pense pas qu'elle soit suffisante pour amener un accord complet.
(') Pendant les expériences, il s'est formé un peu de peroxyde de fer, l'eau n'ayant probablement pas été parfaitement purgée d'air.
Expériences de M. Plessner sur Les sels magnétiques à l'état solide. — M. Plessner a encore étudié quelques sels à l'état solide, préalablement desséchés à 200**. J'ai calculé, d'après ces expériences, le produit KT du coeflîcient dainianlation par la température absolue. On trouve, par exemple, RT étant exprimé en unités arbitraires :
Pour le sulfate de manganèse
t 19°. 3 jt", 5 60", 6
KT ioi3 1018 101 3
Pour le sulfate de cobalt
PALLADIUM
Le palladium qui a servi dans ces expériences était parfaitement pur (' ). On a étudié les propriétés magnétiques de ce métal depuis la température ambiante jusqu'à i3jo".
On place le palladium en petits fragments dans une ampoule de porcelaine (telle que celle représentée figure 8, p. 3o3). Cette disposition permet de conserver le corps parfaitement pur, ce qui pourrait ne pas avoir lieu si on le chaufl'ait dans une ampoule de platine. Malheureusement les ampoules de porcelaine sont à parois épaisses et sont assez notablement magnétiques. Le palladium ne donnant pas des effets magnétiques bien intenses, il en résulte
(') M. Fink, qui a fait une étude chimique des composés de ce métal, a bien voulu me donner un échantillon parfaitement pur. qu'il a préparé lui-même.
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que les correclinns dues à l'ampoule sont du même ordre de grandeur que les quantités à mesurer. Cette circonstance défavorable a beaucoup nui à la précision des résultats. Ce sont surtout les mesures faites aux températures peu élevées qui ont été rendues incertaines, parce que les propriétés magnétiques de la porcelaine sont alors fortement modifiées par les variations de température. Voici les déterminations faites dans Tordre où elles ont été obtenues :
Tableau TV.
K lo''. T. TKio
435 1,97 708 i4oo?
i3io 0,92 i583 1460
En construisant la courbe K, fonction de H, d'après ces résultats, on voit que les expériences ne sont pas très satisfaisantes. Elles semblent indiquer une petite perturbation vers 4oo"; mais cela est douteux, une nouvelle série serait nécessaire. Les valeurs de la dernière colonne du Tableau montrent que la loi inverse de la température absolue est tout au moins applicable comme première approximation assez grossière. Ceci est encore visible sur la figure {/ig. 12, p. 3i6). On a représenté (points) les valeurs de logarithme de K, données par expérience, prises en ordonnées en fonction des valeurs de logarithme de T pris en abscisses, et la
droite
LK = L 0,001 5i — LT
correspondant à la formule
Les valeurs de K semblent diminuer, quand la température
s'élèxe, plus vite que ne l'indique la loi inverse de la leinj^érature absolue; mais il est fort remarqualile que cette loi convienne pour représenter approximativement les variations du coefficient d'aimantation dans l'énorme intervalle de température de i35o".
Avant de faire cette série d'expériences sur du palladium très pur, j'avais fait quelques mesures avec un échantillon de palladium impur qui contenait, entre autres impuretés, une quantité notable de fer. Les résultais obtenus avec cet échantillon ont donné presque le même coefficient d'aimantation à la température ambiante que pour le palladium pur; mais les variations de température produisaient un ellet tout différent.
Kio». T. TK
is'e 5.64 288.6 1630
■iji 4 1 < >'^- 'Jo4 , 0 lO^O
Le coefficient d aimantation diminue beaucoup moins rapidement quand la température augmente que pour le palladium pur. La loi inverse de la température absolue ne s'applique plus : on voit dans le Tableau que le produit KT n'est pas constant ( ').
VEKRE ET PORCELAINE.
Le verre est le plus souvent diamagnétique, mais quelquefois magnétique à la température ambiante; cela dépend évidemment de la proportion d'oxjdes magnétiques qui entrent dans sa composition. Dans le cas où il est magnétique, le verre devient cependant diamagnétique lorsqu'on élève la température. Dans tous les cas, les propriétés diamagnétiques s'accentuent quand la température s'élève. La vitesse de variation est d'autant plus rapide que la température est plus basse. Nous n'avons pas fait d'étude spé-
(') Il ronvient peut-être de rapprocher ce fait de celui que donne l'étude delà conductibilité métallique. La conduclibilité des métaux purs varie à peu près en raison inverse de la température absolue, tandis que la conductiiiiiité des métaux impurs varie moins rapidement avec la température.
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ciale; voici cependant trois nombres déterminés sur un échantillon de verre provenant d'un tube à essai. La deuxième ligne donne les coefficients d'aimantation exprimés dans une unité arbitraire :
fj 'io" 196" 428"
Les variations des propriétés magnétifpies du verre avec la température s'expliquent simplement en admettant que le verre est formé en majeure partie d'une substance dianiagnétique dont les propriétés restent invariables à toute température. 11 contient en outre une petite quantité d'une substance relativement fortement magnétique, dont les propriétés diminuent en suivant une loi voisine delà loi inverse des températures absolues. Les effets produits par ces deux substances se détruisent en grande partie à la température ambiante; aux températures élevées, la substance magnétique ne produit plus d'effet sensible et le verre tend à devenir une substance dianiagnétique à propriétés invariables a^ ec la température.
Nous avons eu à étudier les variations de propriétés magnétiques avec la température d'un grand nombre d'ampoules de verre, généralement faiblement diamagnétiques à la température ambiante. Les variations avec la température sont fort gênantes. Supposons que l'on étudie, par exemple, un cc»r[)s diamagnétique de coefficient d'aimantation constant à toute température, on ne peut déduire cette constance que de la difi'érence de deux séries de mesures (l'une avec ampoule + corps, l'autre avec ampoule seule\ variant toutes deux de la même façon avec la température. La constance du coefficient serait constatée bien plus facilement et bien plus sûrement si l'on avait des ampoules de propriétés magnétiques invariables.
La porcelaine se conduit d'une façon analogue. Nous n'avons de renseignements que sur des ampoules de porcelaine de Bayeux émaillées. Ces ampoules sont assez fortement magnétiques à la température ambiante et deviennent seulement diamagnétiques entre 600" et 800". Voici des nombres (.i" colonne) proportionnels à l'action magnétique à diverses températures pour une ampoule
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de porcelaine émaillée :
io3o — 37
I aoo — 55
A la température amijiante, la variation des propriétés magnétiques est extrêmement rapide.
Corps ferro-magnétiques.
J'ai étudié le fer, de la température ambiante jusqu'à i36o°, pour des champs variant de 25 à i35o unités. J'ai encoz-e étudié la raagnétite et le nickel, mais seulement aux températures supérieures à celle de transformation magnétique. Enfin j'ai fait quelques expériences sur la fonte.
FER DOUX
Disposition des expériences. — On sait que, dans le cas d'une substance très fortement magnétique, l'intensité d'aimantation dépend de la forme du corps placé dans le champ magnétique. La disposition la plus avantageuse est celle d'un cylindre très allongé dont l'axe est dirigé suivant le champ. Lorsque l'on donne les valeurs de lintensité d'aimantation en fonction de l'intensité de champ magnétique, on sous-entend que l'on rapporte les résultats au cas d'un cylindre infiniment allongé dans le sens du champ.
Je me suis servi, aux températures où le fer est fortement magnétique, de fils de diamètre très petit, dont la longueur (i*""^ environ) était dirigée suivant le champ (suivant Oy^ fig. i, le milieu du fil est en O). Le fil était situé dans un tube de verre ou
G. ig
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de platine qui le |)roté^eail contre l'oxydation. Le tube, avec le fer, était soutenu par réquipage mobile de la balance de torsion, comme l'était l'ampoule dans les expériences d(''crites précédemment. On ne se sert ainsi que d'une quantité très petite de matière; mais il n'y a pas à cela d'inconvénient, les ellets magnétiques étant très puissants. L'appareil n'avait pas été disposé en vue de l'étude d'un corps fortement magnétique et les résultats des expériences doivent être modifiés par certains termes de corrections.
Couple perturbateur. — Si la direction de l'aimantation n'est pas parallèle à celle du champ et forme avec celle-ci un certain angle 0, le corps sera soumis à une force f et à un couple; ce couple contribuera à faire tourner l'équipage mobile et pourra, dans certains cas, n'être |)as négligeable devant celui qui résulte de l'action de la force / agissant au bout du bras de levier / de la balance de torsion. Avec les corps faiblement magnétiques, l'aimantation est toujours parallèle au champ; avec le fd de fer, l'aimantation tend à s'orienter dans la direction du fil.
Soient m la masse du fil de fer, \^ l'intensité d'aimantation rapportée à l'unilé de masse, H l'intensité du champ. On a toujours, en ne tenant pas compte des quantités petites du second ordre, qui sont négligeables :
et le couple perturbateur sera (ml, HB).
Désignons par [3 l'angle de déviation de la balance de torsion et par c le couple de torsion par unité d'angle du fil de cette balance, on aura
(2) cp =// -mliHe,
d'où
dW , / H e
dx
Désignons |)ar 1 l'intensité d'aimantation apparente sans correc-
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lion, on aura
dx
On avait avec notre appareil [voir p. 249)
—^-^ = const. = 0,188 et / = 5'="',42.
dx d'où
I — o,q8ie
Désignons par n le nombre de divisions du micromètre, qui correspond à l'angle B. On avait avec notre appareil
0 = o,oooio5n, €t l'équation (3) peut encore s'écrire approximativement
<4) Il = I(i -H 0,000104 /i).
L'angle © peut provenir des déviations qui se produisent pendant les mesures : il peut alors être calculé et l'on évalue la correction indiquée par l'équation (4). Mais une partie de © peut provenir d'un défaut de réglage, si le fîl de fer n'est pas dirigé exactement suivant le champ pour la position moyenne de l'équipage.
Il en résulte une correction inconnue, qui le plus souvent n'apporte comme erreur que l'omission d\in facteur constant pour toutes les mesures.
On règle la direction du fîl de fer le mieux possible en se servant de repères marqués sur la planchette qui a été utilisée pour le réglage des ampoules; mais ce réglage n'est pas très précis.
Correction due au changement de position du corps dans le champ. — Avec un corps dont le coefficient d'aimantation est constant ou à peu près constant quel que soit le champ, nous avons vu que la force agissante est constante, quelle que soit la position du corps dans les limites de déplacement correspondant
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à la division du micromètre. Cela résulte de ce que la position moyenne choisie pour le corps est telle que le produit H ^7— est maximum. Ceci n'a plus lieu pour le fer, puisque K varie avec H. Soient (H)), ( -j- \ les éléments du champ correspondant à la position moyenne i et donnés par les expériences préliminaires. Soient (Ho), ( -j— ) les mêmes éléments pour la position 2 occupée par le corps après un petit déplacement x . On a
et
(dW\ /^H\ (dn\\
Soient [îi l'anj^le «le déviation, L 1 intensité d'aimantation du corps dans sa position 2 et 1| l intensité d'aimantation appcircnte calculée avec les Tableaux numériques comme si le corps était en 1 ; on a
[, = -rrz et lo
/fïï^ ' l,nm\
\ dx ] \ '" \ dx J 1
d'où, en tenant compte de (5)',
TW\^ — /ZI
\ dx / 2 V dx-
\dx),
Mais on sait que ( -y- jH est maximum pour la position i ; on en
déduit
/dU \ / dni \
^ ^ /dHy- /d-^H\ [d^K \d^ (7) ( ^- I -I- H, ( ^-^ 1=0 ou — -r = r-rr,
\dx Ji ' \, rte'^/i H, /dH
\ dx et (6) peut s'écrire
_/dH ^ _^
Les formules (5) et (6) permettent d'efTectuer les corrections pour I et H. Avec notre appareil, on a
(9) Yï '/ — =0,188 et 37 = 0,000570/1,
n t'tant le nombre des divisions du micromètre correspondant au déplacement x dans le champ. (5) et (8) deviennent
et
(il) I2 = Il [1 -T- 0,000 io7«].
On a dans tous les cas la relation
Calcul des corrections. — Supposons que le rapport de la longueur au diamètre soit très grand pour les petits fils cylindriques de fer employés; supposons de plus que l'intensité d'aimantation soit toujours parallèle au champ magnétisant dans l'intérieur du fer (cela revient à négliger la composante du magnétisme rémanent dans la direction normale à l'axe du fil cylindrique) ; désignons comme précédemment par 0 l'angle du champ et de la direction de l'aimantation et par to l'angle du champ et de l'axe du fil, on trouve facilement
ID
D étant la densité de la substance.
Une discussion simple conduit aux conclusions suivantes, en supposant D = 'j,8 :
1° On peut toujours faire pour H et I les corrections indiquées parles équations (10) et (\i). Ces corrections sont exactes, mais cependant inutiles lorsque le coefficient d'aimantation est constant quel que soit H, parce que les valeurs corrigées donnent le même nombre pour K. que les valeurs primitives.
2" Si K < 0,0028, il n'y a pas d'autres corrections à faire.
3° Si K > 0,2 (on a alors sensiblement B ^ to, l'aimantation
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est dirigée suivant la longueur du fil) il faut faire en outre la correction indiquée par l'équation (4)- [Les corrections des équations (4) et (i i) sont de même signe], il peut y avoir une autre correction inconnue provenant d'un défaut de réglage de la direction du fil. Cette correction, que l'on néglige nécessairement, se produit par l'omission d'un facteur constant quels que soient K et /i, pourvu que l'on ait toujours K ;> 0,2.
4" Si 0,0028 < R <^ o,'a, on appliquera toujours les corrections de (10) et (11); mais la correction de (4) s'appliquera sous une forme atténuée; on a, au lieu de (4), la relation (i3)
. / 0,000 io4/i (i3) Ii=l/i+..^ ^
Mais il peut y avoir une autre correction inconnue provenant d'un défaut de réglage du fil; celte correction, que Ton néglige nécessairement, se traduit par l'omission d'un facteur variable en même temps que K. C'est donc dans ce dernier cas que la correction présente le plus d'incertitude si la position du fil de fer est mal réglée.
n désigne, dans ce qui précède et dans le Tableau qui suit, la différence du nombre lu au micromètre au moment où l'on fait la mesure, et du nombre lu quand l'équipage occupe sa position moyenne, n a rarement dépassé 120 divisions.
On a cherché à déterminer expérimentalement le facteur de correction pour I. Pour cela on a opéré avec un fil de fer et des champs assez forts pour que de petites différences d'évaluation pour H ne modifient pas I, et l'on a déterminé pour chaque état du champ les valeurs des déviations, lorsqu'on déplace le point de départ sur l'échelle du micromètre.
Voici quelques nombres du Tableau de corrections pour I :
o est le facteur de correction total calculé d'après les formules (4) et (11). Dans le cas 3" où la correction est complète, o' est le même facteur de correction déterminé expérimentalement. n. cp. tp'.
80 I^Ol? ' )0'24
i4o ijOjo 1,042
On voit que le facteur déterminé par expérience est plus grand (jue celui donné par le calcul. Comme ces expériences sont un peu incertaines, on a pris la moyenne des valeurs de cp et cp' pour faire les corrections (').
Champ démagnétisant dû à l' aimantation. — On peut ;imincir les extrémités du fil en le frottant avec du papier de verre et essayer de lui donner grossièrement la forme d'un ellipsoïde. Soient H le champ extérieur et H' le champ magnétisant efficace 11'=:: H — XID; I étant l'intensité spécifique d'aimantation, D la densité du fer, X un facteur qui, si le fil est d'une grande longueur a, par rapport à son diamètre 6, peut être calculé par la formule {^)
X=4:r(^y(log.^-.).
Je ne me suis rendu compte qu'après avoir fait les expériences qu'il était nécessaire, pour pouvoir appliquer cette formule, que la forme de l'ellipsoïde fût parfaitement réalisée. J'ai dû en conséquence rejeter des séries d'expériences pour lesquelles la correction était importante. Dans les cas où la correction était très petite, je l'ai faite en me servant de cette formule. Dans le cas où la forme du fil se rapproche beaucoup de celle du cylindre, le facteur À, calculé ainsi comme pour un ellipsoïde, m'a semblé beaucoup trop fort, lorsque l'on suppose que le rapport du grand axe au petit axe est égal au rapport de la longueur au diamètre du cylindre.
Expériences avec i i fil de fer doux de o'"'',oo2 de diamètre (') {^échantillon A). — Le fil a été assez mal recuit. On l'a chauffé alors qu'il était tendu légèrement dans un tube capillaire
(') Peut-être eùt-il mieux valu prendre simplement pour les corrections les données de l'expérience. (Les calculs qui précèdent auraient toutefois été nécessaires pour se rendre compte de la fraction de la correction totale à appliqiAer dans les divers cas.) Si la correction avait été un peu plus forte, les courbes I = /( H ) {fig. 9) continueraient à s'élever un tant soit peu pour les champs forts aux basses températures, au lieu d'être absolument horizontales.
(-) EwiNG, Magnetic induction in iron; Londres, 1892.
(') M. Gaiffe a bien voulu tréfiler spécialement pour moi ce fil dans les filières en diamant dont il se sert pour les fils en platine.
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en verre où l'on avait fait le vide. Le morceau qui a servi dans ces expériences a i'^'",3'- de long et o*^™, 002 10 de diamètre. Le diamètre a été mesuré à l'aide d un microscope muni d'un micromètre oculaire qui avait élé comparé préalablement à un micromètre étalon placé sous l'objectif. Le rapport de la longueur au diamètre étant égal à 653, il n'y avait pas de correction à faire provenant du champ déuiagnétisant dû à l'aimantation.
La masse 37,03 X io~^ grammes est déduite du volume et de la densité supposée égale à 7,8. Le fd est monté dans un tube capillaire de verre complètement fermé.
On a fait avec cet échantillon des mesures à la température ambiante (à 26"), puis à 222°, à 4 18", à 563", et ensuite de nouveau à 26". Après chaufl'e, on a obtenu une valeur plus faible à froid ; je ne sais s'il faut attribuer cela à un défaut de recuit. Les expériences sur cet échantillon ne présentent pas un bien grand intérêt, parce qu'il n'a pas été possible de chauffer au delà de 563". On ne sait, en effet, comment abriter une masse aussi petite sans danger d'altération aux températures élevées.
Les courbes olitenues sur cet échantillon A j)résentent cette particularité intéressante que l'intensité d'aimantation croît plus brusquement |)Our les champs faibles qu'avec l'échantillon B étudié plus loin (') (Tableau V).
On a d'abord inscrit, pour chaque série, le résultat des expériences faites pendant la période croissante du champ; puis, audessous du trait horizontal, les résultats relatifs à la période décroissante du champ.
(') Un autre échantillon du même fîl, étudié dans les mêmes limites de température, a donné des résultats tout à fait analogues, que nous croyons inutile de reproduire ici.
Tableau V.
Après chauffe.
iii(?)
Expériences faites avec un fil de fer doux de o''™,oi4 de diamètre (échantillon B). — C'est avec cet échantillon que nous avons olîtenu les résultats les plus complets pour les températures inférieures à celles de transformation magnétique. Le fil a o'"",8^ de longueur et une masse de o°,ooio. On s'est servi de fil de fer doux du commerce; sa teneur en carbone est très faible (o,44 pour 100). 11 ne renferme pas de carbone à l'état graphitoïde ; il ne contient pas non plus de soufre, de phosphore ni d'arsenic.
Le fil a d'abord été chauffé pendant une journée à une température élevée (1200" environ). Il était chautlé dans un creuset en porcelaine émaillée, au milieu d'une masse de fer porphyrisé qui le préservait de l'oxydation. Le fil fut ensuite placé dans l'intérieur d'un tube de platine dont les extrémités furent fermées par soudure autogène. C'est ce tube contenant le fil qui a servi dans les mesures. A. la fin des expériences, le fil de fer a été retrouvé en bon état, peut-être légèrement ])laliné à la surface.
Le rapport de la longueur au diamètre est égal à 62 et le champ démagnétisant dû à l'aimantation est encore généralement assez petit ('). On peut, sans grande erreur, déterminer la courbe I :^y(H) pour la température ambiante, et cependant la masse est encore assez notable pour que l'on puisse (en prenant les fils de torsion de plus en plus fins) étudier les propriétés magnétiques jusqu'à '^80°.
Ci-joint le Tableau des résultats (Tableau VI el Jig. 9), toutes corrections faites.
Les séries sont numérotées dans l'ordre successif des expériences. Dans chaque série, les nombres après le trait horizontal se rapportent à la période décroissante du champ. On est revenu fréquemment à la température ambiante et les résultats obtenus ne se sont pas modifiés sensiblement pendant le cours des expériences. On a fait aussi deux séries concordantes à 688°. Après la série (2), on a élevé la température jusqu'à 770"; on voit que la série (3), faite ensuite à 22", est en accord avec les autres séries faites à la température ambiante.
On a représenté {fig. i), entre les courbes relatives à 748" et à 752", 2, une courbe obtenue avec un fil de torsion plus fin qui permet de préciser un peu mieux la forme de la courbe pour les champs faibles dans le voisinage de la température de transformation. Seulement, nous n'avons pas indiqué de température, parce que l'appareil, ayant été démonté et remonté entre cette expé-
( ' ) La correction est importante cependant aux températures peu élevées pour les champs faibles; la valeur de ceux-ci présente donc une certaine incertitude, puisque la correction est mal connue. Pour un champ de 100 unités, la correction est de i(i unités.
rience et les premières, la température indiquée par le couple n est plus comparable à ce qu'elle était avant cette température critique. Il suffit, en effet, d'une variation de quelques degrés pour produire un changement énorme dans les propriétés magnétiques.
A partir de 760", le coefficient d'aimantation ne varie plus; I fonction de H est une droite. On a pu continuer les mesures jusqu'à 780", mais les déterminations deviennent incertaines, parce que la correction due au tube de platine qui renferme le fil devient aussi grande que la quantité à mesurer. On a, toutefois, trouvé les valeurs suivantes pour le coefficient d'aimantation spécifique K aux températures B ( ' ) :
e. Kio«.
756" 4 74oo(?)
760,5 45oo
Tableau VI.
(') Un autre échautillon du même fil B a été étudié seulement jusqu'à 43°°. Nous ne donnerons pas les résultats, qui sont en accord avec ceux fournis par le premier échantillon.
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Tableau VI (suite).
447°- fioi". 2 1
Il(?)
i3îo
gSo
i3io
foo,7
ii(?)
H. ÏT^
3ii
I lO
3ii
3io
3io ■^,6(?) 3io 17, 2(?) 295 201
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Expériences faites avec un fil de fer doux de o''"',o35 de diamètre [échantillon C). — Avec cet échantillon, de même provenance que l'échantillon B, mais de masse un peu plus forte (oS, 006-), on a cherclié à préciser autant que possible la forme de la courbe I=/(H) dans le voisinage de la température de transformation. Vers cette température, les expériences sont difficiles et se font dans des conditions particulièrement défavorables, parce que l'intensité d'aimantation varie avec la température avec une extrême rapidité. A 73^", par exemple, la température doit être maintenue constante à -pj de degré près, pendant toute une série d'expériences pour que les résultats puissent être utilisés. Un observateur, en agissant à l'aide d'un rhéostat sur le courant qui chaufle le four, s'occupe exclusivement de maintenir parfaitement constante la température, pendant qu'un second observateur fait les mesures magnétiques.
Les résultats de ces expériences sont consignés Tableau VU et figure 10.
On peut admettre qu'au-dessus de 744°? on a à peu près une droite pour la courbe I^/"(H). Les coefficients d'aimantation sont alors :
e. Kio«.
Les degrés et dixièmes de degré indiqués ont seulement de l'intérêt pour définir les différences de température dans des expériences successives faites avec un même échantillon et sans déranger la position relative du couple et du corps. Mais les températures indiquées ne sont comparables entre elles qu'à i 5° près, pour des expériences faites avec des échantillons différents tels que B et C par exemple.
lOI
Tableau
ii3
lot
io3
Expériences faites au-dessus de la température de transformation [échantillons D, E, F, G). — Aux températures supérieures à 770", le champ démagnétisant dii à l'aimantation est insensible quelle que soit la forme du corps. On peut alors prendre des masses de fer beaucoup plus considérables, ce qui est du reste nécessaire parce que l'aimantation devient de plus en plus petite. D'autre part, à partir de 760", et jusqu'à i375", on obtient des droites pour la courbe I == /(H). Il nous suffit donc de donner les valeurs de K pour chaque température.
Aux températures supérieures à 1100°, il devient difficile de mener les expériences à bonne fin. A ces températures élevées, l'émail du four est fondu, la porcelaine est ramollie et la tige de l'ampoule a tendance à fléchir; le moindre contact accidentel entre l'ampoule et les parois du four amène une adhérence et il faut démonter tout l'appareil; enfin, les forces que l'on évalue sont de l'ordre de grandeur des j^ de milligramme.
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Les échantillons (D, E, F, G) sont de même provenance. Ils ont été taillés dans une tig^e de fer doux du commerce très pur contenant o,o4 pour loo de carl)one et qui ne paraissait pas renfermer en quantité sensible d'autres corps étrangers.
Les échantillons D, E, G ont été chauffés dans un creuset vers i30o'^ avant d'être montés dans l'appareil (comme pour le fer de l'échantillon B).
L' échantillon D avait encore une forme allongée dans le sens du champ (longueur o'"",55, diamètre o''°\io environ, masse o^, o324). 11 était monté dans un tube de platine et protégé autant que possible contre la cémentation par une faible couche de mag^nésie calcinée. On a pu opérer entre -60" et 924°. Les résultats sont consignés Tableau VIIL
L'échantillon E avait une masse déjà beaucoup plus forte
/, fer placé dans l'ampoule. — p, poussière de porcelaine. — T, tube de porcelaine soudé à l'ampoule. — /, tige de porcelaine qui soutient l'ampoule dans le four.
(o°,44). Il avait la forme d'un petit cylindre de i'''",2 de long sur o''",27 de diamètre. Il était enfermé dans un tube de platine dont il touchait les parois.
Enfin, avant de j^rocéder aux expériences, on a chauffé plusieurs
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heures le fer dans sa gaine de platine vers looo" ou i loo". Cette manière de procéder est défectueuse; examinant le fer après les mesures, on l'a trouvé blanc et brillant à la surface et imprégné de platine intérieurement par cémentation.
Le tube de platine était aussi imprégné de fer et devenu assez fortement magnétique (le platine avait gagné 0^,028 perdus par le fer). Les résultats sont consignés l'ableau IX et figure i3, courbe 4, points o. Les résultats sont intéressants au point de vue des modifications dans les propriétés du fer apportées par l'introduction du platine.
L'éclianlillon F (masse oS,35i) était monté dans un tube de platine, mais séparé du métal par unje faible couche de magnésie calcinée. On a pu opérer entre ^SS" et 1365"; après l'opération, le fer n'avait rien perdu de son poids. Les résultats sont consignés Tableau X et figure i3, courbe 3, points ..
L'échantillon G avait une masse beaucoup plus forte (2^,o3), il était monté dans une ampoule de porcelaine émaillée {^fig. 8) fermée au chalumeau oxhydrique.
Après l'opération, le fer avait perdu o^,o44î soit environ 2 pour loo de son poids qui, réagissant sur la porcelaine, s'était transformé en silicate. Les résultats sont relatifs à des temjiératures comprises entre 101 5" et i35j". Ils sont consignés Tableau XI ei Jjg. i3, points 6 marqués X.
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Tableau IX.
Échantillon E.
Ki()«. e. Kio
784 >8io 1292 29,9
772 ioo8o(?) 889 3o,4
ioi5 29,1 1084 27,6
Tableau X.
3oG
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Tableau XI.
Échantillon G.
ioi5 28,2
figi 23,5
i3io.
Kio«.
Exposé des résultats obtenus avec le fer doux aux températures inférieures à 770°. — Les courbes {Jig. 9) et le Tableau VJ,
relatifs à réciiantillon B, nous ont permis de dresser le Tableau \11 que nous considérons comme donnant le résultai le plus probable de nos mesures au-dessous de la température de '■'-o".
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Les exjiériences donnent les valeurs de l'intensité d'aimantation ]ors(|ue le champ magnétisant varie alternativement d'une manière continue de — i35o à + i35o. Les effets de l'hystérésis se font très peu sentir lorsque l'on opère avec des champs aussi intenses.
Pour ne pas compliquer la figure, on a représenté seulement les branches correspondant à la période croissante de H. Les branches ascendantes sont probablement presque identiques avec ce qu'auraient donné les courbes de première aimantation dans les limites de champs utilisés. La branche correspondant à la période décroissante se confond presque, du reste, avec la branche de la période croissante; d n'y a de différence sensible que pour les champs inférieurs à loo et lorsque la température est peu élevée.
L'observation des courbes suggère quelques remarques :
Lorsque le champ croît de o à i3o(), les courbes relatives à deux températures ddlérentes s'écartent d'abord peu l'une de l'autre, sans toutefois se confondre, pendant toute une portion de leur tracé; puis ces courbes se séparent franchement. C'est ainsi que la courbe relative à 2'j5" se sépare à peine de la courbe de 20" tant que le champ est inférieur à 3oo unités. De même, la courbe de 477° s'écarte peu des courbes de ao" et de 2-5" tant que le champ est inférieur à 100 unités, etc. On peut imaginer une courbe limite qui serait celle vers laquelle tendent les autres courbes lorsque la température absolue tend vers zéro. La courbe d'une température quelconque s'écarterait peu de cette courbe limite sur une portion de son tracé d'autant plus longue que la température serait plus basse. On peut admettre que la courbe à 20" donne, à peu de chose près, pour les champs inférieurs à 45o unités, la première partie du tracé de cette courbe limite.
Pour faciliter les explications, nous distinguerons, dans une des courbes, trois parties : une portion initiale dont nous venons de parler, une dernière portion pour laquelle l'intensité d'aimantation est presque constante, quel que soit le champ ('); enfin une portion qui sert à raccorder les deux autres. Pour la courbe de (ioi", par exemple, la portion initiale est relative aux champs inférieurs à 4o unités, la portion intermédiaire suit jusqu'à un champ voisin
(') Voir la note (i), p. 2()5.
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de 4oo unités; de 4ooà looo, l'intensité d'aimantation est presque constante. A 740", et pour des températures supérieures à celle-là, la dernière portion a disparu.
A partir de ^aô" et jusqu'à i3'j5'\ les courbes ne sont plus que des droites passant par l'origine. Cela signifie que, pour les températures supérieures à 75()", le fer a un coefticienl d'aimantation constant (pour des chauips magnétisants compris entre 23 et i3oo unités).
Le fer passe donc progressivement de l'état de corps ferromagnétique à Tétat de corps faiblement magnétifpie à coefficient d'aimantation constant.
La figure 10 et le Tableau Vil se rapportent à des expériences faites avec réchantillon C, dans le but de préciser, autant que possible, la forme de la courbe 1 =:/(H) aux températures voisines de son changement d'alkire.
A 7,3-", 3 (expériences non représentées sur la figure), l augmente progressivement de 22 à 24 pour des champs variant de 7
Fis. 10.
à 90 unités. Les courbes doivent passer par l'origine et y avoir un point d'inflexion; on voit alors nettement, d'après les expériences faites à 737", 3 et à 740", 5 et 744"i cj^e l'on doit avoir une augmentation très rapide de I pour les champs faibles, suivie d'uu changement de direction absolument brusque. La quantité ( j^j
doit passer nécessairement par un maximum pour un champ plus faible que ceux qui ont été utilisés dans les mesures. A 776", 4 et à 820", le coefficient d'aimantation est constant.
On peut chercher à se faire une idée du mécanisme de la transformation des courbes quand la température s'élève. Nous proposons l'interprétation suivante : Nous avons distingué trois portions dans les courbes relatives à l'état ferro-magnétique. Dans la pre-
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inière portion on a, pour les champs faibles, un coefficient d'aimantation énorme (en faisant abstraction des phénomènes d'hystérésis). Ce coefficient est du même ordre de grandeur, quelle que soit la température, et semble plutôt augmenter quand la température s'élève. La longueur de cette première portion est de plus en plus courte lorsque la température est de plus en plus élevée, si bien cjue, vers ySo", cette première portion disparaît. D'autre part, lorsque la température s'élève, la troisième portion à intensité d'aimantation constante des courbes ne se présente plus pour les limites des champs employés. Toute la courbe est alors constituée par une partie de la deuxième portion intermédiaire, et cette partie ne présente bientôt plus de courl)ure sensible dans les limites des champs employés. Ainsi, on est amené à la conception suivante : aux températures élevées, le fer commence par s'aimanter avec un coefficient initial énorme; mais il se fait, presque dès le début, un brusque changement dans la direction de la courbe I = /(H), le champ et l'intensité d'aimantation étant encore extrêmement faibles; la courbe se présente ensuite comme une droite beaucoup moins inclinée et qui semble passer par l'origine.
Les expériences de M. Hopkinson semblent particulièrement propres à éclaircir ce qui se passe pour les champs faibles dans le voisinage de la température de transformation, d'autant plus qu'il a étudié de très près la cjuestion. Mais les phénomènes d'hystérésis magnétique viennent compliquer singulièrement les résultats. Si l'on essaye de faire abstraction de ces phénomènes d'hystérésis et de reconstituer ce que serait la courbe I == /'(H) s'ils n'existaient pas, on arrive de même, d'après ces expériences de M. Hopkinson, aux conclusions que nous venons de formuler.
M. Ewing (') a montré qu'en plus de la courbe de première aimantation et de la courbe d'hystérésis, on pouvait constituer une troisième courbe que l'on pourrait, je pense, appeler courbe d'aimantation stable.
On obtient l'intensité d'aimantation correspondant à cette courbe en donnant des trépidations mécanicpies à un fil de fer tout en le plaçant dans un champ magnétique (ou bien encore en lui donnant des trépidations électriques, d'après MM. Gerosa et Finzi,
(') Magnetic induction of iron, p. 317.
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en le faisant parcourir par un courant alternatif). La courbe d'aimantation stable passe par l'origine; c'est, en quelque sorte, la courbe médiane entre les deux branches de la couri)e d'hystérésis. Pour le fer doux, on obtient la même courbe à l'aide des champs magnétisants pendant que ceux-ci sont dans leur période croissante ou lorsqu'ils sont dans leur période décroissante. C'est de cette aimantation stable que je veux parler, lorsque je dis plus haut d'essayer de reconstituer l'intensité d'aimantation en faisant abstraction des phénomènes d'hystérésis.
On a représenté {fig- i '. partie gauche), à un autre point de vue, les résultats du Tableau XII, en portant les températures 9 en abscisses et les intensités d'aimantation I en ordonnées pour des champs de 20, 5o, ^S, loo, i5o, 3oo, 700, 1000 et i3oo unités. De -20" à -60", les courbes sont tellement resserrées que l'on a seulement représenté alors celles relatives aux champs de 20, 3oo, 1000 et 1 3oo unités.
Pour des champs compris entre 3oo et i3oo unités, l'intensité d'aimantation augmente constamment, quand la température s'abaisse de -60" à 20".
Mais on voit déjà, sur la courbe relati\e à un champ de 3oo unités, que l'intensité d'aimantation tend à devenir constante lorsque la température devient suffisamment basse. Le même tait se dégage de l'examen des couriies obtenues avec les champs moins intenses de i5o, 100, 76, 5o unités. (Il semble y avoir des fluctuations dans les courbes avec tendance vers une valeur moyenne, mais ceci n'a pu être établi avec certitude.) Pour un champ de 25 unités et pour les champs plus faibles, l'intensité d'aimantation passe par un maximum à une température peu inférieure à celle de la température de transformation, puis décroît constamment en même temps que la température. Ce dernier elTet était très important dans les recherches de M. Hopkinson, qui a utilisé des champs peu intenses. Il est dû, je pense, en grande partie, à une action indirecte provenant de ce que les phénomènes d'hystérésis magnétiques augmentent beaucoup quand la température s'abaisse.
Les courbes relatives aux champs de 1000 et i3oo unités se confondent entre 20'' et 73o"; puis, pour des températures plus élevées, la courbe pour le champ de 1000 unités tombe plus rapidement que l'autre à des valeurs extrêmement faibles.
La courbe pour H = -joo unités se confond avec la courbe pour H = K^oo sur une portion un peu moins longue de son tracé; les
' '"'(!'■ 'Iil
Li ='
Tf
Il il
courbes tendent à se détacher à 20" d'une part et à 720" de l'autre. La courbe pour H = 3oo se rapproche de la courbe pour H^ i3oo entre 477" et 720'', et s'en détache fortement aux températures
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supérieures à ^20' ou inférieures à 477°- On est conduit à imaginer qu'il existe une courbe limite 1'= /"(O) vers laquelle tendraient les courbes I:=/'(6) dont nous venons de parler, si l'on utilisait des champs magnétisants d'une intensité considéralde. Cette courbe limite serait probablement peu diderente de la courbe relative à un chami) de i3oo unités pour des temj)ératures comprises entre 20" et 730". Pour des tempéi'atures supérieures à 760", si la courbe existait toujours, elle devrait se détacher fortement de la courbe pour H=i3oo, et devrait nécessairement avoir un point d'inflexion entre 730" à 800". Pour une intensité de champ supérieure à i3oo°, une courbe quelconque 1 =y(Q) se rapprocherait beaucoup de la courbe limite l':=/"(f)) sur une portion de son tracé d'autant plus longue que le champ serait plus fort. Une couriie 1= /"(B) se détacherait de la courbe limite : aux températures basses pour donner une branche presque horizontale; aux températures élevées pour donner une jjranche fortement inclinée.
L'examen des courbes montre ([uil n'y a pas une température déterminée pour laquelle le fer se transforme. D'une manière générale, l'intensité d'aimantation baisse d'abord lentement, puis de plus en plus vite quand la température s'élève^ et la chute du magnétisme atteint son maximum de vitesse vers 740" ou 700"; les courbes ont alors un point dinllexion. L'expression température de transformation magnéi ique du fer, qui est d'un usage très commode, a donc une signification un peu vague; il convient, je pense, de désigner ainsi la température moyenne des points d'inflexion des courbes.
Exposé des résultats obtenus aux températures supérieures à 770". — Les résultats obtenus avec les échantillons B, C, D, F, G sont en accord d'une manière générale et se complètent mutuellement. Cependant, pour amener les courbes K=y"(0) à coïncider autant que possible, il faut les déplacer par rapport à l'échelle des températures d'un certain nombre de degrés, ne dépassant pas du reste celui qui représente l'incertitude probable dans l'évaluation des températures. Nous avons ainsi déplacé la courbe de l'échantillon C de (-h II"), celle de réchantillon D de ( — 3"), celle de l'échantillon F de (4-5") pour ramener ces courbes dans le prolongement de la courbe de l'échantillon C; puis nous avons con-
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stiiiit une courbe moyenne qui nous a servi à dresser le Tableau XIV qui peut être considéré comme le résumé de nos mesures audessvis de 'j6o". Ce n'est pas cependant la courbe K:=/*(6) qui nous a servi entre 'j6o" et goo° pour cet usage. K varie tellement vite avec la température dans cette région qu'il faut représenter logl en fonction de la température 6 si l'on veut avoir une vue d'ensemljle des phénomènes.
Tableau XIII.
Ivio^ 6. IVio^. 6. Km
58oo
■14ÎO
loao
io5o
iiSo
i3oo
On a représenté {Jig'. 11) les courbes I==:/(0). Au-dessus de 760", le coefficient d'aimantation est constant, I est proportionnel au champ; on n'a plus alors représenté, pour les températures supérieures à celle-là, que la courbe lz=f(^{i) relative à un champ de 1000 unités. Cette courbe (i), à l'échelle indiquée, s'évanouit vers 770". Pour suivre le phénomène, on a représenté la même fonction : courbes (2), (3), (4), (5) avec des échelles respectivement 10, 100, 1000, 5ooo fois plus grandes pour I. Comme le champ relatif à ces courbes est égal à 1000, on peut encore dire que les courbes (i), (2), (.)), (4), (•">) donnent respectivement, à l'échelle indiquée, les valeurs de Kio^, Kio% Kio^, Kio^, 5Kio" pour H =1000 et même pour toutes les valeurs de H comprises entre 25 et i3oo unités, lorsque la température est supérieure à 760".
Aux températures supérieures à 700° et jusqu'à i 280*^, l'intensité d'aimantation continue à décroître avec une vitesse de plus en plus faible. Mais, de 750" à ySo", la variation relative de l'intensité
d'aimantation ( 7 777, ) est toujours considérable. L'intensité d'ai-
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mantalion diminue de la moitié de sa valeur d'abord pour quelques degrés, puis pour 20" ou 3o" d'élévation de la température.
De ()5o" à i'i8o", le coefficient d'aiman talion est presque constant, il diminue un [)eu avec la température.
Vers 1280", le coefficient d'aimantation augmente brusquement de la moitié de sa valeur, puis de nouveau, de 1280" à i365", il se remet à diminuer cjuand la teinj)érature augmente.
Le 1er doux présente une autre singularité dans le voisinage de la température de 860". Cette singularité n'est guère apparente sur la fisiure 1 i, mais elle devient manifeste si l'on construit la courbe de logl (ou de loglv) en Ibnction de la température 0. Le coefficient angulaire des tangentes à cette courbe donne les valeurs
de î" -77-7 expression qui, cliangée de signe, est la vitesse relative de
cbute de Fintensité d\iiuiantation avec la température.
La courbe en logl a d'abord un premier point d'inflexion vers ^30", à une température voisine du point de transformation indiquant alors un maximum de vitesse relative de cbute, puis la courbe a deux autres |)oinls d'inflexion, l'un à 840" et l'autre à 880", qui indiquent respectivement pour ces températures un minimum
I d\ et un maximum pour -r -rrr ' i d\)
On a représenté {fig- 12) les valeurs des logarithmes des coefficients d'aimantation ( LK) en fonction des logarithmes de la température absolue (LT); cette représentation est très avantageuse : l'échelle logarithmique pour le coefficient d'aimantation permet d'avoir une représentation d'ensemble des propriétés magnétiques d'un corps ferro-magnétique; cette échelle permet encore de réunir sur une même figure les courbes relatives aux divers corps magnétiques et de les comparer entre eux. L'échelle logarithmique des températures absolues est l'échelle de température la plus naturelle pour tous les jjht'nomènes (').
Enfin, lorsque, pour un corps comme l'oxygène, le palladium,
(') Avec cette échelle une température infiniment basse est ( — qo) comme une température infiniment élevée est (-1-00). Les rapports des nombres exprimant des températures absolues sont seuls déterminés sans convention spéciale. ( Voir LippMANN, Journal de Pfiysique, 2" série, t. III, p. 227.) Les diflerences des logarithmes sont de même déterminées.
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les sels magnétiques, ou a la relation lv = A (où K est une constante), la représentation est une droite de coefficient angulaire égal à (—i).
Les phénomènes qui se passent vers 700" pour le fer {jig. 12, point a) sont normaux ; ce sont des phénomènes qui se rencontrent chez tous les corps ferro-magnétiques aux températures voisines de celles de transformation magnétique.
On voit nettement {fig. 12) que l'allure de la courbe de a en b entre 760" et 860" ne se poursuit pas au delà. Entre 8(io" et 900"
Fis. 12.
la chute est beaucoup |)lus brusque; de part et d'autre de 860" (point b) on a des points d'inflexion. Sur la courbe {fig. 11), au contraire, la perturbation est à peine visible et se traduit seulement par un léger aplatissement de la courbe vers 860".
On peut maintenant cliercher à se faire une idée de ce qui se produit dans le fer. L'explication suivante me paraît séduisante;
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je \ donne toutefois sous toute réserve : on pourrait admettre que jusqu'à 860°, le fer se comporte normalement comme tout autre corps ferro-mai^nétupie. Vers 860" ( /ig'. 12) le fer commence à se ti^ansfo 'mer en une deuxième variété allotropique, la transformation est complète vers yao" (e) et le fer reste dans cet état jusqu'à 1280" {d y, le fer est alors analogue à un corps faiblement magnétique, au j^alladiiim, à l'oxygène. Enfin, à 1280^', le fer revient à son premiei étal et la ligne e/'(i28o" à i366") semble être le prolongement de la ligne ab. La ligne ab prolongée jusqu'en y" constituerait bien me courbe analogue à celle que donne la magnétile ovi le nickel ( ' ).
Examen plus détaillé des expériences. — 11 convient de se rendre compte du aegré de certitude des faits qui viennent d'être décrits et de précis, r certains détails qui peuvent donner des indications sur la nai ire des phénomènes. La transformation magnétique vers ■jSo" "'est pas brusque, tout au moins pour les champs intenses. La diminution de l'intensité d'aimantation, quand la température s'élève, e.t seulement très rapide, d'autant plus rapide que le champ est pb s faible; il j a tendance à transformation brusque lorsque les cht. nps deviennent très faibles. 11 n'est pas admissible, par exemple, que des in("galités de température dans le fil de fer masquent une chute brusque sensible. Les échantillons F et C sont, en eflet, ( es fils de masse très petite; ils sont placés dans des tubes de plat, ne dirigés horizontalement dans le four. Les différences de température doivent être extrêmement petites dans les di\ erses parties des fils et ne sauraient masquer que des chutes brusques insignifiantes.
( ' ) J'ai émis cette hypothèse pour donner une image des résultats de mes expériences et pour chercher à quelles conséquences ils semblent conduire lorsqu'on les considère isolément. Je ne me fais pas d'ailleurs l'illusion de croire que ces résultats soient suffisants pour résoudre à eux seuls la difficile question des transformations du fer. Cette question a été l'objet de nombreux travaux en ces dernières années. M. Le Chatelier a remarqué {Société de Physique, séance du 20 avril 1894) que la transformation magnétique vers 760° et le changement d'allure vers 860° correspondent respectivement aux transformations Ar- et Ar-" de M. Osmond, et que la transformation de 1280° correspond à un changement dans les propriétés du fer qui avait été signalé vers i3oo° par M. Bail, mais dont l'existence avait été contestée (Osmond, Transformation du fer et du carbone, «888. Ball, Proceedings of t/ie Iron and Steel Institute, t. I, 1891, p. io3).
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La transforma lion qui se produit à partir de 860" m'avait échappé lorsque je fis les mesures, parce que je n'avais pas employé les coordonnées logarithmicpies pour représenter les valeurs de K. Le changement de direction de la coiirlie en LK est absolument nécessaire pour expliquer la baisse considérable qui se produit entre 855" et 900" d'après les mesures faites sur l'échantillon D et sur l'échantillon E. Cette baisse du coefficient d'aimantation avec la température ne me paraît pas non plus être tout à fait brusque bien qu'elle soit fort rapide.
La transformation qui se produit vers 1280" et se traduit par une augmentation brusque a d'abord été pressentie avec l'échantillon E platiné qui, à la limite des températures atteintes dans les expériences (1290"), indiquait une tendance à l'augmentation pour K {fig- i>)- L'existence de l'augmentation est, je pense, mise hors de doute par les expériences avec l'échantillon F. On peut suivre ( fig. 10) la marche de ces expériences (on a représenté les valeurs de LI en fonction de LT et l'on a indiqué sur l'échelle de LT la position de quelques températures Q exprimées en degrés centigrades). La courbe (4) points (o) se rapporte à l'échantillon E platiné. La courbe (3) points (.) se rapporte à l'échantillon F. Toutes les mesures ont été faites après avoir laissé la température constante un temps suffisant pour que le morceau de fer soit en équilibre de température avec le four et le couple. Avec l'échantillon E, on a commencé par chauffer jusqu'à 1 162" en faisant des mesures; on est revenu à 933", ce qui a permis de constater une baisse des valeurs de K à une même température. On a ensuite chaufié jusqu'à i365"; une hausse brusque des valeurs de K s'est produite entre i245" et 1295". A partir de i3oo" jusqu'à i3(î5" K. diminue. On a fait des déterminations pendant le refroidissement qui montrent que K éprouve, en sens inverse, les mêmes variations que pendant réchauffement. Les courbes par échauflement et refroidissement auraient été probablement identiques si les expériences n'avaient été troublées par une baisse lente et progressive dans les valeurs de K qui semble avoir été proportionnelle au temps, qui s'est produite constamment, mais dont nous n'avons pas su pénétrer la cause.
L'échantillon F était en bon état à la fin des mesures et son poids n'avait [)as varié. Nous avons voulu toutefois nous assurer.
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en nous mettant dans des conditions très différentes, que la varia-
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tion reconnue à 1280" n'était pas due à quelque action secondaire,
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cénientalion du fer par le platine, formation d'oxyde, déréglage de l'appareil, etc. Les expériences ont été faites dans ce but avec l'échantillon G, points (6) marqués lL{_fig. i3). Cet échantillon était situé dans une ampoule de porcelaine. 11 avait une masse six fois plus grande que celle de l'échantillon F. Les résultats de l'expérience sont en accord avec ceux donnés par l'échantillon F. Les valeurs numériques pour K sont aussi à peu près les mêmes et à peu près la même aussi la grandeur de la variation à 1280°. Dn accident a mis fin aux expériences et l'on n'a pas pu voir ce qui se passait pendant le refroidissement. Les expériences avec le fer F indiquent que le changement de 1280" est brusque. Les expériences avec le fer G indiquent, au contraire, une augmentation progressive de K avec la température; mais cette augmentation progressive résulte évidemment de ce que la température du morceau de fer G n'était pas uniforme. Ce morceau, en eflet, était assez volumineux et sa plus grande dimension était dirigée verticalement; il était situé dans une grosse ampoule de porcelaine qui occupait une place très grande dans le four.
D'une manière générale nous n'avons pas trouvé d'hystérésis dans la relation entre V intensité d' aimantation et la température pour le fer doux ('). C'est-à-dire que les valeurs obtenues pour l'intensité d'aimantation à chaque température ont été retrouvées à peu près les mêmes pendant la période d'échaufFement et celle de refroidissement. Il convient de rappeler que les morceaux de fer employés ont subi une cuisson prolongée vers 1 200" avant d'être portés dans l'appareil magnétique. Comme vérification de cette concordance dans les résultats obtenus à chaque température, nous citerons, pour l'échantillon B, les quatre séries à la température ambiante et deux séries à 688". Pour l'échantillon D les valeurs obtenues lorsque les températures successives vont en augmentant sont en accord avec celles obtenues lorsque les températures successives allaient en diminuant.
Nous avons vu qu'avec l'échantillon F le coefficient d'aimantation aux températures supérieures à 1000" a baissé d'une façon continue pendant le cours des expériences.
(') L'acier présente au contraire des phénomènes d'iiystérésis de ce genre très marqués, M. Hopkinson a décrit ces phénomènes dont j'ai pu vérifier l'existence.
Ce n'est pas là un effet d'hystérésis, mais bien plutôt une sorte de viscosité dans V action de la chaleur. Cette viscosité, nous l'avons encore rencontrée plus accentuée dans un autre échantillon ('); mais, au contraire, les échantillons B, D, F, G ne nous ont rien donné de semblable. Il j a là une contradiction que nous n'avons pas su expliquer.
Propriétés du fer platiné. — On a obtenu avec l'échantillon D, qui avait été platiné, des résultats qui diffèrent sensil)lement de ceux trouvés avec les autres échantillons. Les deux premières transformations se sont rapprochées au point presque de se confondre. En effet, le maximum de vitesse de chute de K, constituant la transformation magnétique proprement dite, a lieu vers ^-S" au lieu de remonter vers "oo", et la baisse rapide qui, avec le fer doux, a lieu entre 860" et 900", a lieu entre 817" et 860". Le fer est dans un état comparable aux corps faiblement magnétiques entre 915° et 1280° (cf/, fig. 12); cet état s'étend de 870" à 1290° {Jig- i3) pour le fer platiné.
J'ai fait des expériences sur un échantillon de fonte blanche très impure (^).
J'avais pour but principal de voir quel trouble la fusion apporte dans les phénomènes magnétiques. La fonte était placée dans une ampoule de porcelaine. Les résultats sont consignés Tableau XIV, figure 12 (points X) et figure i3, courbe 5, points ..
La fusion ne semble avoir aucune influence; la température de transformation magnétique a lieu vers 670" à une température inférieure à celle du fer doux. La deuxième transformation du fer doux n'existe plus. De 93o" à 1267°, les résultats sont très voisins de ceux donnés par le fer. De 85o" à 1267", les résultats peuvent
(1) îNous ne donnons pas les résultats obtenus avec cet échantillon parce qu'un accident nous a empêché d'avoir une série complète.
(-) Je n'ai pas d'analyse quantitative. Cette fonte contenait beaucoup de carbone combiné et de carbone graphitoïde, beaucoup de phosphore, beaucoup de soufre, un peu d'arsenic.
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être représentés approximativement en coordonnées logarithmiques par une droite de coefficient angulaire égal à — i (').
On aurait alors
38 5oo io«K,= — y--
On voit cpie la fonte blanche est assimilable à un corps faiblement magnétique sur un intervalle de température plus grand que le fer doux. La présence du carbone contribue donc à maintenir le fer à plus basse température dans l'état où il se trouve entre pSo" et 1280°.
La température de transformation magnétique du nickel est voisine de 34o"; nous avons étudié ce corps entre S'jl" et 806". Le coefficient d'aimantation est alors indépendant de l'intensité du champ. Il décroît régulièrement et très rapidement quand la température augmente. Le nickel était renfermé dans un tube de platine. Les résultats obtenus sont consignés dans le Tableau XV et figure 12.
MAGNÉTITE.
La magnétite (fer-aimant Fe'^0^) est le corps ferro-magnétique qui se prête le mieux à une étude complète des propriétés magnétiques au-dessus de la température de transformation. C'est un corps stable que l'on peut chaufi'er à des températures très élevées dans des ampoules de platine sans l'altérer. Les trois échantillons sur lesquels ont porté les expériences ont été pris dans un même cristal de magnétite octaédrique (provenance d'Essex, Etats-Unis). La température de fusion a été trouvée à i3'j'j'\ La température de transformation magnétique a lieu vers 535°. De 55o" à 3^o", le coefficient d'aimantation est indépendant du champ et décroît très régulièrement quand la température s'élève.
Les déterminations relatives aux trois échantillons sont respectivement données par les Tableaux XVI, XVII et XVUl, et les courbes des figures 12 et i3.
(' ) Le gros Irait placé dans le bas de la figure i3 indique la direction des droites de coefficient angulaire égal à ( — i).
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Les résultats obtenus avec les deux premiers échantillons sont convenablement représentés par la courbe (i) {/ig. i3) [points • et points X]. Les résultats obtenus avec le troisième sont un peu plus forts et sont représentés par la courbe (2), points (^.
On voit qu'aux températures supérieures à 85o" les résultats sont convenablement représentés en coordonnées logarithmiques par une droite ayant un coefficient angulaire égal à ( — i), c'està-dire que, à ces températures élevées, la magnétite se comporte comme les corps faiblement magnétiques, comme l'oxygène, comme le fer. Le coefficient cV aimantation de la magnétite varie en raison inverse de la température absolue entre 85o" et i36o°. Ceci semble être une loi limite vers laquelle tend le coefficient d'aimantation delà magnétite lorsque la température s'élève. Cette loi se vérifie avec une approximation comparable aux incertitudes des expériences qui, à vrai dire, sont peu précises à ces températures (voir Jig. i3). On a, entre 85o° et i36o",
.. , 28000 Kio6= — f— •
Le Tableau XIX a été dressé d'après l'ensemble de nos déterminations pour représenter les propriétés magnétiques de la magnétite.
Je désirais beaucoup savoir si le coefficient d'aimantation variait au moment de la fusion. Tous les essais, dans ce sens, sont demeurés infructueux et, en atteignant la température de fusion, '^77°' fl^elque accident mettait chaque fois fin aux expériences. Dans la dernière série, la température étant montée accidentellement au-dessus de i4oo°, le four de porcelaine s'est boursouflé et a fondu, enveloppant dans une sorte de gangue tout ce qu'il contenait.
Tableau XIV.
Fonte.
Kio«. 6. K io
540 ii5oo,o(?) 700 38,7
542 822,0 (?) -ùo 3 1,7
Conclusions.
Mesures absolues. — Notre appareil n'était pas disposé spécialement en vue des mesures absolues. Nous pensons que les déterminations absolues faites pour l'eau et le bismuth présentent une incertitude de 3 pour 100. Nous avons trouvé pour coefficient d'aimantation spécifique K de l'eau Kio" = — ^579? pour celui du bismuth K 10'' = — 1 ,35 ( ' ).
Les autres déterminations peuvent être considérées comme des déterminations relatives par rapport à l'eau, ramenées aux valeurs absolues en adoptant pour l'eau K lo*' = — 0.79.
(') Les mesures de Quincke pour l'eau Ivio^ = — o,Si5 et de Du Bois pour l'eau Kto''=: — 0,8.37, ^'- celles d'Eltingshausen pour le bismuth Kio^= — 1,38 présentent, je pense, le même degré d'incertitude que les nôtres. Il serait bien utile d'avoir une bonne mesure absolue pour l'eau par une méthode plus directe. La mélhode indiquée par M. Gouy (Comptes rendus, t. GIX, 1889, p. 986), employée avec une balance très sensible, donnerait, je crois, d'excellents résultats.
Résultats numériques. — Le Tableau XX donne les valeurs des coefficients d'aimantation spécifiques pour divers corps à diverses températures et pour des champs compris entre 20 et i35o unités.
Tableau XX.
TempéraLures.
lo^K.
Bismuth solide 20
» solide 273
» liquide 2730a 4o5
Antimoine déposé par électrolyse. . . 20
» solide 540
» à la température am-
biante après chauffe à
Phosphore ordinaire, solide ou liquide 19a 71
Phosphore rouge (valeur jjrossière-
ment approchée) 20 à 189
Eau i5 à 189
Sel gemme 16 à 4^^
Chlorure de potassium 18 à 465
Sulfate de potasse > 7 à 460
Azotate de potasse, solide ou liquide
(fusion à 35o") 18 à 420
Quartz parallèlement ou normalement à l'axe 18 à 43o
Soufre octaédrique, prismatique, en
fleur, solide ou liquide i5 à 225
betenium, solide ou liquide \ , .
Tellure 20 à 3o5
Brome 20
/oofe, solide ou liquide (fusion à io4"). 18 à 164
Palladium <
Air 20
Oxygène { , ,
! Champ de [3oo unités 20
Champ de 20 unités 20
Champ de 25 à i3oo unités.. 1000
Le coefficient d'aimantation du bismuth varie en fonction de la
— o,385 -f- 5,3 + 0,87 + 26,7 -)- I i5.o -+- 46,5 -*- 166000,0 -}-544oooo,o + 27,6
température 0 entre i5° et la température de fusion 27.3'' suivant une loi linéaire; on a, dans ces limites de température,
1 0*5 Kq = — 1 , 3 5 [ i — G , 00 1 1 5 ( 6 — 20 )] .
Le coefficient d'aimantation spécifique des corps faiblement magnétiques est donné à diverses températures par la formule
io«K,= A,
où A est une constante et T la température absolue. Cette loi se vérifie sensiblement pour les corps suivants :
L'oxygène, entre i5" et ^yi'\ avec A =. 38700
Le palladium, entre -lo" et 1870°, avec A = i52o
Le sulfate de protoxyde de fer (dissous), entre 12"
et 108", avec A = 2400
Les chlorures ferreux et ferrlques, le sulfate de nickel, l'azotate de cobalt, le ferricyanure de potassium, le sulfate de manganèse dissous dans l'eau (d'après les expériences de IMM. \YiedeiTumn et Plessner) entre 12" el 70°.
Le sulfate de manganèse et le sulfate de cobalt desséchés (d'après M. Plessner) entre 12" et 60".
La magné tite, enire 85o" et i36o", avec A = 28000
La fonte blanche, entre 85o" et 1267", avec A == . . . 385oo
Le /e/' ('), entre 980" et 1280", avec A = > à
Aux nombres qui précèdent, il faut joindre, pour avoir l'exposé de nos résultats :
Les Tableaux XII et XIII, qui résument nos expériences sur le fer doux (p. 3oy et 3 14);
Le Tableau XIV relatif à \^ fonte (p. 828 );
Le Tableau XV relatif au nickel (p. 324);
Le Tableau XIX qui résume nos expériences sur la magnétite (p. 325).
(') L'échantillon G (entre ioi5° et 1182°) est bien en accord avec celte loi; pour les échantillons E et F entre gSo" et 1280, les résultats sont grossièrement représentés par la formule; la loi de variation est, en réalité, moins rapide.
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Comparaisons des propriétés magnétiques des corps étudiés. — Le coefficient d'aimantation spécifique des corps diamagnéti(jues est indépendant de l'intensité du champ. Il est aussi généralement indépendant de la température : c'est ce qui arrive pour l'eau, le sel gemme, le chlorure de potassium, le sulfate de potasse, l'azotate de potasse, le quartz, le soufre, le sélénium, le tellure, l'iode, le mercure, le phosphore, le bismuth fondu. Du moins, on peut dire que le coefficient de variation du coefficient d'aimantation de ces corps est fort petit, de l'ordre de grandeur du coefficient de dilatation des corps solides, par exemple.
L'antimoine et le bismuth font exception à cette règle; le coefficient d'aimantation de ces corps diminue assez rapidement en valeur absolue, quand la température augmente. Pour le bismuth, qui a été étudié spécialement, la loi de variation est linéaire.
Les changements d'états physique ou chimique n'ont souvent qu'une influence insignifiante sur les propriétés diamagnétiques; celles-ci se révèlent alors comme des propriétés dépendant seulement de l'état des dernières particules de la matière et indépendantes de leur arrangement. Nous citerons, comme n'ayant pas d'influence, la fusion de l'azotate de potasse à 35o", celle du phosphore blanc à 44'\ celle de l'iode à 104", celle du soufre; les transformations diverses qu'éprouve le soufre quand on le chauffe, les changements d'états allotropiques, tels que ceux du soufre prismatique et du soufre en fleur, se transformant en soufre octaédrique. Cependant il n'en est pas toujours ainsi : le coefficient d aimantation du sélénium semble diminuer en valeur absolue de 3 à 4 pour 100 par la fusion; le coefficient d'aimantation du phosphore blanc éprouve une diminution bien plus considérable quand ce corps se transforme en phosphore rouge; l'antimoine se dépose par électrolyse dans un état allotropique beaucoup moins diamagnétique que la variété ordinaire; enfin, le coefficient d' aimantation du bismuth devient, par fusion, vingt-cinq fois plus faible.
Les corps faiblement magnétiques ont aussi un coefficient d'aimantation indépendant de l'intensité du champ; mais ces corps se comportent tout autrement au point de vue des changements produits par la température. La loi de variation du coeffi-
cient craimantalion a une allure hyperbolique et le plus souvent le coefficient d'aimantation spéciftcjiie varie simplement en raison inverse de la température absolue.
G est au moins comme première approximation ce qui arrive pour Toxygène, pour le palladium, pour les sels magnétiques dissous et desséchés.
La diflérence d'action de la température sur le coefficient d'aimantation des corps magnétiques et diamagnétiques est absolument tranchée et ces résultats sont en faveur des théories qui attribuent le magnétisme et le diamagnétisme à des causes de natures dijjérentes (').
Les propriétés des corps ferromagnétiques et des corps faiblement magnétiques sont, au contraire, intimement reliées. Un corps ferromagnétique se transforme progressivement quand on le chauffe et prend les propriétés d' un corps jaiblement magnétique. Nous avons étudié sur le fer la transformation continue des courbes I^y(H) reliant l'intensité d'aimantation à l'intensité du champ, depuis la température ambiante jusqu'à 760°, température à partir de laquelle ces courbes ne sont plus que des droites passant par l'origine pour les limites des champs employés.
Lorsque Ion élève la température d'un corps ferromagnétique, et lorsque les propriétés magnétiques ont subi la première baisse rapide caractéristique qui correspond à ce que l'on appelle point de transformation magnétique (baisse qui a lieu vers "43" pour le fer, vers 53o" pour la magnétite, vers 34o" pour le nickel), le coefficient d'aimantation est indépendant du champ magnétisant pour des champs inférieurs à i35o unités. Mais les coefficients d'aimantation sont encore considérables, si on les compare à ceux des
(') Si ces causes de natures diffcrenies se superposent dans un même corps, on peut s'attendre à trouver une loi de variation avec la température sous la forme
I^t = T — Kn
A et IV( étant deux constantes, Kj caractérisant les propriétés diamagnétiques généralement invariables. En général, les propriétés magnétiques sont assez fortes pour masquer complètement l'exiotence d'un terme tel qiieKj; mais ceci n'a peutêtre plus lieu pour des corps très faiblement magnétiques, comme le palladium, par exemple, auquel semble correspondre pour Iv une loi de variation un peu plus rapide que la loi inverse de la température absolue.
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corps faiblement magnétiques. Si l'on augmente encore la température, les coefficients baissent rapidement. Prenons comme type la magnétite, qui a été étudiée jusqu'à i3^o° et ne présente pas d'anomalies : nous verrons le coefficient d'aimantation finir par varier de 85o" à iS^o" sensiblement en raison inverse de la température absolue; c'est la loi trouvée pour les corps faiblement magnétiques. De plus le coefficient d'aimantation de la magnétite est alors précisément de l'ordre de grandeur des coefficients d'aimantation de ces corps. Les expériences sur la fonte, sur le nickel et même celles sur le fer (' ), convenablement interprétées, tendent à prouver la généralité des conclusions qui précèdent. Il semble donc probable que, lorsque l'on élève la température, la loi inverse de la température absolue est une loi limite ve/s laquelle tend la loi de variation du coefficient d^ aimantation spécifique d' un corps ferromagnétique, lorsijue la température est suffisamment éloignée de celle de transformation.
Analos'ie entre la manière dont augmente Vintensité d' aimantation d\in corps magnétique sous V influence de la température et de V intensité du champ, et la manière dont augmente la densité d'un fluide sous V influence de la température et de la. pression. — Il y a des analogies entre la fonction y(I, H, T)=o relative à un corps magnétique et la fonction /(D, />, T)=ro relative à un fluide. L'intensité d'aimantation I correspond à la densité D, l'intensité du champ H correspond à la pression /;», la température absolue T joue le même rôle dans les deux cas. Pour un corps faiblement magnétique ou un corps ferromagnétique à une température suffisamment élevée au-dessus de celle de transformation, on a la relation
(■) Prolongeons (y?g'. 12) la droite qni représente en coordonnées logarithmiques les lois de variations du coefficient d'aimantation de l'oxygène. Cette droite prolongée conviendra approximativement pour représenter les coeflicients d'aimantation du fer entre 925" et 1280". Si l'on admet que la loi de variation de l'oxygène entre i5° et 4''o° se vérifie aux températures élevées, il en résulte qu'entre 925» et 1280° l'oxygène et le fer ont presque les mêmes coefficients d'aimantation spécifique.
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OÙ A est une constante. De même pour un fluide suffisamment éloigné de sa tem])éralure de liquéfaction, on a la relation
^- ÏÏ T'
oïl - est une constante. La loi de la constance du coefficient d'ai- R
mantation. quand le champ varie, et la loi inverse de la température absolue pour le coefficient d'aimantation sont les lois qui correspondent aux lois de Mariette et de Gaj-Lussac.
La manière dont varie l'intensité d'aimantation en fonction de
Fig. i4.
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la température dans le voisinage de la teuipérature de transformation, le cliamp restant constant, rappelle la façon dont varie la densité d'un fluide en fonction de la température dans le voisinage de la température critique (la pression restant constante). L ana-
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logie a lieu entre les courbes I = tp(T), que nous avons obtenues, et les courbes D = C3(T) correspondant aux pressions critiques. La figure i/\, construite avec les données déterminées par M. Amagat sur l'acide carbonique, et la figure i5, construite d'après mes expériences sur le fer, permettent de saisir cette analogie.
Les courbes de la figure i4 donnent, d'après les expériences de M. Amagat, les densités par rapport à l'eau de l'acide carbonique
Fi:;. i5.
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en fonction de la température (entre o" et 208"); chaque courbe correspond à une pression différente indiquée en atmosphères sur la figure. La courbe de liquéfaction est tracée en pointillé. Les courbes (Ji-g- i5) représentent la relation entre les* intensités d'aimantation et la température pour le fer (entre ^3o" et J^o") pour des champs de 5o, 100, 3oo, 1000 et i3oo unités.
Les courbes [^f(l)^ relatives aux phénomènes magnétiques du fer pour des champs de 5o à i3oo unités, sont analogues entre ^4o° et 780** aux courbes D =y(z) relatives à la densité de l'acide
carbonique entre o° et 208° pour des pressions voisines de -jo"""" à 200*'"".
Lorsque la température s'abaisse, le faisceau des courbes I =^f{t) pour le fer se resserre de -5o" à 740°? puis, aux températures inférieures à 740", le faisceau tend à s'épanouir. En général, pour les fluides, dans les limites de température utilisées jusqu'ici, le faisceau des courbes Y}=f(^t) se resserre constamment quand la température s'abaisse. Cependant pour l'eau (expériences de M. Amagat), les courbes se resserrent seulement entre 200° et 45° pour s'écarter ensuite légèrement les unes des autres lorsque la température passe de 45° à o".
La comparaison peut être utile, car elle peut suggérer quelques expériences nouvelles. La densité d'un fluide, par exemple, augmente d'autant plus brusquement, lors d'un abaissement de température, que la pression est plus basse. Lorsque la pression est plus failjle que la pression criticjue, la contraction est brusque et l'on a le j:)hénomène de la liquéfaction. De même l'intensité d'aimantation augmente d'autant plus brusquement lors d'un abaissement de température que le champ est plus faible. On peut se demander si l'augmentation serait brusque avec un champ suffisamment faible. On peut encore se demander s'il existe un point critique et des constantes critiques pour les phénomènes magnétiques, etc.
A un point de vue plus général, on peut penser que les transformations magnétiques telles que celles du fer à 745", de la magnétite à 53o", etc., sont des phénomènes nécessaires à une température déterminée chez tous les corps magnétiques, comme sont nécessaires, pour les fluides, les contractions rapides, qui finissent toujours par se produire à une certaine température pendant le refroidissement.
Enfin, au point de vue des théories moléculaires, on pourrait dire, par analogie avec les hypothèses que l'on fait sur les fluides, que l'augmentation rapide de l'intensité d'aimantation se produit quand l'intensité d'aimantation des particules magnétiques est assez forte pour qu'elles puissent réagir les unes sur les autres.
Cependant je ne crois pas qu'il faille exagérer l'importance d'analogies entre phénomènes aussi dissemblables. Il faut surtout ne pas se laisser aveugler par ces analogies au point de ne pas
donner de l'importance aux faits caractéristiques qui sont en désaccord avec eux. Si l'on compare, par exemple, les courbes I := (L(H) avec les courbes D := ']/(/?) à température constante, la ressemblance est douteuse ('). La courbe d'aimantation stable, par exemple, dont nous avons parlé plus haut, n'a pas d'analogue chez les fluides, et cette courbe me semble avoir une grande importance puisque c'est elle qui correspond à l'état d'équilibre du magnétisme.
Points de transformation du fer. — En plus du premier point de transformation magnétique normal de 745°? qui a son analogue chez tous les corps ferro-magnétiques , nos expériences indiquent entre 860" et 890° une baisse très rapide et anomale des propriétés magnétiques; à 1280", un accroissement brusque du coefficient d'aimantation. Entre 925° et 1280°, le fer est un corps comparable aux corps faiblement magnétiques, tels que l'oxygène ou le palladium. Ces résultats me semblent favorables à la théorie de M. Osmond, qui admet qu'au-dessus de 8(30*^ le fer se trouve dans un nouvel état allotropique (-) (fer ^i).
(') La comparaison serait plus exacte en disant qu'il y a seulement analogie entre les courbes 1 — tp(T) à H constant et les courbes D = t?(T) à p constant.
(-) M. Arnold et M. Hadfield admettent que c'est à un carbure particulier que sont dues les nouvelles propriétés du fer au-dessus de 860°, le fer n'étant jamais rigoureusement pur.
SUK UNE
SUBSTANCE NOUVELLE RADIOACTIVE,
CONTENUE DANS Lk PECHBLENDE (').
En commun avec M""' CURIE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXV'II, p. 175, séance du 18 juillet 1898.
Certains minéraux contenant de l'uranium et du thorium (pechblende, chalculite, uranite) sont très actifs au point de vue de l'émission des rayons de Becquerel. Dans un travail antérieur, l'un de nous a montré que leur activité est même plus grande que celle de l'uranium et du thorium, et a émis l'opinion que cet effet était dû à quelque autre substance très active renfermée en petite quantité dans ces minéraux (-).
L'étude des composés de l'uranium et du thorium avait montré, en eflet, que la propriété d'émettre des rayons qui rendent l'air conducteur et qui agissent sur les plaques photographiques est une propriété spécifique de l'uranium et du thorium qui se retrouve dans tous les composés de ces métaux, d'autant plus affaiblie que la proportion du métal actif dans le composé est elle-même plus faible. L'état physique des substances semble avoir une im-
( ' ) Ce travail a été fait à l'École municipale de Physique et Chimie industrielles. Nous remercions tout particulièrement M. Bémont, chef des travaux de Chimie, pour les conseils et l'aide qu'il a bien voulu nous donner.
(-) M™° Sklodowska Curie, Comptes rendus, t. CXWI, p. iioi.
porlance tout à fait secondaire. Diverses expériences ont montré que l'état de mélange des substances ne semble agir qu'en faisant varier la proportion des corps actifs et l'absorption produite par les substances inertes. Certaines causes (telles que la présence d'impuretés) qui agissent si puissamment sur la pliosphorescence ou la fluorescence sont donc ici tout à fait sans action II devient dès lors très probable que si certains minéraux sont plus actifs que l'uranium et le tliorium, c'est qu'ils renferment une substance plus active que ces métaux.
Nous avons cberché à isoler cette substance dans la pecbblende, et l'expérience est venue confirmer les prévisions qui précèdent.
Nos recherches chimiques ont été constamment guidées par le contrôle de l'activité radiante des produits séparés à chaque opération. Chaque produit est placé sur l'un des plateaux d'un condensateur, et la conductibilité acquise par l'air est mesurée à l'aide d'un électromètre et d'un quartz piézoélectrique, comme dans le travail cité ci-dessus. On a ainsi non seulement une indication mais un nombre qui rend compte de la richesse du produit en substance active.
La pechblende que nous avons analysée était environ deux fois et demie plus active que l'uranium dans notre appareil à plateaux. Nous l'avons attaquée parles acides, et nous avons traité la liqueur obtenue par l'hydrogène sulfuré. L'uranium et le thorium restent dans la liqueur. Nous avons reconnu les faits suivants :
Les sulfures précipités contiennent une substance très active en même temps que du plomb, du bismuth, du cuivre, de l'arsenic, de l'antimoine.
Cette substance est entièrement insoluble dans le sulfure d'ammonium qui la sépare de l'arsenic et de l'antimoine.
Les sulfures insolubles dans le sulfure d'ammonium étant dissous dans l'acide azotique, la substance active peut être incomplètement séparée du plomb par l'acide sulfurique. En épuisant le sulfate de plomb par l'acide sulfurique étendu, on parvient à dissoudre en grande partie la substance active entraînée avec le sulfate de plomb.
La substance active se trouvant en solution avec le bismuth et
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le cuivre est com|)lètenient |)récipitée pai- l'ammoniaque, ce qui la sépare du cuivre.
Finalement le corps actif" reste avec le bismuth.
Nous n'avons encore trouvé aucun procédé exact pour séparer la substance active du bismuth par voie humide. Nous avons cependant effectué des séparations incomplètes basées sur les faits suivants :
Dans la dissolution des sulfures par l'acide azotique, les portions les plus faciles à dissoudre sont les moins actives.
Dans la précipitation des sels par Feau les premières portions précipitées sont de beaucoup les plus actives.
Nous avions observé qu'en chauffant la pechblende on obtenait par sublimation des produits très actifs. Cette remarque nous a conduits à un procédé de séparation fondé sur la différence de volatilité du sulfure actif et du sulfure de bismuth. On chauffe les sulfures dans le vide dans un tube de verre de Bohême vers -00°. Le sulfure actif se dépose sous forme d'enduit noir dans les régions du tube qui sont à 25o°-3oo", tandis que le sulfure de bismuth reste dans les régions plus chaudes.
En effectuant ces diverses opérations, on obtient des produits de plus en plus actifs. Finalement nous avons obtenu une substance dont l'activité est environ 4oo fois plus grande que celle de l'uranium.
Nous avons recherché, parmi les corps actuellement connus, s'il en est d'actifs. Nous avons examiné des composés de presque tous les corps simples; grâce à la grande obligeance de plusieurs chimistes, nous avons eu des échantillons des substances les plus rares. L'uranium et le thorium sont seuls franchement actifs, le tantale l'est peut-être très faiblement.
Nous croyons donc que la substance que nous avons retirée dela pechblende contient un métal non encore signalé, voisin du bismuth par ses propriétés analytiques. Si l'existence de ce nouveau métal se confirme, nous proposons de l'appeler polonium, du nom du pays d'origine de l'un de nous.
M. Demarçay a bien voulu examiner le spectre du corps que nous étudions. Il n'a pu y distinguer aucune raie caractéristique en dehors de celles dues aux impuretés. Ce fait n'est pas favo- C. 22
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rable à l'idée de l'existence d'un nouveau métal. Cependant M. Demarçaj nous a fait remarquer que luranium, le thorium et le tantale offrent des spectres particuliers, formés de lignes innombrables, très fines, difficiles à apercevoir (').
Qu'il nous soit permis de remarquer que, si l'existence d'un nouveau corps simple se confirme, cette découverte sera uniquement due au nouveau procédé d'investigation que nous fournissent les rayons de Becquerel.
( ' ) La singularité de ces trois speclres est signalée dans la belle piiblicalion de M. Demarçay : Spectres électriques, i8g5.
SUK UNE
NOUVELLE SUBSTANCE FORTEMI^NT RADIOACTIVE,
CONTENUE DANS LA PECHBLENDE
En commun avec M"" CURIE et G. BÉMONT.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXYIT, p. i2i5, séance du 26 décembre i8q8.
Deux d'entre nous ont montré que, par des procédés purement chimiques, on pouvait extraire de la pechblende une substance fortement radioactive. Cette substance est voisine du bismuth par ses propriétés analytiques. Nous avons émis l'opinion que la pechblende contenait peut-être un élément nouveau, pour lequel nous avons proposé le nom de polonium (-).
Les recherches que nous poursuivons actuellement sont en accord avec les premiers résultats obtenus; mais, au courant de ces recherches, nous avons rencontré une deuxième substance fortement radioactive et entièrement différente de la première par ses propriétés chimiques. En effet, le polonium est précipité en solution acide par l'hydrogène sulfuré; ses sels sont solubles dans les acides, et l'eau les précipite de ces dissolutions; le polonium est complètement précipité par l'ammoniaque.
La nouvelle substance radioactive que nous venons de trouver a toutes les apparences chimiques du baryum presque pur : elle n'est précipitée ni par l'hydrogène sulfuré, ni par le sulfure d'am-
( ' ) Ce travail a été fait à l'École municipale de Physique et Chimie indiisti-ielles. (') M. P. Curie et M"" P. Curie, Comptes rendus, t. CWVII, p. 175.
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monium, ni par lamnioniaque ; le sulfate esL insoluble dans leau et dans les acides; le carbonate est insoluble dans l'eau; le chlorure, très soluble dans l'eau, est insoluble dans l'acide chlorhydrique concentré et dans l'alcool. Enfin cette substance donne le spectre du baryum, facile à reconnaître.
Nous croyons néanmoins que cette substance, quoique constituée en majeure partie par le baryum, contient en plus un élément nouveau qui lui communic|ue la radioactivité et qui, d'ailleurs, est très voisin du baryum par ses propriétés chimiques.
^ oici les raisons qui plaident en fa\eur de cette manière de voir:
i" Le barviim et ses composés ne sont pas d'ordinaire radioactifs; or, 1 un de nous a montré que la radioactivité semblait être une propriété atomique, persistant dans tous les états chimiques et physiques de la matière ('). Dans cette manière de voir, la radioacti\ité de notre substance n'étant pas due au baryum doit être attribuée à un autre élément.
2" Les premières substances que nous avons obtenues avaient, à l'état de chlorure hydraté, une radioactivité 60 fois plus forte que celle de l'uranium métallique (l'intensité radioactive étant évaluée par la grandeur de la conductibilité de l'air dans notre appareil à plateaux). En dissolvant ces chlorures dans l'eau et en en précipitant une partie par l'alcool, la partie précipitée est bien plus active que la partie restée dissoute. On peut, en se basant sur ce fait, opérer une série de fractionnements permettant d'obtenir des chlorures de plus en plus actifs. Nous avons obtenu ainsi des chlorures ayant une activité 900 fois plus grande que celle de l'uranium. Nous avons été arrêtés par le manque de substance, et, d'après la marche des opérations, il est à prévoir que 1 activité aurait encore beaucoup augmenté, si nous avions pu continuer. Ces faits peuvent sexpliquer par la présence d'un élément radioactif, dont le chlorure serait moins soluble dans l'eau alcoolisée que celui de baryum.
3" M. Demarçay a bien voulu examiner le spectre de notre substance, avec une obligeance dont nous ne saurions trop le remercier. Les résultats de son examen sont exposés dans une Note
(') M™" P. Curie, Comptes rendus, t. CXW'I, p. iioi.
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spéciale ;i la siiile de la nôtre. M. Demarçay a ti-ouvé dans le spectre une raie qui ne semble due à aucun élément connu. Cette raie, à peine visible avec le chlorure 60 fois plus actif que l'uranium, est devenue notable avec le chlorure enrichi par fractionnement jusqu'à l'activité de 900 fois l'uranium. L'intensité de cette raie augmente donc en même temps que la radioactivité, et c'est là, pensons-nous, une raison très sérieuse pour l'attribuer à la partie radioactive de notre substance.
Les diverses raisons que nous venons d'énumérer nous portent à croire que la nouvelle substance radioactive renferme un élément nouveau, auquel nous proposons de donner le nom de radium.
Nous avons déterminé le poids atomique de notre baryum actif, en dosant le chlore dans le chlorure anhydre. Nous avons trouvé des nombres qui diffèrent fort peu de ceux obtenus parallèlement avec Je chlorure de baryum inactif; cependant les nombres pour le baryum actif sont toujours un peu plus forts, mais la différence est de 1 ordre de grandeur des erreurs d"ex[)érience.
La nouvelle substance radioactive renferme certainement une très forte proportion de baryum; malgré cela, la radioactivité est considérable. La radioactivité du radium doit donc être énorme.
L'uranium, le thorium, le polonium, le radium et leurs composés rendent l'air conducteur de l'électricité et agissent photographiquement sur les plaques sensibles. A ces deux points de vue, le polonium et le radium sont considérablement plus actifs que l'uranium et le thorium. Sur les plaques photographiques on obtient de bonnes impressions avec le radium et le polonium en une demiminute de pose: il faut plusieurs heures pour obtenir le même résultat avec 1 uranium et le thorium.
Les rayons émis par les composés du polonium et du radium rendent fluorescent le platinocyanure de baryum; leur action, à ce point de vue, est analogue à celle des rayons de Rontgen, mais considéralilemenl plus faible. Pour faire l'expérience, on pose sur la substance active une feuille très mince d'aluminium, sur laquelle est étalée une couche mince de platinocyanure de baryum; dans l'obscurité, le platinocyanure apparaît faiblement lumineux en face de la substance active.
On réalise ainsi une source de lumière, à vrai dire très faible.
mais qui fonctionne sans source d'énergie. Il y a là une contradiction, tout au moins apparente, avec le principe de Carnot.
L'uranium et le thorium ne donnent aucune lumière dans ces conditions, leur action étant probablement trop faible (').
( ' ) Qu'il nous soit permis rie remercier ici M. Suess, correspondant de l'Institut, Professeur à l'Université de Vienne. Grâce à sa bienveillante intervention, nous avons obtenu du gouvernement autrichien l'envoi, à titre gracieux, de ioo''s d'un résidu de traitement de pechblende de Joacliimsthal, ne contenant plus d'urane, mais contenant du polonium et du radium. Cet envoi facilitera beaucoup nos recherches.
SUR LA RADIOACTIVITÉ
PROVOQUÉE PAR LES RAYONS DE BECQUEREL ('). En commun avec M"" CURIE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CWIX, p. 714, séance du 6 uovenibre 189g.
En étudiant les propriétés des matières fortement radioactives, préparées par nous (le polonium et le radium), nous avons constaté que les rayons émis par ces matières, en agissant ^nu' des substance^ Inactives, j^euvent leur communiquer la radioactivité, et que cette radioactivité induite persiste pendant un temps assez long.
\ oici comment les expériences sont disposées. La matière radioactive en poudre se trouve sur un plateau horizontal; au-dessus de cette matière Ton place, à quelques millimètres de distance, la plaque que l'on étudie, soutenue par des cales. De temps en temps, Ton enlève la plaque supérieure, on la porle immédiatement dans l'appareil de mesures électriques et l'on détermine sa radioactivité par la conductibilité quelle communique à lair (-).
On constate ainsi que la plaque exposée a acquis une radioactivité qui augmente avec le temps de l'exposition ; au bout de quelques heures, toutefois, cette augmentation ne se fait plus que très lentement, et la radioactivité induite semble tendre vers une limite.
(') Ce travail a été fait à l'École municipale de Physique et de Chimie industrielles.
(-) Comptes rendus, t. CXXVI, p. iioi; Revue générale des Sciences, 3o janvier 1899.
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Si l'on soustrait la plaque activée à rinllucnce de la substance radioactive, elle reste radioactive pendant plusieurs jours. Toutefois, cette radioactivité induite va en décroissant, d'abord très rapidement, ensuite de moins en moins vite et tend à disparaître suivant une loi asymptotique.
Pour observer le phénomène, il est nécessaire de faire agir des substances fortement radioactives. Nous avons fait nos expériences avec des substances de 5ooo à 5oooo fois plus actives que l'uranium; les activités induites observées immédiatement après l'exposition variaient alors entre i et 5o fois celle de l'uranium ('). Ces activités étaient réduites au dixième de leur valeur primitive 2 à 3 heures après le moment où la substance impressionnante a cessé d'agir.
Nous avons examiné ainsi l'etTel des rayons de Becquerel sur diverses substances : le zinc, l'aluminium, le laiton, le plomb, le platine, le bismuth, le nickel, le papier, le carbonate de baryum, le sulfure de bismuth. Nous avons été très sui^pris de ne point trouver des diflerences d'ordre de grandeur dans les radioactivités induiles dans ces diflerentes substances qui se comportent toutes d'une manière analogue.
Le but du présent travail a été surtout de rechercher si la radioactivité induite n'était pas due à des traces de matière radioactive qui se seraient transportées sous forme de vapeur ou de poussière sur la lame exposée. La façon analogue dont se comportent les diverses substances impressionnées semble favorable à une pareille supposition. Cependant, nous croyons pouvoir affirmer qu'il n'en est pas ainsi et qu'il existe une radioactivilé induite.
La disparition graduelle et régulière de l'activité induite, quand la plaque impressionnée est au repos, semble exclure l'hypothèse des poussières non volatiles, et il est bien difficile d'admettre que les sels de baryum radifères soient volatils. En lavant à l'eau les plaques impressionnées par le chlorure de baryum radifère, on ne fait pas disparaître leur activité, quoique ce sel soit soluble.
(') Certains échanLillons de chlorure de baryum radifère ont donné lieu à des activités induites d'intensité très variable, bien que, au courant des expériences, l'activité propre de ces échantillons n'ait pas varié sensiblement. Ces irrégularités semblent être en relation avec les variations de la température ambiante et de l'état hygrométrique de l'air; ce point n'est pas encore élucidé.
SUR LA RADIOACTIVITÉ INDUITE
Enfin nous avons organisé avec le plus de soin possible une expérience qui nous semble décisive. Nous avons enfermé une substance très fortement radioactive (ooooo ibis plus active que l'uranium) dans une boîte métallique complètement close, dont le l'ond est fermé par de l'aluminium très mince. Les plaques en contact avec le f(jnd de la boite sont rendues radioacti\es ; l'activité provoquée était de lo fois à l 'j fois plus grande que celle de l'uranium.
On obtient des eftets de radioactivité induite très intenses en posant la substance impressionnante directement sur la plaque à impressionner. On peut employer comme substance impressionnante le chlorure de baryum radifère, dont on peut retirer les dernières traces |)ar un lavage à l'eau. On arrive ainsi à avoir des radioactivités induites plusieurs centaines de fois plus grandes que celles de l'uranium.
Le phénomène de la radioacti\ité induite est une sorte de rayonnement secondaire dû aux rayons de Becquei^el. Cependant ce phénomène est différent de celui que l'on connaît pour les rayons de Riintgen. En effet les rayons secondaires des rayons deR()iitgen étudiés jusqu ici prennent naissance brusquement au moment où le corps qui les émet est frappé par les rayons de Rcintgen et cessent brusquement avec la suppression de ces derniers.
Devant les faits dont nous venons de parler, on peut se demander si la radioactivité, en apparence spontanée, n'est pas pour certaines substances un effet induit.
EFFETS CHIMIQUES PRODUITS PAR LES RAYONS DE RECQUEREL
En commun avec M"" CURIE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXIX, p. S23, séance du 20 novembre i8qn.
Les rayons émis par les sels de baryum radifères très actifs sont capables de transformer Toxygène en ozone.
Lorsqu'on conserve le sel radioactif dans un flacon bouché, on perçoit en ouvrant le flacon une odeur d'ozone bien nette. C'est M. Demarçay qui a découvert ce phénomène avec du chlorure de baryum l'adifère très actif que nous lui avions envoyé, pour ses études spectroscopiques, dans un petit flacon bouché. Le flacon étant ouvert, l'odeur se dissipe incomplètement; pour qu'elle reprenne son intensité primitive, il suffit de refermer le flacon pendant une dizaine de minutes.
Nous avons vérifié le dégagement d'ozone avec un papier à l'iodure de potassium amidonné qui, placé devant l'ouverture du flacon, se teint légèrement. La teinte est plus foncée si Ion amène du chlorure de baryum radifère au contact du papier, tandis que le chlorure de baryum ordinaire ne produit dans les mêmes conditions aucun effet.
Les produits radifères nécessaires pour la production de l'ozone sont très actifs et tous lumineux. Le phénomène semble plus directement relié à la radioactivité qu'à la luminosité. C'est ainsi qu'un carbonate de radium très lumineux produit moins dozone qu'un chlorure de radium bien moins lumineux mais bien plus fortement radioactif.
EFFETS CHIMIQUES
Nous avons ég^aleinent remarqué une action colorante des rayons de Becquerel sur le verre. Si l'on conserve pendant quelque temps un sel de radium dans un flacon de verre, on aperçoit une coloralion violette qui apparaît peu à peu en se propageant dePintérieur du flacon vers l'extérieur. Avec un produit très actif au bout d'une dizaine de jours le fond du flacon regardé de côté est presque noir au contact du sel. Cette teinte va en dégradant à mesure qu'elle pénètre dans le verre et, à quelques millimètres du fond, elle paraît violette. Avec un produit moins actif la teinte est moins intense et demande plus de temps pour se produire. Le verre des flacons où s'est produit le phénomène ne noircit pas à la flamme réductrice, il ne doit pas renfermer de plomb.
La modification produite dans le platinocvanure de barvum par les rayons du radium est probablement aussi un effet chimique. Soumis à l'action des rayons du radium, le platinocvanure de baryum commence à jaunir, ensuite il devient brun, et cette variété brune est moins sensible à l'excitation de fluorescence. Pour régénérer le platinocyanure, il suffit de l'exposer à la lumière solaire. Ce phénomène est le même que celui qui a été décrit pour les rayons de Rontgen par M. Villard (').
Quand on place dans l'obscurité une couche de platinocvanure de baryum au-dessus d'une couche d'un sel radioactif recou\ert par une lame dabiminium, le platinocyanure devient fortement lumineux sous l'efl'et des rayons de Becquerel; mais peu à peu le platinocyanure se transforme en la variété brune et la luminosité diminue graduellement. En exposant le système à la lumière, le platinocyanure est partiellement régénéré, et si alors on reporte le système dans l'obscurité, la lumière émise est de nouveau très brillante.
On réalise donc ainsi la synthèse d'un corps phosphorescent à longue durée de phosphorescence au moyen d'un corps fluorescent et d'un corps radioactif.
M. Giesel a réalisé un platinocyanure de baryum radifère, très lumineux au moment de sa préparation, lequel, sous l'action de ses propres rayons de Becquerel, se transforme en la variété brune moins lumineuse (-).
(') Soc. de Pkys., i8 mai 1898.
(^) Wied. Ann., t. LXIX, p. 91.
Quand le clilorure de bai-yum et de radiiiin se dépose dans une solution qui a été saturée à chaud, les cristaux sont incolores au moment du dépôt. Peu à peu ces cristaux prennent une coloration rose de plus en plus prononcée. Cette coloration apparaît d'autant plus rapidement et est d'autant plus intense que le sel contient plus de radium. Si l'on dissout les cristaux loses, la solution est incolore, et, si on la fait cristalliser, elle dé])0se des cristaux incolores au début. Le développement de la coloration semble accompagner celui de la radioactivité, laquelle, après le dépôt, augmente avec le temps.
Le chlorure de baryum et de radium sec est tout d'abord blanc, il jaunit graduellement en même temps que sa radioactivité se développe.
Il est probable que ces changements de coloration correspondent à des modifications moléculaires qui se produisent dans les sels de baryum radifère sous l'elFet des rayons du radium.
La transformation de l'oxygène en ozone nécessite une dépense d'énergie utilisable. La production d'ozone sous l'effet des rayons émis par le radium est donc une preuve que ce rayonnement représente un dégagement continu d'énergie.
RAYONS DÉVIÉS ET RAYONS NON DÉVIÉS
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXX, p. 70, séance riu 8 janvier 1900.
L'hétérogénéité la plus importante dans le rayonnement des corps radioactifs est celle qui vient d'être révélée par l'action du champ magnétique (-).
MM. Mayer et v. Schweidler ont constaté que les rayonnements d'un bromure de baryum radifère préparé par M. Giesel et d'un carbonate préparé par nous n'étaient pas modifiés dans la même proportion par le champ magnétique.
M. Giesel a obtenu la déviation des rayons du polonium dans un champ magnétique avec un échantillon qu'il avait récemment préparé; tandis que M. Becquerel n'a obtenu aucune déviation avec du polonium préparé par nous depuis un mois.
J'ai étudié l'action du champ magnétique sur les rayons de Beccjuerel en employant une méthode qui permet de faire des mesures quantitatives.
(') Ce travail a élé fait à TÉcole municipale de Physique et de Cliimie industrielles.
(-) La déviation des rayons de Becquerel par le champ magnétique a été constatée d'une façon indépendante et à peu de temps d'intervalle par M. Giksel {Wied. Ann., t. LXIX, p. 834), par MM. Meyer et v. Se h wedler (ylcaof. Vienne, 3 et 9 novembre 189g) et par M. \izcQ,\jEKY.i. {Comptes rendus, 11 décembre 1899).
Le corps radioactif A (fig. i) en\oie des radiations suivant la direction AD entre les plateaux P et P'. Le plateau P est maintenu au potentiel de 5oo volts, le plateau P' est relié à un électromètre et à un quartz piézoélectrique. On mesure à l'aide du quartz l'intensité du courant qui passe dans l'air sous l'influence des radiations. On peut à volonté établir le champ magnétique d'un électro-aimant normalement au plan de la figure dans toute la
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région EEEE. Si les rayons sont déviés même faiblement, ils ne pénètrent plus entre les plateaux, et le courant est supprimé. La région où passent les rayons est entourée par les masses de plomb B, B', B" et par les armatures de l'électro-aimant; quand les rayons sont déviés, ils sont absorbés par les masses de plomb B etB'.
Les résultats obtenus dépendent essentiellement de la distance AD du corps radiant A à l'entrée du condensateur en D. Si la distance AD est assez grande (supérieure à o™,o^), tous les rayons du radium qui arrivent au condensateur sont déviés et supprimés par un champ de aooo unités. Si la distance AD est plus faible que o™,o65, une partie seulement des rayons est déviée par l'action du champ; cette partie est d'ailleurs déjà complètement déviée par un champ de aooo unités, et la proportion de rayons supprimés n'augmente pas si l'on fait croître le champ de 2000 à -ooo unités.
La proportion des rayons non déviés est d'autant plus grande
LES RAYONS DE BECQUEREL 35 I
que la distance AD entre le corps radiant et le condensateur est plus petite. Pour des distances faibles, les rayons qui peuvent être déviés ne constituent plus qu'une très faible fraction du rayonnement total.
Voici pour un échantillon de carbonate de baryum radifère les résultats obtenus :
Dans la première ligne figure la distance AD en centimètres. En supposant égal à loo le courant obtenu sans champ magnétique pour chaque distance, les nombres de la deuxième ligne indiquent le courant qui subsiste quand le champ agit. Ces nombres peuvent être considérés comme donnant le pourcentage de rayons non déviables.
Distance 7,1 6,9 6,5 6,0 5,i 3,4
Pour 100 de rayon? non déviés, o o 11 33 56 74
Les rayons déviables sont les plus pénétrants.
Lorsque Ton tamise le faisceau au travers d'une lame absorbante (aluminium ou papier noir), les rayons qui passent sont tous déviables par le champ, de telle sorte qu'à l'aide de l'écran et du champ magnétique, tout le rayonnement est supprimé dans le condensateur. Une lame d'aluminium de -^ de millimètre d'épaisseur suffit pour supprimer tous les rayons non déviables, quand la substance est assez loin du condensateur; pour des distances plus petites (o™, o34 et o"',o5i), deux feuilles d'aluminium au ■— me sont nécessaires pour obtenir ce résultat.
J'ai fait des mesures semblables sur quatre substances radifères ( chlorures ou carbonates) d'activité très dilTérente; le rapport des activités des produits extrêmes était au moins ooo. Cependant, les résultats ont été très analogues. Il est fort remarquable que la distance à laquelle s'étendent dans l'air les rayons non déviables se soit montrée à peu près la même pour ces quatre produits; elle est voisine de ©"^oô^. Cependant, pour le produit le moins actif (encore 200 fois plus actif cjue l'uranium), cette distance était peut-être un peu plus faible, et la proportion de rayons pénétrants déviables à l'aimant était plus forte que pour les autres.
Ou peut remarquer que, pour tous les échantillons, les rayons
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pénétrants déviables à l'aimant ne sont qu'une faible partie du rayonnement total; ils n'interviennent que pour une faible part dans les mesures où l'on utilise le rayonnement intégral pour produire la conductibilité de l'air.
Les composés de polonium que j'ai étudiés n'émettent que des rayons non déviables, comme l'avait déjà trouvé M. Becquerel. Quand on fait varier la distance AD du polonium au condensateur, on n'observe d'abord aucun courant tant que la distance est assez grande; quand on rapproche le polonium, on observe que pour une certaine distance, qui était de o'",o4 pour l'échantillon étudié, le rayonnement se fait très brusquement sentir avec une très grande intensité ; le courant augmente ensuite régulièrement si l'on continue à rapprocher le polonium, mais le champ magnétique ne produit aucun effet. Il semble que le rayonnement non déviable du polonium soit délimité dans l'espace et dépasse à peine dans l'air une sorte de gaine entourant la substance sur l'épaisseur de quelques centimètres.
Dans le rayonnement du radium, les rayons non déviables par le champ paraissent entièrement analogues aux rayons du polonium. Comme eux ils sont peu pénétrants, comme eux ils occupent dans l'air une région délimitée autour de la substance.
Le ])olonium de M. Giesel émet des rayons déviables par le champ magnétique. Il se peut cependant que ce produit ne soit pas essentiellement diiférent du nôtre. 11 est possible que le polonium récemment préparé émette des rayons dé viables et f|ue ces rayons soient les premiers à disparaître quand l'activité du produit diminue.
RAYONS DÉ VIABLES DU RADIUM
En commun avec M""' CURIE.
Comptes rendus de l'Acadcinie des Sciences, t. CXXX, p. 647, séance du 5 mars 1900.
Les expériences de MM. Giese], Meyer et v. Schweidler et Becquerel ont montré que les rayons du radium sont déviés dans un champ magnétique couime les rayons cathodiques (-). Nous avons montré d'autre part que le rayonnement du radium comprend deux groupes de rayons l^ien distincts : les rayons déviés dans un chauq) magnétique et les rayons non déviés dans un champ magnétique (^ ).
Or les rayons cathodiques sont, comme Ta montré M. Perrin, chargés d'électricité négative (^). De plus, ils peuvent, d'après les expériences de MM. Perrin et Lenard, transporter leur charge à travers des enveloppes métalliques réunies à la terre et à travers des lames isolantes {^). En tout point où les rayons cathodiques
( ' ) Ce travail a éLé fait à l'École municipale de Physique et de Chimie industrielles.
(2) GiESEL, Wied. Ann., t. LXIX, p. 834. — N. Meyer et v. Schweidler, PAysikalische Zeitschrift, t. I, p. ii3. — Becquerel, Comptes rendus, t. CX\IX, p. 996.
(■'') Comptes rendus, t. CXXX, p. 78 et 76.
(') Comptes rendus, t. CXXI, p. ii3o, et Annales de Chimie et de Physique, 7° série, t. M, 1897, P- 433. Dans les expériences de M. Perrin, l'ordre de la charge était de io-« coulombs pour une interruption de la bobine.
{'■•) Lenard, Wied. Ann., t. XLIV, p. 279.
sont absorbés, se fait un dégagement continu d'électricité négative. Nous avons constaté qu'il en est de même pour les rayons déviables du i"adiuni. Les rayons déviables du radium sont chargés d^ électricité négative.
Etalons la substance radioactive sur l'un des plateaux d'un condensateur, ce plateau étant relié métalliquement à la terre; le second plateau est relié à un électromètre; il reçoit et absorbe les rayons émis. Si les rayons sont chargés, on doit observer une arrivée continue d'électricité à l'électromètre. Cette expérience, réalisée dans l'air, ne nous a pas permis de déceler une charge ties rayons, mais l'expérience ainsi faite n'est pas sensible. L'air entre les plateaux étant rendu conducteur par les rayons, l'électromètre n'est plus isolé et ne peut accuser que des charges assez fortes.
Pour fpie les rayons non déviables ne puissent apporter de trouble dans l'expérience, on peut les supprimer en recouvrant la source radiante d'un écran métallique mince; le résultat de l'expérience n'est pas modifié ( ').
Nous avons sans plus de succès répété cette expérience dans l'air en faisant pénétrer les rayons dans l'intérieur d'un cylindre de Faraday en relation avec l'électromètre (-).
On pouvait déjà se rendre compte, d'après les expériences qui précèdent, que la charge des rayons du produit radiant employé était considérablement plus faible que celle des rayons cathodiques.
Pour constater un faible dégagement d'électricité sur le conducteur qui absorbe les rayons, il faut le mettre à l'abri de l'air, soit en le plaçant dans un tube avec un vide très parfait, soit en l'entourant d'un bon diélectrique solide. C'est ce dernier dispositif que nous avons employé.
Un disque conducteur MM {/ig. i) est relié par la tige métal-
(') A vrai dire, dans ces expériences, on observe toujours une déviation à l'éleclromèlre, mais il est facile de se rendre compte que ce déplacement est un effet de la force électromotrice de contact qui existe entre le plateau relié à l'électromètre et les conducteurs voisins; cette force électromotrice charge l'électromètre grâce à la conductibilité de l'air soumis au rayonnement du radium.
(^) Le dispositif du cylindre de Faraday n'est pas nécessaire, mais il pourrait présenter quelques avantages dans |le cas où il se produirait une forte diffusion des rayons par les parois frappées. On pourrait espérer ainsi recueillir et utiliser ces rayons diffusés, s'il y en a.
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lique t à rélectromètre; dis({iie et lige sont complètement entourés de matière isolante m; le tout est recouvert d'une envelopjDe métallique EEE c[ui est en communication électrique avec la terre. Sur Tune des faces du disque, l'isolant pp et l'enveloppe métallique sont très minces. G est cette face qui est exposée au rayon-
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nement du sel de barjum radifère R placé à l'extérieur dans une auge en plomb ('). Les rayons émis par le radium traversent l'enveloppe métallique extérieure et la lame isolante pp et sont -absorbés par le disque métallique MM. Celui-ci est alors le siège d'un dégagement continu et constant d'électricité négative que l'on constate à l'électromètre et que l'on mesure à laide du quartz piézoélectrique.
Le courant ainsi créé est très faible. Avec du chlorure de baryum radifère très actif formant une couche de 2'"'", 5 de surface et ■o'^'",2 d'épaisseur, on obtient un courant de l'ordre de grandeur •de io~" ampères (les rayons utilisés ayant traversé, avant d'être absorbés parle disque MM, une épaisseur d'aluminium de o™'",oi ■€t une épaisseur d'ébonite de o""",3).
Nous avons employé successivement du plomb, du cuivre et du ^inc pour le disque MM, de l'ébonite et de la paraffine pour l'isolant; les résultats obtenus ont été les mêmes.
Le courant diminue quand on éloigne la source radiante R, ou quand on emploie un produit moins actif.
Nous avons encore obtenu les mêmes résultats en remplaçant le •disque MM par un cylindre de Faraday rempli d'air, mais enveloppé
(') L'enveloppe isolante doit être parfaitement continue. Toute fissure remplie fl'air allant du conducteur intérieur jusqu'à l'enveloppe métallique est une cause •de courant dû aux forces électromotrices de contact utilisant la conductibilité de 'l'air par l'effet du radium.
extérieurement par une matière isolante. L'ouverture du cylindre, fermée par la plaque isolante mince/?/?, était en face de la source radiante.
Enfin, nous avons fait l'expérience inverse qui consiste à placer l'auge de plomb avec le radium au milieu de la matière isolante et en relation avec l'électromètre {Jig- 2), le tout étant enveloppé par l'enceinte métallique reliée à la terre.
Dans ces conditions, on observe à l'électromètre que le radium
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prend une charge positive et égale en grandeur à la charge négative de la première expérience. Les rayons du radium traversent, en effet, la plaque diélectrique mince/?/? et quittent le conducteur intérieur en emportant de l'électricité négative.
Les rayons non déviables du radium n'interviennent pas dans les expériences précédentes, puisqu'ils sont absorbés par une épaisseur extrêmement mince de matière. La méthode qui vient d'être décrite ne convient pas non plus pour l'étude de la charge des rayons du polonium, ces rayons étant également très peu pénétrants. Nous n'avons observé aucun indice de charge avec du polonium qui émet seulement des rayons non déviables, mais, pour la raison qui précède, on ne peut tirer de cette expérience aucune conclusion.
Ainsi, dans le cas des rayons déviables du radium, comme dans le cas des rayons cathodiques, les rayons transportent de l'électricité. Or, jusqu'ici, on n'a jamais reconnu Texistence de charges électriques non liées à la matière pondérable. On est donc amené à considérer comme vraisemblable que le radium est le siège d'une émission constante de particules de matière électrisée négativement, capables de traverser sans se décharger des écrans conducteurs ou diélectriques. Si le rapport de la charge électrique à la masse était le même que dans l'électrolyse, le radium, dans l'ex-
CHARGE ÉLECTRIQUE DES RAYONS
périence précédente, perdrait 3 éc[uivalents en milligrammes en un million d années.
Un échantillon de radium qui serait isolé électriquement d'une façon parfaite, se chargerait spontanément en peu de temps à un potentiel extraordinairement élevé. Dans l'hjpothèse balistique, le potentiel augmenterait jusqu'à la création d'un champ suffisamment intense pour empêcher l'éloignement des particules électrisées émises.
Nous avons répété avec les rajons de Rcintgen les expériences dont il a été question dans cette Note. Les etTets obtenus sont extrêmement faibles, nous pouvons seulement conclure de ces expériences que. si ces rajons sont chargés, ils le sont donc encore bien moins que les rajons déviables du radium.
ELECTRISATION NEGATIVE
DES
PRODUITS AU MOYEN DES RAYONS RONTGEN
En commun avec G. SAGNÂC.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXX, p. ioi3, séance du 9 avril 1900.
Nous avons recherché si les rayons Rontgen et si les rayons secondaires moins pénétrants qu'ils excitent en frappant les diverscorps transportent avec eux des charges électriques. Nous avons trouvé ces charges inappréciables dans le cas des rayons Rontgen, Au contraire, les rayons secondaires issus de la transformation des rayons Rontgen ( ' ) transportent avec eux des charges électriques négatives à la manière des rayons cathodiques, comme le font les rayons du radium (2).
I. Pour étudier les rayons Rontgen, nous employons une enceinte de Faraday en plomb épais de forme cubique ayant 23*^"' de côté, reliée à un électromètre à quadrants. Un large faisceau de rayons Xy pénètre par une ouverture circulaire de lo*^'" de diamètre, placée à 'y'^"' seulement de la lame focus du tube à rayons
( ' ) G. Sagnac, Transformation des rayons A' par les métaux {Comptes rendus du 26 juillet et du 6 décembre 1897; ^^c- oit., 1898, 1899 ^'- 'O^o)-
(-) P. Curie et M"" P. Curie, Sur la charge électrique des rayons déviables: du radium {Comptes rendus du 5 mars 1900, p. 647).
ÉLECTRISATION DKS RAYONS SECONDAIRES
Runt^ea. L enceinte de plomb, y compris son ouverture, était complètement enveloppée par une couche continue d'un diélectrique solide (paraffine ou ébonite) recouverte elle-même d'aluminium mince en communication électrique avec la terre. L enveloppe continue de diélectricjue solide est nécessaire pour maintenir l'isolement parfait du cylindre, qui, sans cette précaution, ne demeurerait pas isolé dans l'air ambiant rendu conducteur de l'électricité par l'action des rayons Rontgen.
Les résultats ont été négatifs. Nous pouvons seulement conclure que, si les rayons Rontgen transportent de l'électricité, les courants qu'ils pouvaient produire dans nos expériences étaient inférieurs à io~' - ampère.
11. Pour étudier les rayons secondaires des métaux, il fallait éviter cjue ces rayons, souvent très peu pénétrants, ne fussent absorbés au voisinage immédiat du métal qui les émet. Nous avons
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à réiectrométrc et au quarts
été amenés à placer les métaux dans 1 air raréfié et à opérer à des pressions de plus en plus faibles, jusqu'au vide de Crookes (o""'%ooi de mercure) afin de rendre à l'air ses propriétés isolantes, malgré l'action des rajons Rontgen et des rayons secondaires qui le traversent.
Une feuille métallique mince M {Jig. i), reliée à l'électromètre et au quartz piézoélectrique, est maintenue isolée au milieu et à 3""" seulement des parois d'une boite métallique plate ABCD, qu'on peut mettre en relation a\ec la terre. La face inférieure CD de cette boite est formée, comme la face supérieure AB, d'une
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pltKjue épaisse truii autre métal N, mais percée de fenêtres/ que recouvre une mince feuille du métal N. A 6'"' au-dessous de la face AB, se trouve la lame focus /, source des rayons R()ntgen. Le système producteur de ces rayons (tube focus R, bobine Rubmkorff et interrupteur électroljtique de Webnelt) est enfermé dans une grande caisse de plomb épais dont la paroi PP est mise à la terre. Les rayons Rc'intgen sortent de la caisse PP par une ouverture circulaire de 10*="' de diamètre recouverte seulement d'une mince feuille d'aluminium aa. On peut faire le vide de Crookes dans la boite étanche ABCD reliée à la trompe à mercure.
Quand on opère à la pression atmosphérique, la conductibilité de l'air sous l'influence des 'rayons est considérable. Lorsque le métal M de la feuille intérieure est différent du métal N des fenêtres/et des faces internes de la boîte ABCD, le système (M|N) fonctionne comme une pile dont la force électromotrice fait dévier l'électromètre. On peut, par la méthode d'opposition du quartz piézoélectrique de M. P. Curie, mesurer le courant électrique nécessaire pour maintenir l'électromètre au potentiel zéro; ou bien on peut, sans agir sur le quartz, ramener l'électromètre à demeurer au zéro en intercalant en E, entre la boîte ABCD et la terre, une force électromotrice convenable e^ prise en dérivation sur le circuit d'un daniell.
Dans ces conditions, si l'on fait le vide dans l'appareil, l'équilibre de l'électromètre se maintient d'abord avec la même force électromotrice Cq de compensation, tant que la pression ne s'est pas abaissée jusqu'à l'ordre de grandeur du millimètre (seulement le courant qui prend naissance en l'absence de ^q devient de plus en plus faible). Pour des pressions inférieures, la force électromotrice de compensation est modifiée. Elle dépasse bientôt celle d'un daniell, augmente constamment et semble croître au delà de toute limite à mesure qu'on se rapproche du vide de Crookes. Si l'on rétablit en E la force électromotrice primitive e^ qui compensait le phénomène à la pression atmosphéi'ique, on peut, à l'aide du quartz, mesurer le courant nécessaire pour maintenir l'électromètre au zéro. Ce courant, qui apparaît aux pressions de l'ordre du millimètre, augmente d'abord légèrement avec la raréfaction de l'atmosphère, puis devient sensiblement constant pour le vide de Crookes.
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Si, par exemple, le métal ialérieur M est du platine, et si le métal N des parois iulernes de la boite ABCD est de Vatuminium, il faut maintenir Taluminium à un potentiel négatif (inférieur en valeur absolue à i daniell) pour obtenir la compensation à la pression atmosphérique.
Dans le vide de Crookes, cette force électromotrice n'est plus suffisante, et il faudrait porter l'aluminium à un potentiel négatif supérieur en valeur al)solue à 20 volts si l'on voulait obtenir la compensation. Si l'on maintient la force électromotrice Cq qui compensait le phénomène à la |)ression atmosphérique, on constate que, dans le vide de Crookes, sous l'action des rayons Rcintgen, le platine se charge positivement. Le courant de charge, mesuré à l'aide du quartz, est de l'ordre de grandeur de lo"'" ampère, quand on utdise, à travers les fenêtres / recouvertes d'aluminium mince, une surface d'environ 3o'^^'"' placée à 6*^^'" de la source / des rayons Rc'intgen.
Nous avons obtenu des résultats peu différents en employant une autre disposition { fig. 2) qui permet d'obtenir plus aisément
a l'electromètl^î et au quartz
le vide de Crookes : la feuille M est alors enroulée en cylindre, et la boîte plate est remplacée par un second cylindre métallique ABCD de même axe que MM. On fait alors le vide dans le récipient V de verre léger et mince, après y avoir introduit le système MMx\BCD, puis fermé le récipient avec le couvercle de verre V.
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Ces faits pourraient, à la rigueur, s'expliquer par une variation continue de la force électromotrice de contact qui croîtrait dans d'énormes proportions avec le degré de vide. Cette manière de voir est peu vraisemblable. On explique, au contraire, nettement les phénomènes en admettant que les rayons secondaires émis par les métaux en expérience emportent avec eux de l'électricité négative et libèrent dans le métal la quantité complémentaire d'électricité positive. Le platine transformant les rayons R(")ntgen considérablement plus que l'aluminium, son émission d'électricité négative est de beaucoup plus considérable que l'émission opposée de l'aluminium, et le platine se cliarge positivement.
On peut renverser le phénomène en mettant l'aluminium en M à l'intérieur et le platine mince autour de M en ^.\iCDf ( /ig. i) ou .\BCD(//o-. 2). On constate alors que l'aluminium intérieur M, soumis à l'émission secondaire du platine, recueille de l'électricité négative.
Nous avons fait varier la nature des métaux et constaté, en particulier, que le plomb et le platine sont parmi les métaux qui émettent le plus de charges négatives sous l'action des rayons X. Viennent ensuite l'étain et le zinc. Quant à Taluminium, l'expérience déjà faite avec- l'enceinte de Faraday tapissée extérieurement d'aluminium semble montrer que les rayons secondaires assez pénétrants de ce corps sont, comme les rayons Rontgen générateurs, dont ils diffèrent peu, sensiblement dépourvus de charge électrique. Ces résultats concordent ainsi avec ce que l'on sait sur la transformation des rayons Rontgen par les différents corps (' ).
{ ' ) G. Sagnac, Sur la transformation des rayons A' par les différents corps ^Comptes rendus, loc. cit., 1897, 1898, 1899 ^t L'Éclairage électrique, t. XIX, p. 201-208; i3 mai 1899.)
M. E. Dorn a annoncé que les rayons secondaires des métaux lourds sont déviés par le champ magnétique, et dans le même sens que les rayons cathodiques {Abhand. d. Naturf. Gesell. zu Halle. Bd. XXII, 1900, p. 40-42).
L'un de nous avait antérieurement émis l'opinion que les rayons secondaires très absorbables des métaux lourds peuvent r-enfermer des rayons analogues à ceux de Lenard et déviables comme eux par l'aimant [G. Sagnac, Recherches sur les transformations des rayons Rontgen, Chap. I, 3" paragraphe : Rayons secondaires, rayons X et rayons de Lenard ( L'Éclairage électrique du 12 mars 1898 )].
ELECTRISATION NEGATIVE
DES
RAYONS SECONDAIRES
ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES RAYONS X. En commun avec G. SAGNÂC.
Bulletin des séances de la Société française de Physique, année 1901, p. i^g. Journal de Physique. 4° série, t. I, 1902, p. i3.
Le faible pouvoir de pénétration des rayons secondaires des métaux lourds fait penser aux rajons cathodiques de Lenard, lesquels peuvent seulement parcourir quelques centimètres à peine dans l'air atmosphérique, où ils sont énergiqueinent diffusés. Cette analogie conduit à rechercher si les rayons secondaires, très absorbables par l'air, transportent avec eux des charges électriques négatives, puisque tel est le caractère fondamental des rayons cathodiques; la déviation des rayons par le champ magnétique (') ou par le champ électrique sera une conséquence probable de leur électrisation. Il n'y a pas de contradiction entre cette hypothèse et celles qui ont été développées par lun de nous, puisque le faisceau émis spontanément par le radium de M. et de M'"" Curie est un mélange de rayons électrisés négativement analogues aux rayons cathodiques, déviables par le champ magnétique et par le champ électrique, et de rayons non déviables analogues aux rayons X, sensiblement dépourvus de charges électriques.
(') P. Curie et G. Sagxac, Comptes rendus, t. CXXX, 9 avril 1900, p. ioi3.
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Pour préciser d'abord jusqu'à quel point Jes rayons X se montrent dépour\us d'électrisation ('), nous employions une enceinte de Faraday en plomb épais de forme cubique, ayant 23*^"' de côté, reliée à un électromètre à quadrants de Curie. Un large faisceau de rayons X y pénétrait par une ouverture circulaire de lo^"' de diamètre, placée à 'j'^^'" seulement de la lame focus du tube producteur de rayons X.
L'enceinte de plomb, y compris son ouverture, était complètement enveloppée par une couche continue d'un diélectrique solide (paraffine ou ébonite), recouverte elle-même d'une enveloppe d'aluminium mince en communication avec la terre. L! enveloppe continue de diélectrique solide est nécessaire pour maintenir V isolement parfait du cylindre qui, sans cette précaution, ne demeurerait pas isolé dans l'air ambiant rendu conducteur de l'électricité par l'action des rayons de Rontgen.
Dansées conditions, l'électromètre ne se chargeait pas sensiblement. Nous avons pu ainsi conclure qu'en admettant l'hypothèse de rayons X électrisés, le courant, équivalent à la circulation de l'électricité dans le faisceau large et intense de rayons X employé, était certainement inférieur à io~'- ampère.
Nous avons pu, au contraire, conclure à Télectrisation négative des rayons secondaires des métaux lourds. .\ la pression atmosphérique, les rayons X et les rayons secondaires communiquent à l'air une conductibilité telle que le métal rayonnant n'est plus isolé; il est alors impossible de recueillir Félectricité des rayons secondaires. Il fallait éviter en même temps que les rayons secondaires des métaux lourds, souvent très peu pénétrants, ne fussent absorbés au voisinage immédiat du métal qui les émet. Nous avons été ainsi amenés à placer les métaux dans l'air raréfié et à opérer
(') Le professeur E. Dorn a annoncé que les rayons secondaires des niélaux lourds sont déviés par le champ magnétique et dans le même sens que les rayons cathodiques {Abhand. d. Natiirf. Gesell. zu Halle, Bd. XXII, 1900, p. 40-42).
L'un de nous avait antérieurement émis l'opinion que les rayons secondaires très absorbables des métaux lourds peuvent renfermer des rayons analogues à ceux de Lenard et déviables comme eux par l'aimant [G. Sagnac, Becherches sur les transformations des- rayons de Rontgen, Chap. I, § 3 : Rayons secondaires, rayons X et rayons de Lenard ( L' Éclairage électrique du 12 mars i8g8)].
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à des pressions de plus en plus faibles, jusqu'au vide de Crookes (o""",ooi de mercure), afin de rendre à l'air ses propriétés isolantes, malgré raction des rayons de Rontgen et des rayons secondaires qui le traversent. Nous avons réduit à 3'"'" ou 4'""' seulement la couclie d'air ran^fié comprise entre le métal rayonnant et les parois métalliques voisines. Dans cette mince couche d'air très raréfié, la force électromoti^ice entre le métal rayonnant et les parois qui l'entourent produit seulement, sous l'influence des rayons, un courant inférieur, par exemple, à j^, du courant dû à l'électricilé négative des rayons secondaires d'un métal, tel que le platine, le plomb. Le dispositif est celui-ci :
Une feuille métallique mince M {^Jlg. i), reliée à un électromètre à quadrants et à un quartz piézo-électrique de M. P. Curie, est maintenue isolée au milieu et cà 3""" seulement des parois d'une
boite métallique plaie ABCD, qu'on peut mettre en relation avec la terre. La face inférieure CD de cette boite est formée, comme la face supérieure AB, d'une plaque épaisse d'un autre métal N, mais percée de fenêtres /' que recouvre une mince feuille du métal N. A ô'"" au-dessous de la face AB se trouve la lame focus /, source des rayons de Rontgen. Le système producteur de ces rayons (tube focus R, bobine RulimUorfl" et interrupteur électrolytique de \\ elineit ) est enfermé dans une grande caisse de plomb épais dont la paroi PP est mise à la terre. Les rayons de Rontgen sortent de la caisse PP par une ouverture circulaire de lo""" de diamètre recouverte seulement d'une mince feuille d'alumi-
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nium aa. On peut faire le vide de Crookes dans la boîte étanche ABCD, reliée à la trompe à mercure.
Quand on opère à la pression atmosphérique, la conductibilité ■de l'air sous l'influence des rayons est considérable. Lorsque le métal M de la feuille intérieure est différent du métal N des fenêtres / et des faces internes de la boite ABCD, le système (M]N) fonctionne comme une pile dont la force électromotrice fait dévier l'électromètre. On peut, par la méthode d'opposition du quartz piézo-électrique de M. J. Curie, mesurer le courant électrique nécessaire pour maintenir Télectromètre au potentiel zéro; ou bien on peut, sans agir sur le quartz, ramener l'électromètre à demeurer au zéro en intercalant en E, entre la botte ABCD et la terre, une force électromotrice convenable e^ prise en dérivation sur le circuit d'un daniell.
Dans ces conditions, si l'on fait le vide dans l'appareil, l'équilibre de l'électromètre se maintient d'abord avec la même force électromotrice c^ de compensation, tant que la pression ne s'est pas abaissée jusqu'à l'ordre de grandeur du millimètre (seulement, le courant qui prend naissance en l'absence de ^o devient de plus en plus faible). Pour des pressions inférieures, la force électromotrice de compensation est modifiée. Elle dépasse bientôt celle d'un daniell, augmente constamment et semble croître au delà de touie limite à mesure qu'on se rapproche du vide de Crookes. Si l'on rétablit en E la force électromotrice primitive e^ qui compensait le phénomène à la pression atmosphérique, on peut, à l'aide du quartz, mesurer le courant nécessaire pour maintenir l'électromètre au zéro. Ce courant, qui apparaît aux pressions de l'ordre du millimètre, augmente d'abord légèrement avec la raréfaction de l'atmosphère, puis devient sensiblement constant pour le vide de Crookes.
Si, par exemple, le métal intérieur M est du platine et si le métal N des parois internes de la boîte .\BCD est de Valuminium, il faut maintenir l'aluminium à un potentiel négatif (inférieur en valeur absolue à i daniell) pour obtenir la compensation à la pression atmosphérique.
Dans le vide de Crookes, cette force électromotrice n'est plus suffisante, et il faudrait porter l'aluminium à un potentiel négatif de valeur absolue égale à 3o volts environ, si l'on voulait obtenir
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la compensation. Si Ton maintient la force électromotrice e^ qui compensait le phénomène à la pression atmosphérique, on constate que, dans le Aide de Crookes, sons l'action des rayons de luintgen, le platine se charge positivement. Le courant de charge, mesuré à l'aide du quartz, est de l'ordre de grandeur de io~"* ampère quand on utilise, à travers les fenêtres f recouvertes d'aluminium mince, une surface d'environ 30*^"' placée à 6*^"* de la source / des rayons de Rchilgen.
Ce courant est assez faible [jour qu'on puisse dire : Tant qu'on n'opère pas dans un gaz raréfié, les rayons secondaires provoquent la conductibilité des gaz en y libérant à''ésales quantités d'électricité positive et négative. Mais, dans un gaz raréfié, l'on voit que l'influence des charges négatives des rayons secondaires apparaît; alors les rayons X déchargent les corps négatifs plus rapidement que les corps positifs, ou même ils augmentent la charge des corps positifs. 11 est remarquable que cette dissymétrie de la décharge, produite dans le vide par les rayons de Rcintgen qui frappent un métal lourd, est de même sens que la dissymétrie de la décharge des conducteurs frappés par les rayons ultra-violets de Hertz et de Halhvachs.
Des résultats peu différents sont obtenus à l'aide de la disposi-
a Icloctrometro eiftu quartz
tion représentée par la figure i : la feuille métallique mince M est alors enroulée en cylindre, et la boite plate est remplacée par un
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second cylindre métallique ABCD de même axe que MM. On introduit le sysLème MMABCD dans le rçcij)ienl V de verre relié à la trompe à mercure, puis on ferme le récipient \ avec le couvercle de verre V mastiqué au golaz. Avec ce second dispositif, on évite les rentrées d'air plus facilemenl qu'avec le premier.
Ces faits pourraient, à la rigueur, s'expliquer par une variation continue de la force électromotrice de contact, qui croîtrait dans d'énormes proportions avec le degré de vide. Cette manière de voir est peu vraisemblable ('). On explique, au contraire, nettement les phénomènes en admettant que les rayons secondaires émis par les métaux en expérience emportent avec eux de l'électricité négative et libèrent, dans le métal, la quantité complémentaire d'électricité positive. Le platine transformant les rayons de Rontgen considérablement plus que l'aluminium, son émission d'électricité négative est de beaucoup plus considérable que l'émission opposée de l'aluminium, et le platine se charge positivement.
On peut renverser le phénomène en mettant l'aluminium en M à l'intérieur et le platine mince (-j-^ de millimètre) autour de M, en ABCD/ (y?^-. i) ou ABCD {fig- 2). On constate alors que l'aluminium intérieur M, soumis à "l'émission secondaire du platine, recueille de l'électricité négative.
Nous avons fait varier la nature des métaux et constaté en particulier que le plomb et le platine sont parmi les métaux qui émettent le plus de charges négatives^ sous l'action des rayons X. Viennent ensuite l'étain et le zinc. Quant à l'aluminium, des expériences faites avec une enceinte de Fai^aday tapissée extérieurement d'aluminium et recevant des rayons de Riintgen semblent montrer que les rayons secondaires assez pénétrants de ce corps sont, comme les rayons de Rontgen générateurs, dont ils difierent peu, sensiblement dépourvus de charge électrique.
L'intensité des charges électriques négatives des rayons secon-
(') On a démontré que, si l'on fait le vide de Crookes dans un récipient renfermant un condensateur dont les armatures sont formées de deux métaux M et N, la force électromotrice du coaple MN n'en est pas altérée; elle est même indépendante de la nature du gaz ambiant, raréfié ou non, tant que l'on ne chauffe pas les métaux M et N dans le vide de manière à en faire dégager les ga/. inclus et à les remplacer par un autre gaz ( Bottomley, B.-A. Report, i885; Spiers, PA/Ï. Mag., t. XLIX, janvier 1900, particulièrement p. 70).
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claires du métal M, éludiées avec la disposition de la figure 2, ne s'aHadilil pas considérablement lorsqu'on compare un appareil dont l'enveloppe de verre V est relativement mince (1""") à un autre où elle est plus épaisse (3"""). Avec le disposilif" de la figure 1, les rayons X pénétrant dans la !)oite ABCD par les fenêtres à travers une feuille daluminium d'épaisseur de -pj t^e millimètre, l'interposition d'une glace de verre de .5""" sur le trajet des rajons de Rontgen affaiblit le phénomène, mais en le laissant comparable à ce qu'il était d'abord ; l'interposition d'une lame daluminium d'un demi-millimètre sur- le trajet des rayons de Piontgen réduit à peine (de moins de -j-5^ ) l'électrisation négative des rayons secondaires du platine. Les charges négatives des rayons secondaires pro\iennent donc surtout de l'action exercée sur le métal M par les rayons X les |)lus pénétrants du faisceau incident. Ce fait est analogue à celui qui a été signalé à propos de l'activité électrique des rayons secondaires ('), mais il est ici encore bien plus marqué.
Le rapprochement précédent est en accord avec celui que l'on peut faire au sujet du pouvoir de pénétration des charges négatives lancées par le métal M. Quand, au lieu d'opérer dans le vide, nous avons opéré en plongeant le condensateur MN dans un diélectrique tel que la paraffine, l'ébonite, le phénomène de l'émission d'électricité négative de M en N disparaissait sensiblement. Dans le cas seulement où M et N n'étaient séparés que par une fraction de millimètre de paraffine, l'électromètre accusait encore une faible charge correspondant à des courants de l'ordre de io~'- ampère; les variations de ces faibles courants avec la nature des métaux M et N s'accordaient à faire penser qu'ils étaient dus à l'émission par les métaux lourds de charges négatives rapidement absorbées |)ar la paraffine au voisinage du métal.
Une expérience directe a d'ailleurs montré le faible pouvoir de transmission (-) de l'émission électrique du plomb, par exemple :
(') G. Sagxac, De l'optique des rayons de Rontgen et des rayons secondaires qui en dérivent. Paris, GauLliier-Villai-s, 1900, p. io5 et iSa.
(-) La transmission étudiée ici peut avoir lieu en partie ou en totalité par diffusion postérieure; la même remarque s'applique d'ailleurs à la ti-ansmission de l'action électrique de décharge ou de l'action radiographique des rayons secondaires des métaux lourds, telle qu'elle a été, dans certains cas, étudiée par l'un de nous (G. Sagnac, loc. cit., p. 89 et 94).
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une mollit' longitudinale du plomb épais MM {/iî^'- 2) est recouverte d'une feuille d'aluminium battu, dont l'épaisseur, calculée d'après la surface, le poids et la densité a,-, est de o^,/[6. Les rayons X frappant le coté nu du cylindre, on observe, à la pression o'""\ooi de mercure, un courant de l'ordre de 10"'" ampère dû au bombardement (rélectricilé négative issue du j)lond) nu MM ; c'est-à-dire que le plomb MM se charge de la quantité complémentaire d'électricité positi\e, et il faut, pour le maintenir au potentiel zéro pendant 82^2, disposer sur le plateau du quartz piézo-électrique une masse de doo^^ en l'abandonnant progressivement à l'action de son poids. J^'appareil V\ ' une lois retourné de 180" autour de son axe, de manière que les rayons X frappent maintenant la face de plomb recouverte d'aluminium battu, l'émission d'électricité négative par le plomb à travers cette feuille d'aluminium correspond à un poids de 5ooS pour 53^5, c'est-àdire n'est plus que les | de celle du plomb nu. Ce coefficient de transmission des charges électriques est assez peu différent de celui que présenteraient les rayons cathodiques extérieurs à un tube à vide dans les expériences de Lenard. Il est aussi comparable à celui de l'action électrique de décharge des rayons secondaires, déjà étudié, et à celui de l'action radiographique (').
11 importe de remarquer que les mesures des courants délectricité négative issus des métaux lourds frappés par les rayons X ont, pour des conditions expérimentales données, un sens absolu; la quantité d'électricité transportée par les rayons secondaires est, dans un vide suffisamment poussé, indépendante de la distance parcourue par les rayons secondaires; au contraire, on sait que les intensités des actions électriques radiographiques ou radioscopiques des rayons secondaires et aussi des rayons X dépendent du mode d'utilisation des rayons et, en particulier, de l'épaisseur d'air du condensateur électrique et de la couche photographique ou luminescente qui les reçoit (-). Il ne paraît, d'ailleurs, y avoir aucun lien simple entre l'énergie des rayons secondaires, telle qu'on pourrait la mesurer au moyen d'un bolomètre fondé sur l'échaulTement d'un métal par ces rayons, et la quantité
(') G. Sagnac, loc. cit., p. 94. (-) G. Sauxac, loc. cit., p. i3i.
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délectricité ncii;ati\e qu'ils transportent. Leusemble des faits observés conduit à penser que Vcniission électrique secondaire des métaux lourds |iossède des propriétés analogues à celles des rayons cathodiques et des rajons déviables du radium : les particules d'électricité négative des rayons sont capables de dissocier Télectricité neutre des particules des gaz en quantités d'électricité positive et négative, considérablement supérieures à la quantité d'électricité négative des rayons, tant du moins que le gaz étudié n'est pas trop raréfié. Il ne faut pas confondre la production de ces rayons cathodiques, qui, dans le vide et même en l'absence de tout champ électrique, émanent du métal M frappé par les rayons X, avec la production déjà signalée par l'un de nous ( ') d'un flux d'électricité soit positive, soit négative, dans ;un gaz soumis au champ électrique.
L'action des rayons X et des ravons secondaires sur les gaz n'est pas essentiellement dillérente de Faction des rayons ultra-violets étudiés par Lenard (-). D'autre part, l'émission des rayons cathodiques par un métal lourd que frappent les rayons X n'est pas plus étrange que le phénomène analogue produit par les rayons ultra-violets : le professeur Righi (-^j, et, plus récemment, le professeur P. Lenard ('), les professeurs E. Merritt et O.-M. Ste\vart(^), ont en effet trouvé qu'un métal frappé par les rayons ultra-violets émet un ilux d'électricité négative, même lorsque la surface métallique frappée par les rayons n'est pas électrisée. Cette émission a les caractères de rayons cathodiques particulièrement absorbables et l'étude n'a pu en être faite par le professeur Lenard que dans le vide de Crookes.
(') Sagn'ac, Comptes rendus du 5 février 1900 et l'article précédent : \ouvelles recherches sur les rayons de Rontgen, § 5 et G; — Journ. de Phys., Z" série, t. X, 1901, p. 677 et 680.
(') Cf., loc. cit., § 7. Journ. de Phys., 3= série, t. X, p. 683.
(3) A. Righi, Atti d. R. Ace. d. Lincei, 1900, p. 81.
(*) P. Lenard, Erzeugung von Kathodenstrahlen durch ultra-violetes Licht ( Drude's Annalen d. Physik, t. II, 1900, p. 359-370). Cette émission d'électricité négative permet au professeur Lenard d'expliquer la déperdition d'électricité négative sous l'action des rayons ultra-violets.
(^) E. Merritt, O.-M. Stewart, The developnient of Kathode Rays by ultraviolet light ( The Physical Review, octobre 1900, p. 220, et Journ. de Phys., 3" série, t. X, 1901, p. 578).
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L'électrisadon négative des rayons secondaires fournit donc une analogie nouvelle entre les rayons X et les rayons ultraviolets. Il devient alors de plus en plus probable qu'il y a, dans les rayons secondaires, des rayons non électrisés de Tespèce même des rayons X incidents qui les produisent en se diflusant ou se transformant.
NOTE RÉCENTE DE M. G. LE BON
Comptes rendus de l' Académie des Sciences, t. CXXX, p. 1072, séance du i- avril 1900.
M. Le Bon a remarqué que le bromure de baryum radifère lumineux, pi'éparé à l'usine de List (Hanovre) sur les indications de M. Giesel, a la pi'opriété de perdre sa luminosité quand on le chaufie et de la reprendre par refroidissement. Cette propriété a déjà été signalée par M. Giesel lui-même (-).
Ont été de même l'objet de publications antérieures de M. Becquerel, de M. Giesel, de M""' Curie et de moi :
La propriété des sels de baryum lumineux de perdre en partie leur luminosité à Tbumidité (•^), les propriétés du phosphore humide (^), l'émission possible de matière par les corps radioactifs ("*), l'absence de polarisation des rayons du radium (").
M. Le Bon parle, dans sa Note, de la lumière noire ; les rayons qu'il désigne ainsi et qu'il a utilisés dans certaines expériences (' ) sont des rayons calorifiques infra-rouges. Graham Bell a montré en 1880 que l'ébonite est transparente pour ces rayons (^).
(') Comptes rendus, 1 avril 1900, p. 891.
(-) Wied. Ann., t. LXIX, p. 91.
(5) Giesel, Wied. Jnn., t. LXIX, p. 91.
(*) M"' Curie, Revue gén. des Sciences, 3i janvier 1899.
(^) Curie, Comptes rendus, h mars 1899 et 8 janvier 1900.
(^) H. Becquerel, Comptes rendus, 27 mars 1899.
(') Revue scientifique, 11 février 1899.
(5) Ann. de Chini. et de Phys., 5" série, t. XXI, p. 894, et t. XXIII, p. 43o.
RAYONS QU'ELLES ÉMETTENT
En commun avec M" CURIE.
Rapports présentés au Congrès international de Physique, iftoo, t. III, p. 79.
Rayons ufaniques. — Les recherches sur les substances radioactives ont leur point de départ dans la découverte des rayons uraniques par M. Becquerel. L'émission de rayons particuliers par les composés d'urane et les propriétés de ces rayons ont été exposées par M. Becc|uerel dans son Rapport. Nous rappellerons donc seulement que les rayons uraniques ou rayons de Becquerel sont caractérisés par les propriétés suivantes : ils se propagent rectilignement; ils agissent sur les plaques photographiques comme la lumière, mais à un degré extrêmement faible; ils peuvent traverser des écrans de diverses natures, mais seulement sous très faible épaisseur; ils ne sont ni réfléchis, ni réfractés, ni polarisés; en traversant les gaz, ils les rendent faiblement conducteurs de l'électricité.
Le rayonnement uranique est s[)onlané et constant; il n'est entretenu par aucune cause excitatrice connue; il semble insensible aux variations de température et d'éclairement.
Si l'on fait abstraction de l'origine inconnue du rayonnement uranique et si l'on n'en considère que les propriétés, on constate qu'il y a analogie entre les rayons uraniques d'une ])art, les rayons
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catliodiques cl les rayons de R()nl<;en (Tautre pari; il y a aussi analogie avec les ravoas secondaires produils par les inélaux à forle masse atomique sous l'action des rayons de Ri'inlgen.
Nous a|)peilerons radioactives les substances qui émellent des rayons de Becquerel.
Métko le de mesure. — Tour éludier la radioactivité de diverses substances, nous employons la méthode électrique. On mesure la conductibilité acquise par Fair sous l'influence de la substance radioactive. Voici l'appareil qui sert à cet efïet :
L n condensateur ( /?,!?". i ) se compose de deux plateaux A et B.
Fis- I-
La substance active pulvérisée est étalée sur le plateau B; elle rend conducteur l'air entre les plateaux. Pour mesurer cette conductibilité, on porte le plateau B à un potentiel élevé en le reliant à Tun des pôles d'une pile d'un grand nombre d'éléments P dont l'autre pùle est à la terre. Le plateau A étant maintenu au potentiel de la terre par le fil CD, un courant électrique s'établit entre les deux plateaux.
Le potentiel du plateau \ est indiqué par un électromètre E. Si l'on interrompt en C la communication avec la terre, le plateau A se charge, et cette charge fait dévier l'électromètre. La vitesse de la déviation est proportionnelle à l'intensité du courant et peut servir à la mesurer. Mais il est préférable de faire cette mesure en compensant la charge que prend le plateau A de manière à maintenir l'électromètre au zéro. Les charges dont il
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est question ici sont extrêmement faibles; elles peuvent être compensées au moyen d'un quartz piézo-électrique O dont une armature est reliée au plateau A et l'autre armature est à la terre. On soumet la lame de quartz à une tension connue produite par des poids placés dans un plateau H; cette tension est établie progressivement et a pour elFet de dégager progressivement une quantité d'électricité connue pendant un temps qu'on mesure. L'opération peut être réglée de telle manière qu'il y ait à chaque instant compensation entre la quantité d'électricité qui traverse le condensateur et celle de signe contraire que fournit le quartz ('). On peut ainsi mesurer en valeur absolue la quantité d'électricité qui traverse le condensateur pendant un temps donné, c'est-à-dire \ intensité du courant. La mesure est indépendante de la sensibilité de l'électromètre.
Radioactivité des coniposés d'urane. — En effectuant un certain nombre de mesures de ce genre on voit que la radioactivité des composés d'urane est un phénomène susceptible d'être mesuré avec une certaine précision. Elle varie peu avec la température, elle est à peine influencée par les oscillations de la température ambiante; elle n'est pas influencée par l'éclairement de la substance active, et elle ne semble pas subir de variation avec le temps. L'épaisseur de la couche de substance active employée a peu d'influence, pourvu que la couche soit continue et qu'elle ait une épaisseur supérieure à quelques dixièmes de millimètre.
L'étude de la conductibilité de l'air sous l'action des rayons de Becquerel a été faite par divers physiciens. Une étude très complète du sujet a été publiée par M. Rutherford; on en trouvera les résultats principaux dans le Rapport de M. Becquerel.
Pour un condensateur donné et une substance donnée, le courant augmente avec la différence de potentiel qui existe entre les plateaux, avec la pression du gaz qui remplit le condensateur et avec la distance des plateaux (pourvu que cette distance ne soit
(') On arrive très facilement à ce résultat en soutenant le poids à la main et en ne le laissant peser que progressivement sur le plateau H, de manière à maintenir l'itiiage de l'électromètre au zéro. Avec un peu d'habitude, on prend très exactement le tour de main nécessaire pour réussir cette opération. Celte méthode de mesure des faibles courants a été décrite par M. J. Curie dans sa Thèse.
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pas trop grande par rapport au diamètre). Toutefois, pour de fortes dilTérences de ])otentiel, le courant tend vers une valeur limite qui est pratiquement constante. C'est le courant de saturation ou courant limite. De même pour une certaine distance des plateaux assez grande, le courant limite ne varie plus guère avec cette distance. C'est le courant obtenu dans ces conditions qui a été pris comme mesure de la radioactivité dans nos recherches (le condensateur étant placé dans l'air à la pression atmosphérique).
Les lois de la conductibilité produite dans l'air par les rayons de Becquerel sont les mêmes que celles trouvées avec les rayons de Rontgen ; le mécanisme du phénomène parait être le même dans les deux cas. La théorie de l'ionisation de l'air par les rayons de Rontgen ou de Becquerel rend bien compte des faits observés. Dans cet ordre d'idées, le nombre d'ions produits par seconde dans le gaz est d'autant plus grand fpie le rayonnement absorbé par ce gaz est plus fort. Pour obtenir le courant limite relatif à un rayonnement donné, il faut, d'une part, faire absorber intégralement ce rayonnement par le gaz, en employant une masse absorbante suffisante, et, d'autre part, utiliser pour la production du courant tous les ions produits, en établissant un champ électrique assez fort pour que le nombre d'ions qui se recombinent devienne une fraction insignifiante du nombre total des ions produits.
L'ordre de grandeur des courants que l'on obtient avec les composés d'urane est de io~" ampère pour un condensateur dont les plateaux avaient 8"'" de diamètre et S*^'" de distance.
Voici les nombres relatifs à divers composés d'urane; /désigne le courant en ampères :
/.lo".
Uranium métallique (contenant un peu de carbone) 2,3
Oxyde d'urane noir U-0^ 2,6
Oxyde d'urane vert U'' O* 1,8
Acide uianique hydraté 0,6
Uranate de soude 1 ,'.
Uranate de potasse i ,'i
Uranate d'ammoniaque i .3
Sulfate uraneux 0,7
Sulfate d'uranyle et de potassium 0,7
Azotate d'uranyle 0,7
Phosphate de cuivre et d'uranyle 0,9
Oxysulfure d'urane 1,2
S ubslaiices radioactnes. — Il éhiit n.thiiel de se demander si d'autres corps que les composés d'urane émeltent des rayons de Becquerel. M. Sclimidl examina à cet effet beaucoup de substances et trouva qu'il existe un autre groupe de corps radioactifs, à sa\oir les composés du thorium (' ). L'un de nous a l'ait en même temps un travail analogue, dont les résultats ont été |)ubliés quand nous ne connaissions pas encore le travail de M. Schmidt. Dans ce travail, divers composés de presque tous les corps simples actuellement connus ont été passés en revue; les composés du thorium se sont montrés radioactifs.
Ce travail a établi que la radioactivité des composés d'urane et de thorium est une propriété atomique. Elle seuible liée à la matière qui en est douée et ne peut être détruite ni par un changement d état physique, ni par une transformation chimique. Les combinaisons chimiques ou les mélanges contenant de 1 uranium et du thorium sont, en première approximation, d'autant plus actifs qu ils contiennent une plus forte proportion de ces métaux; toute matière inactive ajoutée diminue l'activité, agissant à la fois comme matière inerte et comme matière absorbante.
La radioactivité des composés du thorium est du même ordre de grandeur que celle des composés d'urane; les oxydes des deux métaux ont une activité txès analogue.
La radioactivité atomique est-elle un phénomène général? Il semble peu probable que cette propriété appartienne à une certaine espèce de matière à l'exclusion de toute autre. Cependant nos mesures permettent de dire que, pour les éléments actuellement considérés comme tels, v compris les plus rares et les plus hypothétiques, l'activité, si elle existe, est au moins loo fois plus faible que pour l'uranium métallique dans notre appareil à plateaux.
Chaque élément a été examiné, quand c'était possible, dans diverses combinaisons chimiques. Ont figuré dans l'étude :
i" Tous les métaux et métalloïdes que l'on trouve facilement et quelques-uns des plus rares, produits purs proxenant de la collection de M. Etard;
2° Les corps rares suivants : gallium, germanium, néodyme,
(') SciiMiDT, Wied. Ann., t. LXV, 189S, p. i'(i.
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praséocK'me. niobiiim, scandium, gadoliniuiii, erbiuni, saïuarium, riibidiiiiii. t'cliantillons prèles par M. Demarçay; vttrium, jlterbiiim avec nouvel erbium, holmiuin, ëcliantilloiis prêtés par M. Urbain;
3" Un grand nombre de rocbes et de minéraux (').
Le pbosphore humide placé entre les plateaux du condensateur rend Tair conducteur. Toutefois, nous ne considérons pas ce corps comme radioactif à la façon de l'uranium et du thorium. En effet, le phosphore dans ces conditions s'oxyde et émet des rayons lumineux, tandis que les com|)Osés d'urane et de thorium sont radioactifs sans éprou\er aucune modification appréciable par les moyens connus; de plus, le phosphore n est actif ni à 1 état de phosphore rouge, ni à létat de combinaison.
lîayons t/ioriques. — iNotre étude des composés du thorium a montré :
i" Oue réjiaisseur de la couche active employée a une action considérable, surtout avec loxyde ; le courant augmente avec l'épaisseur de la couche;
2° Oue le phénomène nest régulier que si Ton emploie une couche active mince [-\ de millimètre); au contraire, quand on emploie une couche épaisse (6"""), on obtient des nombres oscillant entre des limites étendues, surtout dans le cas de l'oxyde;
3" Que les rayons thoriques sont bien plus pénétrants que les rayons uranicjues, et que les rayons émis par l'oxyde de thorium sous couche épaisse sont bien plus pénétrants que ceux qu'il émet en couche mince (-).
Les particularités de la radiation tliorique ont été récemment l'objet de publications très complètes. ^L Owens (^) a montré cpie la constance du courant n est obtenue qu au bout d'un temps assez long en appareil clos: il a également montré cjue, dans le cas des composés du thorium, le courant pouvait être fortement réduit
(') L'uranium inélallique employé dans celle élude a élé obligeamment donné par -M. Aloissan.
(-) CuRiK, Comptes rendus, t. C\\\'I, avril 1898, p. iioi. (') Owens, PJiil. Mag., octobre 1899.
38o OEIVIŒS DE P. CURIE.
par un courant d'air, ce qui n'a pas lieu pour les composés d'uranc, et il a étudié en détail ce phénomène. Bientôt après, M. Rutlierford (') a publié des résultats analogues et a fait l'hjpothèse que les composés du thorium émettent non seulement des rayons analogues aux rayons uraniques, mais qu'ils émettent en plus une émanation constituée par des particules matérielles extrêmement ténues qui sont elles-mêmes radioactives.
Minéraux radioactifs. — Parmi les substances dont nous avons mesuré la radioactivité se trouvait un i;rand nombre de minéraux (-). Certains d'entre eux se sont montrés actifs. Voici les nombres obtenus, toujours avec le même appareil à plateaux :
t.io"
en ampères.
Pecliblende de Johanngeorgensladt 8,3
» Joachimsthal 7,0
" Pzibran 6,5
» Goniwallis 1,6
Glévéite 1^4
Ghalcolite 5,2
Aulunite 2,7 ^
Tliorite 1,4
Orangite 2 o
Monazite o,5
Xénotime o o3
yEschynite 0,7
Fergusonite 0,4
Samarskite 1 i
Niobite o,3
Garnolite {\ ^i
Tous ces minéraux contiennent de luranium et du thorium; leur activité n'a donc rien d'étonnant, mais l'intensité du phénomène pour certains minéraux est inattendue. Ainsi l'on trouve des pechblendes (minerais d'oxyde d'urane) qui sont quatre fois plus actives que l'uranium métallique; la chalcolite, phosphate cristallisé de cuivre et d'urane, est deux fois plus active que l'ura-
(') FÎUTiiERFoitD, Phil. il/a«-., janvier 1900.
(^) Plusieurs cchaïUillons de minéraux provenaient de la colleclion du Muséum el ont été obligeamment mis à notre disposition par M. Lacroix.
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imiiii : Iciiihinile, phosphate de chaux et trurane, est aussi active que riiraniuni. Or, d'après les considérations c|ui précèdent, aucun minéral n'aurait dû se montrer plus actif" que l'uranium et le thorium. Pour éclaircir ce point, Tun de nous a préparé de la chaltolite artificielle par le procédé de Debray, en partant de produits [)urs. Cette clialcolite artificielle avait une activité tout à l'ait normale, étant donnée sa composition; elle était deux lois et demie moins active que l'uranium.
Il de\enait dès lors très probable que, si la pechblende, la chalcolite, l'autunite ont une activité si forte, c'est que ces minéraux contiennent, en petite quantité, une sul)stance fortement radioactive dilîerente de l'uranium, du thorium et des corps simples actuellement connus.
Nous nous sommes proposé d'extraire cette substance de la pechblende et nous sommes en effet parvenus à montrer qu'il est possible. |)ar les méthodes ordinaires de l'analyse chimique, d'extraire de la pechljlende des substances dont la radioactivité est environ cent mille fois plus grande que celle de l'uranium métallique.
Méthode de recherches. — iSotre unique, guide, dans celte recherche, était la radioactivité, et voici comment nous nous en servions : on mesurait raclixité d'un certain produit; on effectuait sur ce produit une séparation chimique: on mesurait l'activité de tous les produits obtenus, et Ion se rendait compte si la substance active cherchée était restée intégralement avec l'un d'eux ou bien si elle s'était séparée entre eux et dans quelle proportion. On avait ainsi une indication qui était analogue, jusqu'à un certain degré, à celle que pourrait fournir l'analyse spectrale. Pour avoir des nombres comparables, il faut mesurer l'activité des substances à l'état solide et bien desséchées. La difficulté principale de cette recherche provenait de ce que la pechblende est un minerai extrêmement compliqué, qui renferme en quantité notable presque tous les métaux connus.
Gaz temporairement actif. — Nous avons reconnu d'abord que la pechblende chauffée dans le vide fournit des produits de sublimation très actifs, mais en très petite quantité. En recueillant
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Jes produits gazeux de la sublimation, nous avons obtenu un gaz, lequel, enfermé dans un tube de verre, agissait encore à lexlérieur comme un corps notablement radioactif. Pendant un mois, le rayonnement issu de ce gaz nous donna des impressions pbotographlques et provotpia la décharge des corps électrisés; puis lactisité diminua peu à peu, juscpi'à disparaître complètement. Au spectroscope, le gaz actif montrait les raies de l'oxyde de carbone. La pechblende contient d'ailleurs de l'argon et de l'hélium. Nous nous sommes assurés que l'oxyde de carbone n'est pas radioactif. L'argon et l'hélium extraits de la fergusonite ne le sont ])as non plus. Les conditions de production de ce gaz actif et la disj)arilion ■de son acti\ité restent à éclaircir.
Polonium, radium, actuiium. — L'analyse de la pechblende par voie humide, avec le concours de la méthode exposée plus liant, a conduit à établir Texistence, dans ce minéral, de trois substances fortement radioactives, chimiquement différentes : le polonium, trouvé par nous ('); le radium, que nous avons découvert avec M. Béinont (-), et Vacliniuin, qui a été découvert par M. Debierne (^j.
he polonium est une substance qui accompagne le bismuth que l'on retire de la pechblende et qui en est très voisine par ses propriétés analytiques. (J)n obtient du bismuth de plus en |)lus riche en polonium par l'un des procédés de fractionnement suivants :
1° Sublimation des sulfures dans le vide; le sulfure actif est beaucoup plus volatil que le sulfure de bismuth ordinaire;
2" Précipitation des solutions azotiques par Feau; le sous-nitrate précipité est bien plus actif que le sel resté dissous;
3° Précipitation par l'hydrogène sulfuré d'une solution chlorhydrique extrêmement acide; les sulfures précipités sont considérablement plus actifs que le sel qui reste dissous.
Le radium est une substance qui accompagne le baryum retiré de la pechblende; il suit le baryum dans ses réactions et s'en sépare
(') Comptes rendus, t. C.VX.VII, juillet 1898, p. 175.
(^) Id., décembre 1898, p. lai.').
(■^) /d., t. CX.VIX, octobre 1899, P- ■JO'-*^'- ••■ t^^^'^X, avril 1900, p. 90G.
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par (lillVrence de solubilité du chlorure dans l'eau, leau alcoolisée ou l'eau chlorhjdrique. Nous le concentrons et le séparons du baryum par cristallisation fractionnée du chlorure, le chlorure de radium étant moins soluble que celui de baryum. Des trois nouvelles substances radioactives, le radium seul a été isolé à l'état de sel à |)eu j)rrs pur.
ÏJactinium accompagne certains corps du groupe du fer, contenus dans la ))echblcnde; il semble surtout voisin du thorium, dont il n'a pas encore été séparé. Il n'est même pas facile de séparer le thorium actinifère des autres éléments du groupe du fer; les séparations sont généralement incomplètes. M. Debierne a utilisé les procédés de séparation suivants :
i" l'récipilation des solutions bouillantes, légèrement acidulées par l'acide chlorhjdrique, par l'hjposulfite de sodium en excès; la propriété radioactive se trou\e presque entièrement retenue par le précipité ;
■i" Action de l'acide lluorhydrique et du fluorure de potassium sur les hydrates fraîchement précipités en suspension dans l'eau ; la portion dissoute est peu active et l'on peut séparer le titane par ce procédé ;
3" Précipitation de la solution neutre des azotates par l'eau oxygénée; le précipité entraine le corps radioactif;
4" Précipitation des sulfates insolubles; chaque fois que l'on précipite un sulfate insoluble, le sulfate de ])aryte, par exemple, •dans une solution renfermant du thorium actinifère, celui-ci est entraîné et le précipité est fortement radioactif. On retire ensuite le thorium actinifère en transformant les sulfates en chlorures et €n précipitant la dissolution de ces derniers par l'ammoniaque. Ce procédé très simple est, comme on voit, très différent de ceux employés généralement pour la séparation des éléments.
Toutes les trois substances radioactives nou\elles se trouvent dans la pechblende en quantité absolument infinitésimale. Pour arriver à les obtenir à l'état de concentration actuel, nous avons été obligés d entreprendre le traitement de plusieurs tonnes de résidus de minex'ai d'urane. Le gros traitement se fait dans une usine, il est suivi de tout un travail de purification et de concentration. Nous arrivons ainsi à extraire de ces milliers de kilo-
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grammes de matière première <[nel([iies (léciyramincs de pi-oduils qui sont prodigieusement actifs par rapport au minerai dont ils proviennent. Il est bien évident que l'cnsemhle de ce travail est long, pénible et coûteux (').
M. Giesel, à Brunswick, est aussi parvenu à piéparer des produits de bismuth à polonium et de baryum radifcre déjà très actifs.
D'après les recherches toutes n'-centesde MM. Debierne, Giesel, Crookes, Becquerel (-), on peut, à la suite de certains traitements, extraire des sels d'urane une très petite quantité d'une substance très active, qui contient probablement de Tactinium. L'uranium ainsi purifié est moins actif qu'auparavant et peut-être même pourrat-on faire disparaître ainsi toute sa radioactivité. L'uranium ne serait plus alors un élément radioactif. Ce fait, s'il était démontré, ne serait pas cependant en contradiction avec l'idée que la radioactivité est une propriété atomique; seulement, c'est à l'actinium qu'il faudrait reporter la propriété attribuée à l'uranium. S'il est difficile d'obtenir de l'uranium exempt d'actinium, alors on comprend que l'uranium doit avoir l'apparence d'un élément atomiquement radioactif. Le raisonnement qui a conduit à la découverte des nouvelles substances radioactives conserve sa validité-
Speclre du radium. — Il était de première Importance de contrôler par tous les moyens possibles l'hypothèse, faite dans ce travail, de l'existence d'éléments nouveaux radioactifs. L'analyse spectrale a, dans le cas du radium, confirmé d'une façon complète cette hypothèse.
(') Nous avons de nombreuses obligations et des remercimcnls à adressera tous ceux qui nous sont venus en aide dans ce travail. Le Gouvernement autricliien a mis gi-acieusement à notre disposition la première tonne de résidu traitée (provenant de l'usine de l'État, de Joachimstlial en Bohème). L'Académie de» Sciences de Paris, la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale, un donateur anonyme nous ont fourni les moyens de faire traiter une certaine quantité de produit. Notre excellent ami M. Debierne a établi une méthode très avantageuse pour le traitement du résidu et a organisé ce traitement, qui a été ertectué dans l'usine de la Société centrale de Produits chimiques. Cette Société a consenti à effectuer le traitement et une partie des fractionnements dans des conditions onéreuses pour elle.
A tous nous adressons nos remercîments bien sincères.
(^) GiHSKL, Berichte der chem. GeselL, juin 1900; Crookes, Proc. roy. Soc^ mai 1900; Becquerel, Comptes rendus, ]u\n et juillet 1900.
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M. Demarçaj a bien voulu se charger de l'examen de nos substances par les procédés rigoureux qu'il emploie dans l'étude des spectres photographiques.
Le concours d'un savant aussi compétent a été pour nous un grand bienfait, et nous le remercions bien sincèrement d'avoir bien voulu taire ce travail. Les résultats de lanaljse spectrale sont venus nous donner l'assurance, la certitude, alors c[ue nous avions encore des doutes sur l'interprétation des résultats de notre travail.
Les premiers échantillons de chlorure de baryum radifères médiocrement actifs, examinés par M. Demarçay, lui montrèrent, en même temps que les raies du baryum, une raie nouvelle (38 14,7) d'intensité notable dans le spectre ultraviolet. Avec des produits plus actifs préparés ensuite, M. Demarçay vit la raie (38i4,7i)se renforcer; en même temps d'autres raies nouvelles apparurent et, dans le spectre, les raies nouvelles et celles du baryum avaient des intensités comparables. Dans les derniers échantillons examinés, le nouveau spectre domine et les trois plus fortes raies du baryum, seules visilîles, indiquent seulement la présence de ce métal ta l'état d'impureté. Ces échantillons peuvent être considérés comme formés de chlorure de radium à peu près pur.
Voici, d'après M. Demarçay (' ), la liste des raies principales du radium pour la portion du spectre comprise entre A = 5ooo et X = 35oo. La force de chaque raie est indiquée par un chitlVe, la plus forte raie étant marquée 16.
Force.
Fore
Toutes les raies sont nettes et étroites, les trois raies 3814,7, 4683,0, 4340,6 sont fortes; elles atteignent l'égalité avec les raies
(') Comptes rendue, t. CXXVII, 26 décembre 1S9S, p. 1218: l. CWIX, li p. 116, et t. CXXXI, 20 juillet njoo, p. 258.
les plus intenses actuellemenl connues. On aperçoit également dans le spectre deux bandes nébuleuses fortes.
La première, symétrique, s'étend de 4^3i,o à 462 i ,9 avec maximum à 4627,5. La deuxième, plus forte, est dégradée vers l'ultraviolet; ellecommence brusquementà 446^37? passe par un maximum à 4455,2; la région du maximum s'étend jusqu'à 4453,4, puis une bande nél)uleuse, graduellement dégradée, s'étend jusque vers 4^90.
Dans la partie la moins réfrangible nou photographiée du spectre, la seule raie notable est la raie 5()65 (environ), bien plus faible cependant que 4826,3.
L'aspect général du spectre est celui des métaux alcalino-terreux ; on sait que ces métaux ont des spectres de raies fortes avec quelques bandes nébuleuses.
M. Demarçay pense que le radium peut figurer parmi les corps ayant la réaction spectrale la plus sensible. Cependant il faut une activité initiale de 5o fois celle de l'uranium ordinaire environ, pour apercevoir nettement la raie principale du radium sur les spectres photographiques. A.vec un électromèlre sensible, on peut déceler la radioactivité pour des activités n'atteignant que le j^ de celle de l'uranium ordinaire; on voit que, pour déceler la présence du radium, la radioactivité est un caractère plusieurs milliers de fois plus sensible que la réaction spectrale.
Le bismuth à polonium très actif, examiné par M. Demarçay, n'a encore donné au spectroscope que les raies du bismuth. De même, le thorium à actinium très actif préparé par M. Debierne n'a encore donné que les raies du thorium.
A/asse atomique du ra'lium. — A mesure que nous obtenions des produits de baryum radifère de plus en plus riches en radium, l'un de nous a fait des déterminations successives de la masse atomique du métal contenu dans le chlorure de radium radifère exempt de toute impureté (' ). On dosait le chlore par le chlorure d'argent en partant du chlorure anhydre. En chauffant le chlorure hydraté à i3o", il perd toute son eau de cristallisation et l'on n'obtient plus ensuite de variation de poids même en chauflant plusieurs
f) Comptes rendus, t. CXXIX, p. 760, et t. CXX\I, p. 882; nov. 1899 ^^ août 1900.
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heures le chlorure anhydre à i5o", ce qui indique qu'il n'y a aucune perte sensible de chlore. La masse atomique trouvée est sensiblement celle du baryum (]3-,5) pour les produits médiocrement actifs. Mais, pour des produits de plus en plus actifs, la masse atomique va en augmentant. Avec un produit riche en radium pour lequel les raies du radium ont une intensité plutôt un peu plus forte que celle du baryum, on a trouvé la masse atomique i-4- Malheureusement, il a été impossible de faire une détermination sur le produit à peu près pur examiné au spectroscope par M. Demarçay, parce que nous ne possédons de ce produit que quelques centigrammes, quantité trop faible pour faire un dosage. On peut donc seulement conclure que la masse atomique du radium est très supérieure à 1-4, et tout semble indiquer que ce corps est l'homologue supérieur du baryum dans la série des métaux alcalinoterreux.
La quantité de radium contenue dans les minerais d'urane est malheureusement prodigieusement faible. Pour obtenir quelques centigrammes de chlorure de radium pur et quelques décigrammes de produits moins concentrés, il a fallu faire traiter deux tonnes de résidu de minerai d'urane. Pour pouvoir faire une détermination de la masse atomique du radium pur et étudier les projjriétés physiques et chimiques de ce nouveau métal, il faudrait pouvoir faire traiter encore un certain nombre de tonnes de résidu de minerai durane, ce qui nécessiterait de nouvelles dépenses.
Rayons émis pa?' les nouvelles substances radioactives. — Le rayonnement de Becquerel émis par les nouvelles substances radioactives est considérablement plus intense que celui de l'uranium ordinaire; ce rayonnement est au moins 100 000 fois plus fort. Mais il n'est, à vi-ai dire, plus possible dévaluer cette intensité de rayonnement par la méthode électrique décrite ci-dessus. En effet, avec ces substances très actives le courant entre les deux plateaux du condensateur continue à croître avec la dillerence de potentiel, et l'on n'atteint jamais le courant limite pour les tensions utilisées dans les mesures. De plus, pour les composés de radium et d'actinium, une partie du rayonnement est formée de rayons très pénétrants qui traversent le condensateur et les plateaux métalliques et qui ne sont nullement utilisés à ioniser l'air entre les plateaux.
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Les rayons du polonium sont très intenses, mais très peu pénétrants; ils n'agissent pas dans l'air au delà d'une distance de quelques centimètres, et un écran solide même très mince n'en laisse passer qu'une très faible partie.
Le rayonnement du radium comporte à la fois des rayons peu pénétrants et des rayons très pénétrants. Ces derniers sont capables de traverser plusieurs centimètres de métal; ils peuvent aussi se propager dans l'air à plus de i '" de distance du radium. Pour ces rayons pénétrants, le plomb, le platine sont les corps les plus opaques; l'aluminium, le verre, la paraffine sont relativement transparents.
L'action photographique des nouvelles substances est extrêmement rapide à petite distance. A grande distance on peut obtenir des radiogi-aphies avec le radium avec un temps de pose suffisant. On peut, par exemple, obtenir la radiographie dune boîte de compas, d'un porte-monnaie, en utilisant quelques centigrammes de chlorure de baryum radifère placés dans une ampoule de verre. En opérant à 20'"" de distance, quelques heures de pose sont nécessaires; en opérant à i'" de distance il faut une pose de quelques jours, mais les images sont alors très fines.
Le rayonnement des sels de baryum radifères augmente avec le temps à partir du moment où on les a préparés à Tétat solide. Ce rayonnement semble tendre toutefois vers une certaine limite. Ce phénomène d'augmentation du rayonnement est particulièrement intense avec le chlorure de baryum l'adifère ('). Quand on évapore à sec une solution de chlorure de baryum radifère, l'activité du produit sec augmente d'abord très rapidement, puis plus lentement, et devient quatre ou cinq fois plus forte que l'activité initiale. Voici, par exemple, les activités que nous avons obtenues avec un produit faiblement actif (activité initiale 90 fois celle de l'uranium ordinaire) : activité initiale 90, après i jour 120, après 2 jours i65, après 3 jours 210, après 9 jours 3io, après 24 jours 38i, après 3oo jours 4io- Quand on dissout du chlorure actif et qu'on le sèche de nouveau, l'activité initiale obtenue, immédiatement après dessèchement, est d'autant plus faible que le sel est resté plus
(') Ces pliénomènes uni été décrits tout d'abord par M. Giesel {WLed. Ann., t. L\l\, 1899, p. 91).
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longtemps en solution, mais elle semble tendre vers une valeur constante qui est pratiquement atteinte lorsque le sel est resté quatre ou cinq jours en solution. On voit de quelles précautions il faut s'entourer lorsque l'on veut caractériser une de ces substances par son activité. JNous prenions généralement comme repère le plus pratique lactivilé initiale après dessèchement d'une substance laissée quelques jours à l'état de dissolution.
Au contraire, l'activité des composés du polonium décroît lentement avec le temps (Giesel), et cette activité perdue ne semble pas pouvoir être régénérée sans faire, tout au moins, intervenir une action étrangère.
Les rayons des nouvelles substances radioactives ionisent l'air fortement. On peut, comme avec les rayons cathodiques et les rayons de Rontgen, provoquer facilement la condensation de la vapeur d'eau sursaturée.
Sous l'influence des rayons émis par les substances radioactives la distance explosive de l'étincelle entre deux conducteurs métalliques est diminuée (').
Effets de fluorescence, effets lumineux. — Les rayons émis parles nouvelles substances radioactives provoquent la fluorescence de certains corps. Nous avons tout d'abord découvert ce phénomène en faisant agir le polonium et le radium au travers d'une feuille daluminium sur une couche de platinocyanvire de baryum. Mais un grand nombre d'autres substances sont susceptibles de devenir phosphorescentes sous leur action; le papier de verre, etc. M. Becquerel a étudié l'action sur les sels d'urane, le diamant, la blende, etc. M. Bary (") a montré que les sels des métaux alcalins €t alcalino-terreux, fluorescents sous l'action des rayons lumineux €t des rayons de Rontgen, sont également fluorescents sous l'action ■des rayons du radium.
Tous les composés du baryum radifère sont spontanément lumineux (3), mais les sels haloïdes, anhydres et secs, émettent une
(') Elster et Geitel, Wied. Ann., t. LXIX, p. 678. (-) Bary, Comptes rendus, t. CXXX, 1900, p. 776.
(') Curie, Société de Physique, Paris, 3 mars 1899. — Giesel, Wied. Ann., t. LXIX, p. 91.
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lumière particulièrement intense. Cette luminosité ne peut être vue à la grande lumière du jour, mais on la voit déjà facilement dans une demi-obscurité ou dans une pièce éclairée à la lumière du gaz. La lumière émise peut être assez forte pour que l'on puisse lire en s'éclairant avec un peu de produit. La lumière émise émane de toute la masse du produit, tandis que, pour un corps phosphorescent ordinaire, la lumière émane surtout de la partie de la surface qui a été éclairée. \ l'air humide les produits radifères perdent en grande partie leur luminosité, mais ils la reprennent par dessèchement (Giesel). La luminosité semble se conserver. Au bout de plus d'un an, aucune modification sensible ne semble s'être produite dans la luminosité des produits faiblement actifs, gardés en tubes scellés, à l'obscurité. Avec du chlorure de baryum radifère, très actif et très lumineux, la lumière change de teinte au bout de quelques mois, elle devient plus violacée et s'affaiblit quelque peu; en même temps le produit subit certaines transformations; mais en redissolvant le sel dans l'eau et en le séchant de nouveau on obtient la luminosité primitive.
Lorsqu'on est dans l'obscurité, on obtient un effet lumineux sur l'œil fermé, en plaçant dans le voisinage de la paupière ou de la tempe un sel de baryum radifère très actif (Giesel). Cet effet s'obtient encore quand le sel radifère est recouvert d'aluminium. On peut attribuer cet effet à une phosphorescence des milieux de l'œil sous l'action des rayons invisibles du radium.
Effets chimiques, coloration du verre. — Les radiations émises par les substances fortement radioactives sont susceptibles de provoquer certaines transformations, certaines réactions chimiques. Les rayons émis par les produits radifères exercent des actions colorantes sur le verre et la porcelaine (').
La coloration du verre, généralement brune ou violette, est très intense; elle se produit dans la masse même du verre, elle persiste après l'éloignement du radium. Tous les verres se colorent en un temps plus ou moins long et la présence du plomb n'est pas nécessaire. 11 convient de rapprocher ce fait de celui, observé récem-
(') Curie, Comptes rendus, t. CXXIX, nov. 1899, p. 828.
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ment, de la coloration des verres des tubes à vide producteurs des rayons de Riintgen après un long usage.
M. Giesel a montré que les sels lialoïdes cristallisés des métaux alcalins (sel gemme, sjlvine) se colorent sous l'influence du radium, comme sous l'action des ravons cathodiques. M. Giesel montre que l'on ()l)tient des colorations du même genre en faisant séjourner les sels alcalins dans la vapeur de sodium ( ' ).
Le papier est altéré et coloré par les rayons du radium. Dans certaines circonstances il y a production d'ozone dans le voisinage des composés très actifs.
Les composés radifères semblent s'altérer avec le temps, peutêtre sous l'action de leur propre radiation. Ainsi les cristaux de chlorure de baryum radifère sont incolores au moment où ils se déposent dans une solution; mais, au bout de qvielques jours, ils prennent souvent une coloration tantôt jaune, tantôt d'un beau rose; cette coloration disparaît par dissolution. Le chlorure de baryum radifère dégage une odeur d'eau de Javel; le bromure dégage du brome. Ces transformations lentes s'affirment généralement quelque temps après la préparation du produit solide, lequel en même temps change d'aspect et de couleur en prenant une teinte jaune ou violacée. La lumière éinise devient aussi plus violacée.
Les rayons du radium transforment le platinocvanure de baryum en une variété brune moins lumineuse; ils altèrent également le sulfate d'uranyle et de potasse en le faisant jaunir. Le platinocyanure de baryum transformé est régénéré partiellement par l'action de la lumière. Plaçons le radium au-dessous dune couche de platinocyanure de baryum étalée sur du papier; le j^latinocyanure devient lumineux ; si l'on maintient le système dans l'obscurité, le platinocyanure saltère et sa luminosité baisse considérablement. Mais exposons le tout à la lumière, le platinocyanure est partiellement régénéré, et si l'on reporte le tout dans l'obscurité la luminosité reparaît assez forte. On a donc, au moyen d'un corps fluorescent et d'un corps radioactif, réalisé un système qui fonctionne comme un corps phosphorescent à longue durée de phosphorescence.
(') GiESKL, Soc. de Phys. allemande, janvier 1900.
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M. Giesel a préparé du platinocyanure de l)aryum radifère. Quand ce sel vient de cristalliser, il a l'asjject du platinocyanure de baryum ordinaire, et il est très lumineux. Mais peu à peu le sel se colore spontanément et prend une teinte brune, en même temps que les cristaux deviennent dichroïques. A cet état le sel est bien moins lumineux, quoique sa radioactivité ait augmenté (' ).
Action de la température. — Les substances radioactives conservent leurs propriétés après avoir été portées à une température élevée. L'uranium qui a été fondu au four électrique est radioactif. Le clilorure de baryum radifère qui a été fondu (vers 800°) est actif et lumineux. On sait cju'au contraire la pliosphorescence acquise par éclairement s'épuise par l'action de la chaleur.
On a encore peu de renseignements sur la manière dont varie l'émission des rayons par les corps radioactifs avec la température. Nous savons cependant que l'émission subsiste aux basses températures. Nous avons placé dans l'air liquide un tube qui contenait du chlorure de baryum radifère. Nous avons constaté que la luminosité persiste dans ces conditions; il est difficile d'apprécier le degré de luminosité tant que le tube plonge dans l'air liquide, mais, au moment où l'on retire le tube de l'enceinte froide, il paraît bien plus lumineux qu'à la température ambiante. Nous avons remarqué aussi qu'à la température de l'air liquide le radium continue à exciter la fluorescence du sulfate d'uranyle et de potassium (-).
Action du champ magnétique sur les rayons de Becquerel. Rayons déviés et non déviés. — On a vu que les rayons émis par les substances radioactives ont un grand nombre de propriétés qui sont communes aux rayons cathodiques et aux rayons de Rontgen. Aussi bien les rayons cathodiques que les rayons de Rontgen ionisent l'air, agissent sur les plaques photographiques, excitent la fluorescence, n'éprouvent pas de réflexion i^égulière. Mais les rayons cathodiques diffèrent des rayons de Rontgen en
(') GiESEi., Wied. Ann., t. LXIX, p. 91.
(^) Curie. Société de Physique, 2 m;irs 1900.
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ce qu'ils sont déviés de leur trajet rectiligne par l'action du champ magnétique et en ce qu'ils sont chargés d'électricité négative.
Les travaux de MM. Giesel, Meyeretv. Schweidler et Becquerel ont montré que les rayons des nouvelles substances radioactives sont déviés par le champ magnétique de la même façon que les rayons cathodiques.
On trouvera dans le Rapport de M. Becquerel un exposé complet de laction du champ magnétique sur le rayonnement des corps radioactifs; nous nous bornerons ici à donner quelques détails sur les expériences qui nous ont montré que ce rayonnement comprend deux groupes de rayons très distincts : les rayons déviés et les rayons non déviés ( ' ). Ces expériences ont été faites par la méthode électrique.
Le corps radioactif A {fig> 2) envoie des radiations suivant la
Fie. 2.
direction \D entre les plateaux P et P'. Le plateau P est maintenu au potentiel de 5oo volts, le plateau P' est relié à un électromètre et à un quartz piézoélectrique. On mesure l'intensité du courant qui passe dans l'air sous l'influence des radiations. On peut à volonté établir le champ magnétique d'un électro-aimant normalement au plan de la figure dans toute la région EEEE. Si les rayons sont déviés, même faiblement, ils ne pénètrent plus entre les plateaux, et le courant est supprimé. La région où passent les rayons est
(') Curie, Comptes rendus, t. CXXX, 8 janvier 1900. p. 7.5.
394 OEUVRES DE P. CUIUE.
entourée par les masses de plomb B, B', B" et par les armatures de l'électro-aimant; quand les rayons sont déviés, ils sont absorbés par les masses de plomb B et B'.
Les résultats obtenus dépendent essentiellement de la distance AD du corps radiant A à l'entrée du condensateur en D. Si la distance AD est assez grande (supérieure à 7"'"), tous les rayons du radium qui arrivent au condensateur sont déviés et supprimés par un champ de 25oo unités. Si la distance AD est plus faible que 65""", une partie seulement des rayons est déviée par l'action du champ; cette partie est d'ailleurs déjà complètement déviée par un champ de 25oo unités, et la proportion de rayons supprimés n'augmente pas si l'on fait croître le champ de aSoo à 7000 unités.
La proportion des rayons non déviés est d'autant plus grande que la distance AD entre le corps radiant et le condensateur est plus petite. Pour des distances faibles, les rayons qui peuvent être déviés ne constituent plus qu'une très faible fraction du rayonnement total.
Voici, pour un échantillon de carbonate de baryum radifère, les résultats obtenus :
Dans la première ligne figure la distance AD en centimètres. En supposant égal à 100 le courant obtenu sans champ magnétique pour chaque distance, les nombres de la deuxième ligne indiquent le courant qui subsiste quand le champ agit. Ces nombres peuvent être considérés comme donnant le pourcentage des rayons non déviables.
Distance AD 7,1 6,9 6,5 6,0 5,i 3,4
Pour 100 rayons non déviés, o o 11 33 56 74
Les rayons déviables sont les plus pénétrants.
Lorsque l'on tamise le faisceau au travers d'une lame absorbante (aluminium ou papier noir), les rayons qui passent sont tous déviables par le champ, de telle sorte qu'à l'aide de l'écran et du champ magnétique tout le rayonnement est supprimé dans le condensateur. Une lame d'aluminium de ^ de millimètre d'épaisseur suffît pour supprimer tous les rayons non déviables, quand la substance est assez loin du condensateur; pour des distances plus petites (34"'"' et 5 i "'""), deux feuilles d'aluminium de j^ de milHmètre sont nécessaires pour obtenir ce résultat.
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On a fait des mesures semblables sur quatre substances radifères (chlorures ou carbonates) d'activité très difîérente ; le rapport des activités des produits extrêmes était au moins de 3oo. Cependant, les résidtats ont été très analogues.
On peut remarquer que, pour tous les échantillons, les rayons pénétrants déviables à l'aimant ne sont qu'une faible partie du rayonnement total; ils n'interviennent que pour une faible part dans les mesures où l'on utilise le rayonnement intégral pour produire la conductil)ilité de l'air.
M. Becquerel a montré que les composés de polonium préparés par nous n'émettent que des rayons non déviables. On peut étudier la radiation émise par le polonium par la méthode électrique. Quand on fait varier la distance AD du polonium au condensateur on n'observe d'abord aucun courant tant que la distance est assez grande; quand on rapproche le polonium, on observe que, pour une certaine distance, qui était de 4*^'" pour l'échantillon étudié, le rayonnement se fait très brusquement sentir avec une assez grande intensité; le courant augmente ensuite régulièrement si l'on continue à rapprocher le polonium, mais le champ magnétique ne produit aucun effet. Il semble que le rayonnement non déviable du polonium soit délimité dans l'espace et dépasse à peine dans l'air une sorte de gaine entourant la substance sur l'épaisseur de quelques centimètres.
Le polonium de M. Giesel émet des rayons déviables par le champ magnétique, quand il est récemment préparé. De tous les échantillons de polonium |)réparés par nous, aucun n'en émettait. Nous ne connaissons pas la raison de cette différence.
M. Debierne a trouvé que l'actinium émet des rayons déviables par le champ magnétique; le rayonnement de l'actinium semble présenter une grande analogie avec celui du radium.
Il convient toutefois de faire des réserves générales importantes sur la signification des expériences que nous venons de décrire. Lorsque nous donnons la proportion des rayons déviés par l'aimant il s'agit seulement des radiations susceptibles d'actionner un courant dans le condensateur. En employant comme réactif des rayons de Becquerel, la fluorescence ou l'action sur les plaques photograjihiques, la proportion serait probablement très différente. Il y a pour le moment, dans la définition de l'intensité d'une radiation,
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quelque chose de purement convenlionnel et cette intensité n'a de sens que pour la méthode de mesure employée.
M. V illard a trouvé, en se servant de la plaque photographique, que les composés radifères émettent des rayons non déviables extrêmement pénétrants. Ces rayons non déviables n'agissent qu'à la longue sur la plaque photographique et, même avec le réactif de la plaque sensible, ils ne constituent qu'une faible partie du rayonnement total. Dans les expériences par ha méthode électrique, ces rayons se faisaient peu ou ne se faisaient point sentir.
Le rayonnement du radium se compose donc : i** des rayons non déviables par l'action du champ magnétique et très peu pénétrants; Si" d'une petite proportion de rayons non déviables très pénétrants ; 3" de rayons déviables de diverses natures et, comme M. Becquerel l'a montré, d'autant moins déviables qu'ils sont plus pénétrants.
Pouvoir pénétrant des rayons non dé^'iabtes. — L'absorption par les écrans de l'ensemble du rayonnement du radium a été étudiée par MM. Meyer et v. Schvveidler, et par M. Becquerel qui en rend compte dans son Rapport. Nous ne nous occuperons ici que des particularités curieuses que l'on observe avec les rayons peu pénétrants du polonium et avec les rayons les plus absorbables du radium.
Tandis que, pour les rayons pénétrants du radium, le coefficient d'absorption va en décroissant quand croît l'épaisseur de matière traversée, au contraire, les rayons non déviables peu pénétrants sont d'autant plus absorbables que l'épaisseur de matière qu'ils ont déjà traversée est plus grande ('). Cette loi d'absorption singulière est contraire à celle que l'on connaît pour les autres rayonnements.
L'un de nous a employé pour cette étude notre appareil de mesures de la conductibilité électrique avec le dispositif suivant :
Les deux plateaux d'un condensateur PP et P' P' i^fig- 3) sont horizontaux et abrités dans une boîte métallique BBBB en relation avec la terre. Le corps actif A, situé dans une boîte métallique épaisse CCCC faisant corps avec le plateau P'P', agit sur l'air du
(') M°" CuiuE, Comptes rendus, t. C\X.\, 8 janvier 1900, p. 76.
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condensateur au travers d'une toile métallique T; les rayons qui traversent la toile sont seuls utilisés pour la production du courant, le champ électrique s'arrétant à la toile. On peut faire varier la distance AT du corps actif" à la toile. Le champ entre les plateaux est établi au moyen d'une pile; la mesure du courant se fait au moyen d'un électromètre et d'un quartz piézoélectrique. En plaçant en A sur le corps actif divers écrans et en modifiant
Fig. 3.
la distance AT, on peut mesurer l'absorption des rayons qui font dans l'air des chemins plus ou moins grands.
Le polonium se prête particulièrement à l'étude des rayons non déviables, puisque les échantillons que nous possédons, quoique très actifs, n'émettent pas du tout de rayons déviables.
Voici les résultats obtenus avec le polonium :
Pour une certaine valeur de la distance AT (4*^'" et au-dessus), aucun courant ne passe : les rayons ne pénètrent pas dans le condensateur. Quand on diminue la distance AT, l'apparition des rayons dans le condensateur se fait d'une manière assez brusque, de telle sorte que, pour une petite diminution de la distance, on passe d'un courant très faible à un courant très notable; ensuite le courant s'accroît régulièrement quand on continue à rapprocher le corps radiant de la toile T.
Quand on recouvre la substance radiante d'une lame d'aluminium laminé de j^ de millimètre d'épaisseur, l'absorption pro-
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duite par la lame est d'autant plus forte que la distance AT est plus grande.
Si Ton place sur la première lame d'aluminium une deuxième lame pareille, chaque lame absorbe une fraction du rayonnement qu'elle reçoit, et cette fraction est plus grande pour la deuxième lame que pour la première, de telle façon que c'est la deuxième lame qui semble plus absorbante.
Dans le Tableau qui suit, nous avons fait figurer : dans la première ligne, les distances en centimètres entre le poloniiim et la toile T; dans la deuxième ligne, la proportion de rayons pour loo transmise par une lame d'aluminuim ; dans la troisième ligne, la proportion de rayons pour lOo transmise par deux lames du même aluminium.
Distance AT 3,5 2,5 1,9 i,45 o,5
Pour 100 de rayons transmis par une lame., o o 5 10 25
Pour 100 (le rayons transmis par deux lames. 000 o 0,7
Dans ces expériences la distance des plateaux P et P' était de 3*^'". On voit que l'interposition de la lame d'aluminium diminue l'intensité du rayonnement en plus forte proportion dans les régions éloignées que dans les régions rapprochées.
Cet effet est encore plus marqué que ne l'indiquent les nombres qui précèdent. Ainsi, la pénétration de 25 pour 100, pour la distance o'^"',5, représente la moyenne de pénétration pour tous les rayons qui dépassent cette distance, les rayons extrêmes ayant une pénétration très faible. Si l'on ne recueillait que les rayons compris entre o*^™, 5 et r "", par exemple, on aurait une pénétration plus grande encore. Et, en efTet, si l'on rapproche le plateau P à une distance o' "', 5 de P', la fraction de rayonnement transmise par la lame d'aluminium (pour AT=:o'"",5) est de 4" pour 100 et à travers deux lames elle est de 5 pour 100 du rayonnement primitif.
Les rayons non déviables du radium se comportent comme les rayons du polonium. On peut étudier les 'rayons non déviables seuls en renvoyant les rayons déviables de côté 'par l'emploi d'un champ magnétique. Voici les résultats d'une expérience de ce genre, toujours avec la même lame d'aluminium :
Distance AD (/«^. 2) 6,0 5,i 3,4
Pour 100 de rayons transmis par Al.. 3 7 24
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Ce sont encore les rayons qui allaient le plus loin dans l'air qui sont les plus absorbés par l'aluminium. Il y a donc une grande analogie entre les rayons non déviables du radium et ceux du polonium; les rayons déviables, au contraire, seraient de nature différente.
Si l'on utilise l'ensemble des rayons émis, le phénomène se trouve compliqué par la prc'sence des rayons déviables et pénétrants, dont la loi d'absorption est différente. Si l'on observe à grande distance, ces derniers rayons dominent et l'absorption est faible; si l'on observe à petite distance, les rayons non déviables dominent et l'absorption est d'autant plus faible qu'on se rapproche plus de la substance; pour uue distance intermédiaire, l'absorption passe par un maximum et la pénétration par un minimum.
Dans ces diverses expériences, l'écran est toujours placé à la même distance du radium.
Dislance AD 7,1 6,5 6,0 5,i 3,4
Pour 100 de rayons transmis par Ai.. 91 82 58 4' 48
Devant des propriétés si particulières des rayons non déviables des corps radioactifs on pouvait se demander, si ce sont bien là vérital)lement des rayons possédant la propagation rectiligne.
M. Becquerel a élucidé cette question par une expérience directe. Le polonium émettant les rayons non dé viables était placé dans une cavité linéaire très étroite, creusée dans une feuille de carton. On avait ainsi une source linéaire de rayons. Un fil de cuivre de i'""',5 de diamètre était placé parallèlement en face du fd à une distance de 5""". Une plaque photographique était placée parallèlement à une distance de 8""" au delà. Après une pose de lo minutes, l'ombre géométrique du fil était reproduite d'une façon parfaite avec les dimensions prévues et une pénombre très étroite de chaque côté correspondant bien à la largeur de la source. La même expérience réussit également bien en plaçant contre le fil une double feuille d'aluminium battu que les rayons sont obligés de traverser.
Il s'agit donc bien de rayons capables de donner des ombres géométriques parfaites. L'expérience avec l'aluminium montre que ces rayons ne sont pas fortement diffusés en traversant une
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lame daluminium battu et que cette lame n'éuiet pas en quantité importante des rayons secondaires analogues aux rayons secondaires des rayons de Rontgen.
Charge électrique des rayons du radium. — Les rayons cathodiques sont, comme Ta montré M. Perrin, chargés d'électricité négative ('). De phis, ils peuvent, d'après les expériences de M. Perrin et de M. Lenard (*), transporter leur charge à travers des enveloppes métalliques réunies à la terre et à travers des lames isolantes. En tout point où les rayons cathodiques sont absorbés se fait un dégagement continu d'électricité négative. Nous avons constaté qu'il en est de même pour les rayons déviables du radium. Les rayons déviables du radium sont chargés d'électricité négative.
Etalons la substance radioactive sur l'un des plateaux d'un condensateur, ce plateau étant relié métalliquement à la terre ; le second plateau est relié à un électromètre, il reçoit et absorbe les rayons émis par la substance. Si les rayons sont chargés, on doit observer une arrivée continue d'électricité à l'électromètre. Cette expérience, réalisée dans l'air, ne nous a pas permis de déceler une charge des rayons. Mais l'expérience ainsi faite n'est pas sensible. L'air entre les plateaux étant rendu conducteur par les rayons, l'électromètre n'est plus isolé et ne peut accuser que des charges assez fortes.
Pour que les rayons non déviables ne puissent apporter de trouble dans l'expérience, on peut les supprimer en recouvrant la source radiante d'un écran métallique mince; le résultat de l'expérience n'est pas modifié (^).
Nous avons sans plus de succès répété cette expérience dans l'air
(') Comptes rendus, t. C\XI, p. ii3o, et Ann. de Ch. et de Phys., 7° série, t. II, 1897, P- 433. Dans les expériences de M. Perrin, l'ordre de grandeur de la charge était de lO"^ coulomb pour une interruption de la bobine.
(*) Lenard, Wied. Ann., t. LXIV, 1898, p. 279.
(') A vrai dire, dans ces expériences, on observe toujours une déviation à l'électromètre, mais il est facile de se rendre compte que ce déplacement est un eiïet de la force électromotrice de contact qui existe entre le plateau relié à l'électromètre et les conducteurs voisins; cette force électromotrice fait dévier l'électromètre, grâce à la conductibilité de l'air soumis au rayonnement du radium.
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en faisant pénétrer les rayons dans Fintérieur d'un cylindre de Faraday en relation avec rélectromètre (').
On pouvait déjà se rendre compte, d'après les expériences qui précèdent, que la charge des rayons du produit i-adiant emplové était considérablement plus faible que celle des rayons cathodiques.
Pour constater un faible dégagement d'électricité sur le conducteur qui absorbe les rayons, il faut que ce conducteur soit bien isolé électriquement; pour obtenir ce résultat, il est nécessaire de le mettre à labri de l'air, soit en le plaçant dans un tube avec un vide très parfait, soit en l'entourant d'un bon diélectrique solide. C'est ce dernier dispositif que nous avons employé.
Un disque conducteur MM {fig- 4) est relié par la tige métal-
Fis. 4.
lique t à l'électromètre ; disque et tige sont complètement entourés de matière isolante iiii; le tout est recouvert d'une enveloppe métallique EEEE qui est en communication électrique avec la terre. Sur l'une des faces du disque, l'isolant pp et l'enveloppe métallique sont très minces. C'est cette [face qui est exposée au rayonnement du sel de baryum radifère R, placé à l'extérieur dans une auge en plomb (-). Les ravons émis par le radium traversent l'enveloppe métallique et la lame isolante pp et sont absorbés par le disque métallique MM. Celui-ci est alors le siège d'un dégage-
( ' ) Le dispositif du cylindre de Faradaj' n'est pas nécessaire, mais il pourrait présenter quelques avantages dans le cas où il se produirait une forte ditfusion des raj'ons par les parois frappées. On pourrait espérer ainsi recueillir et utiliser ces rayons diffusés, s'il y en a.
(^) L'enveloppe isolante doit être parfaitement continue. Toute fissure remplie d'air allant du conducteur intérieur jusqu'à l'enveloppe métallique est une cause de courant dû aux forces électromolrices de contact utilisant la conductibilité de l'air sous l'action du radium.
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inenl continu et constant d'électricité néf;ati\e que l'on constate à l'électroniètre et que Ton mesure à l'aide du cjuartz piézoélectrique.
Le courant ainsi créé est très faible. Avec du clilorure de baryum radifère très actif formant une couche de 2'^'"', 5 de surface et de o'^'",2 d'épaisseur, on obtient un courant de l'ordre de grandeur de io~'' ampère, les rayons utilisés ayant traversé, avant d'être absorbés par le disque MM, une épaisseur d'aluminium de o'"'",oi et une épaisseur d'ébonite de o""",.^.
Nous avons employé successiAcnient du jjlomb, du cuivre et du zinc jiour le disque MM, de lébonile et de la paraffine [)our l'isolant; les résultats obtenus ont été les mêmes.
Le courant diminue quand on éloigne la source radiante R, ou quand on emploie un produit moins actif.
Nous avons encore obtenu les mêmes résultats en remplaçant le disque MM par un cylindre de Faraday rempli d'air, mais en\eloppé extérieurement par une matière isolante. L'ouverture du cylindre, fermée par la plaque isolante mince pp. était en face de la source radiante.
Enfin nous avons fait l'expérience inverse, qui consiste à placer l'auge de plomb avec le radium au milieu de la matière isolante et en relation avec l'électroniètre i^fig- 5), le tout étant enveloppé par l'enceinte métallique reliée à la terre.
Dans ces conditions, on observe à l'électroinètre que le radium
Fig. 5.
Terre
prend une cliarge positive et égale en grandeur à la charge négative de la première expérience. Les rayons du radium traversent la plaque diélectrique mince pp et quittent le conducteur intérieur en einporlanl de l'électricité négative.
Les rayons non déviables du radium n'interviennent pas dans ces expériences, étant absorbés presque totalement par une épaisseur extrêmement faible de matière. La méthode qui \ientdêlre
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décrite ne convient pas non plus pour l'étude de la charge des rayons du polonium, ces rayons étant également très peu pénétrants. Nous n'avons observé aucun indice de charge avec du polonium, qui émet seulement des rayons non déviables, mais, pour la raison qui précède, on ne peut tirer de cette expérience aucune conclusion.
\insi, dans le cas des rayons déviables du radium, comme dans le cas des rayons cathodiques, les rayons transportent de l'électricité. Or, jusqu'ici on n'a jamais reconnu l'existence de charges électriques non liées à la matière. On est donc amené à se servir, dans l'étude de l'émission des rayons déviables du radium, de la même théorie que celle actuellement en usage dans l'étude des rayons cathodiques. Dans cette théorie balistique, qui a été formulée par Sir W . Crookes, puis développée et complétée par M. J.-J. Thomson, les rayons cathodiques sont constitués par des particules matérielles extrêmement ténues qui sont lancées par la cathode a\ ec une très grande vitesse et qui sont chargées d'électricité négative. On peut de même concevoir que le radium envoie dans l'espace des particules matérielles chargées négativement.
Un échantillon de radium qui serait isolé électriquement dune façon parfaite se chargerait spontanément en peu de temps à un potentiel extraordinairement élevé. Dans l'hypothèse balistique, le potentiel augmenterait jusqu'à ce que la dillerence de potentiel avec les conducteurs environnants devînt suffisante pour empêcher léloignement des particules électrisées émises et amener leur retour à la source radiante.
Si le radium rayonne de la matière pondérable, il doit éprouver une perte de masse. Si le rapport de la charge électrique à la masse était le même que dans l'électrolyse, le radium, dans notre expérience, perdrait trois équivalents en milligrammes en un million d'années. Cette perte ne pourrait être appréciée à la balance.
Radioactivité induite. — Nous avons trouvé que toute substance placée dans le voisinage du radium acquiert elle-mènie une radioactivité qui peut persister pendant plusieurs heures et même plusieurs jours après léloignement du radium. Le même effet a été observé bien plus faible avec le polonium (').
(') Curie, Comptes rendus, t. CAXIX, nov. 1899. P- 7'4'
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La radioactivité induite croît avec le temps pendant lequel agit le radium juscpi'à une certaine limite. Après que Ton a retiré le radium, elle décroît de même d'abord rapidement, puis de plus en plus lentement, en suivant une loi asjmptotiqiie; elle tend à disparaître ou tout au moins à devenir très faible pour des temps suffisamment grands.
En exposant des disques métalliques divers à l'action du radium, on constate que la nature du métal ne sendile pas avoir une importance prépondérante; on obtient des résultats de même ordre de grandeur avec le zinc, le laiton, le bismuth, le nickel, raluminium, le plomb.
Voici une courbe [fig- 6) cpii montre comment varie la radio-
Fic. 6.
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activité induite en fonction du temps quand on a soustrait la substance activée à l'action du radium. Cette courbe se rapporte à un disque en zinc de 8*^'" de diamètre, qui s'est actiAé étant placé en regard d'une surface de chlorure de barjuiu radifère de 4*^^'" tle diamètre et à 3*^^"' de distance. L'échantillon de chlorure employé était environ 2000 fois plus actif que l'uranium; la radioactivité induite maximum est 20 fois celle de l'uranium ordinaire ; elle décroît rapidement à partir du moment où Ton a éloigné le radium et, au bout de 2 heures, elle est devenue 8 fois plus faible.
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On peut se demander si la radioactivité induite n'est pas due simplement au transport de la matière active sur la matière inactive voisine, ce transport pouvant se faire sous forme de poussières ou de vapeurs. Cette explication est improbable pour diverses raisons. Le transport de poussières ne semble pas compatible avec la disparition régulière et progressive de l'activité. D'autre part, on peut employer comuie matière active le cblorure de baryum radifère, qui est soluble; on peut alors s'assurer que la radioactivité induite n'est pas détruite par un lavage soigné, à Teau, du disque activé; elle ne Test pas davantage par un chauffage du disque, même à la température du rouge.
Jl est possible de produire la radioactivité induite dans une substance en la soumettant à l'action du radium, ce dernier étant complètement enfermé dans une i)oîte métallique, et cela rend encore bien moins probable l'hypothèse d'un transport de matière ordinaire.
Les intensités des effets de radioaclivité induite varient beaucoup avec l'échantillon du corps actif utilisé, à activité égale ; le chlorure de baryum radifère produit plus fortement cet effet que le carbonate. Certains échantillons de chlorure produisaient des effets très irréguliers, l'activité induite variant d'un jour à l'autre dans de très fortes proportions sans que nous ayons pu reconnaître la cause de ces variations.
Nous avons aussi opéré en établissant des différences de potentiel entre le corps activant et le corps activé; les résultats irréguliers obtenus ne nous permettent pas de dire si le champ électrique modifie 1 intensité de la radioactivité induite.
Nous avons obtenu des effets de radioactivité induite très intenses en mettant des disques métalliques directement au contact du chlorure de baryum radifère; au bout d'un certain temps, on retirait les disques^ on les lavait soigneusement et l'on étudiait leur courbe de radioactivité à l'électromètre. Nous avons obtenu ainsi des radioactivités qui, à la première mesure, étaient jusqu'à loo fois plus grandes que celle de l'uranium.
Les substances inactives que l'on introduit dans une dissolution renfermant un sel de radium très actif prennent généralement une forte radioactivité induite et la conservent après avoir été séparées du radium. Ce fait a été observé aussi bien par nous
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que par M. Giesel, qui a ainsi activé du l)isinuth ('). La difficulté de ces expériences consiste dans les soins extrêmes qu'il faut prendre pour éliminer le radium de la dissolution. L'expérience réussit très bien avec le bismuth,
M. Villard (-) a soumis à l'action des rayons cathodiques un morceau de bismuth placé comme anticathode dans un tube de Crookes; ce bismuth a été ainsi rendu actif, à vrai dire, d'une façon extrêmement faible, car il fallait huit jours de pose pour obtenir une impression photographique. On pouri^ait donc ainsi créer la radioacti\ ité sans faire intervenir une substance radioactive.
M. Rutherford (■'*) a obtenu des effets de radioactivité induite en se servant du ihoiium comme substance activante. Les résultats généraux sont les mêmes que ceux obtenus avec le radium. Cependant, d'après M. Rutherford, on obtient des effets particulièrement intenses en plaçant dans le voisinage du thorium un corps métallique de petite dimension (un fil de platine, par exemple) porté à un potentiel négatif de 5oo volts tandis que le thorium est à la terre. L'activité induite se concentre sur le fil. En traitant celui-ci par l'acide sulfurique et en évaporant à sec, M. Rutherford obtient un résidu jjien plus actif que le thorium.
^L Debierne ("*) a obtenu des effets de radioactivité induite très intenses en utilisant comme substance activante l'actinium fortement actif, qui semble particulièrement propre à produire des effets de ce genre. Il a activé les sels de barjaim en les maintenant en dissolution avec les sels d'actinium. Il a obtenu une activation encore plus grande en entraînant l'actinium dans un précipité de sulfate de baryte et en laissant les corps longtemps en contact. En retirant ensuite l'actinium comme il a été dit plus haut, le baryum reste actif si le contact a été suffisamment prolongé. On obtient ainsi des se /s de baryum activés.
On peut se demander si les substances ainsi activées sont analogues aux substances radioactives ordinaires. Il y a là une question
( ') Société de Pliysiqiie de Berlin, janvier 1900.
( '-' ) ViLLAHD, Société de Physique, juillet 1900.
( •■' ) liuTHKRFORD, PliH. Mdg., février 1900.
( '' ) Comptes rendus, t. CX.WI, 3o juillet 1900, p. 333.
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à résoudre (riine très grande importance étant donné le caractère atomique de la radloai'tivité ordinaire. M. Debierne a su aborder cette question et lui faire faire un grand pas en utilisant le chlorure de bai'jum activé par l'actinium dont nous venons de parler.
Le baryum ac^fVe possède en partie, mais en |)artie seulement, les propriétés du radium.
Le baryum activé reste actif après di\ erses transforuiations chimi(|ues; son activité est donc une propriété atomique. Le chlorure de baryum activé se fractionne comme du chlorure de barvum radifère, les parties les plus actives étant les moins solubles dans l'eau et l'acide chlorhydrique. M. Debierne a ainsi obtenu par fractionnement des produits looo fois plus actifs que l'uranium ordinaire. Le chlorure sec est spontanément lumineux. 11 émet des rayons semblables aux rayons du radium. Ces rayons sont déviés dans le champ magnétique et provoquent la fluorescence.
Cependant ce baryum activé se. distingue du radium en ce qu'il ne possède pas le spectre du radium ; à cette différence fondamentale vient s'en joindre une autre : lactivité du produit diminue avec le temps comme pour toutes les substances activées et, au bout de trois semaines, l'activité est trois fois plus faible qu'au début et continue à décroître.
M. Debierne obtient donc ainsi une substance qui a des propriétés intermédiaires entre celles du baryum et celles du radium.
Les résultats obtenus par ^L Debierne sont très suggestifs au point de vue des idées que Ion peut se faire sur la nature des éléments chimiques.
Malheureusemeut, l'actinium qui sert dans ces recherches est encore plus rare que le radium dans les minerais d'urane, et la séparation en est encore plus pénible. Pour obtenir la petite quantité de thorium à aclinium très actif dont il s'est servi, M. Debierne a utilisé les produits provenant d'une tonne de résidu d'urane dans le traitement dont nous avons parlé plus haut.
Dissémination des poussières radioactives. — Lorsque l'on fait des études sur les substances fortement radioactives, il est nécessaire de prendre des précautions particulières si 1 on veut pouvoir continuer à faire des mesures délicates. Les divers objets employés
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dans le laboratoire de Cliiniiene tardent pas à être tous radioactifs et à agir sur les plaques photographiques au travers du papier noir. Les poussières, l'air de la pièce, les vêtements sont radioactifs. Dans la salle d'études physiques, l'air de la pièce devient conducteur; MM. Elster et Geitel attiraient dernièrement l'attention sur ce point ('). Dans le laboratoire où nous travaillons, le mal est arrivé à l'état aigu et nous ne pouvons plus avoir un appareil bien isolé.
11 y a donc lieu de prendre des précautions particulières pour éviter autant que possible la dissémination des poussières actives et pour éviter aussi les phénomènes d'activité induite.
Les objets employés en Chimie ne doivent jamais être emportés dans la salle d'études physiques, et il faut autant que possible éviter de laisser séjourner inutilement dans cette salle les substances actives. Avant de commencer ces études nous avions coutume, dans les travaux d'électricité statique, d'établir la communication entre les divers appareils par des fils métalliques isolés protégés par des cylindres métalliques en relation avec le sol, qui préservaient les fils contre toute influence électrique extérieure. Dans les études sur les corps radioactifs, cette disposition est absobiment défectueuse; l'air étant conducteur, l'isolement entre le fil et le cylindre est mauvais et la force ëlectromotrice de contact inévitable entre le fil et le cylindre tend à produire un courant à travers l'air et à faire dévier l'électromètre. Il vaut mieux mettre tous les fils de communicalion à Tabri de l'air en les mettant, par exemple, au milieu de cylindres rem|)lis de paraffine ou d'une autre matière isolante. Nous pensons qu'il y aurait aussi avantage à faire usage, dans ces études, d'électromètrcs rigoureusement clos.
Nature des rayo/is de Becquerel. — Le rayonnement de Becquerel est constitué par un mélange de rayons chargés d'électricité, déviables dans le champ magnéticpie, analogues aux rayons cathodiques, et de rayons non dévial)les par le champ magnétique et analogues aux rayons de Rontgen. Ce mélange n'a rien qui doive nous étonner. Dans les tubes à vide, les rayons X naissent à toute paroi frappée parles rayons cathodiques. D'autre part les rayons X en frappant les corps donnent naissance aux rayons secondaires
(') Anii. der Ph.ysil,, jtiillel 1900.
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éludiés par M. Sagnac, et ces rayons secondaires semblent formés eux-mêmes par un mélange de rayons non déviables et de rayons chargés d'électricité analogues aux rayons cathodiques ('). L'analogie est donc grande entre l'émission spontanée des corps radioactifs et les rayons secondaires des rayons de Rôntgen. Cette analogie nous avait frappés dès le début de cette étude, et depuis elle n'a fait que s'accentuer.
Mais la spontanéité du rayonnement est une énigme, un sujet d'élonnement profond.
Quelle est la source de l'énergie des rayons de Becquerel ? Faut-il la chercher dans les corps radioactifs eux-mêmes ou bien à l'extérieur?
Conformément à ce qui vient d'être dit, on pourrait considérer les rayons de Becquerel comme une émission secondaire due à des rayons analogues aux rayons X traversant tout l'espace et tous les corps.
Si l'émission, prise dans son ensemble, n'était pas une émission secondaire, cela pourrait être encore vrai pour lun des deux groupes de rayons; on pourrait considérer comme rayons primaires soit les rayons non déviables, soit les rayons déviables.
Dans le premier cas, l'énergie pourrait être empruntée au milieu ambiant sous forme de chaleur, mais une semblable hypothèse serait en contradiction avec le principe de Carnot.
Dans le second cas, on pourrait avoir recours à l'hypothèse balistif[ue telle qu'elle a été édifiée par Sir W. Crookes et M. J.-J. Thomson pour l'explication des propriétés des rayons cathodiques. Le radium émettrait dune façon continue des particules extrêmement petites chargées d'électricité négative. L'énergie utilisable emmagasinée sous forme d'énergie potentielle se dissiperait peu à peu, et cette manière de voir conduirait nécessairement à ne plus admettre l'invariabilité de l'atome.
(') GuuiK et Sagnac, Comptes rendus, t. CXX.X, p. ioi3; 9 avril 1900.
SUR
LA RADIOACTIVITÉ INDUITE
PROVOQUÉE PAR LES SELS DE RADIUM
En commun avec A. DEBIERNE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXXIl, p. 5(8, séance du 4 mars 1901.
M. et M""' Curie oiiL établi qu'une subslance quelconque, placée dans le voisinage d'un sel de barvum radifère, de\ient elle-uiènie radioactive. Cette radioactivité induite persiste pendant longtemps après l'éloignenienl du sel de baryum radifère; cependant elle diminue avec le temps, d'abord rapidement, puis de plus en plus lentement, et semble tendre asjmj)lotiquement vers zéro. M. A. Debierne a montré que les sels de baryum mis en contact intime avec les sels d'actinium acquièrent temporairement une partie des propriétés des sels de baryum radifère et conservent cet état pendant plusieurs mois.
D'autre part, M'"^ Curie avait constaté, en mesurant la radioactivité de l'oxyde de thorium, des irrégularités qui n'avaient pu être expliquées à ce moment. ^L Owens lit les mêmes remarques et montra que les courants d'air suppriment, en (picique sorte, une partie de l'activité de l'oxyde de thorium. M. Piutiiertord, étudiant à nouveau ce phénomène, montra que l'air avant séjourné dans le voisinage de l'oxyde de thorium, et entraîné au loin, conserve pendant environ 10 minutes ses propriétés conductrices. Il observa également que l'oxyde de thorium étail capable de |)ro(luire des phénomènes de radioactivité induite analogues à ceux |)rovo-
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qués par les sels de radium. Enfin il constata ce fait important que les corps chargés d'électricité négative s'activaient plus énergiqueuient que les autres. M. Rutherford explique ces phénomènes en admettant que Toxyde de tliorium dégage une émanation radioacti\e particulière, susceptible d'être entraînée par l'air et chargée d'électricité positive par les ions positifs de l'air. Cette émanation serait la cause de la radioactivité induite. M. Dorn a reproduit, avec les sels de baryum i-adifères, les expériences que MAI. Owens et Rutherford avaient faites avec l'oxyde de thorium.
Enfin rappelons que, dès le début de leurs recherches sur les corps radioactifs, M. et M""" Curie ont pu obtenir, en chaufiant la pechblende, un gaz qui est resté radioactif pendant un mois (').
Nous avons entrepris de nouvelles recherches sur cette radioactivité induite, qui se présente sous des aspects très variés et dont la nature nous parait loin d'être élucidée.
La radioactivité était étudiée par la méthode électrique. Nous citerons les expériences suivantes :
i" La radio-activité induite est beaucoup plus intense lorsqu'on opère en vase clos. La matière active est placée dans une petite
Fi^. I.
ampoule en verre mince a ouverte en o et placée au milieu d'un vase complètement clos [fig- i). Diverses plaques B, D, E, suspendues dans le vase en différentes régions, s'activent à peu près
{') M. eL M"" Curie, Comptes rendus, novembre if^gg. — A. Debierxk, Comptes rendus, juillet 1900. — M"" Curie, Comptes rendus, avril 1898. — Owens, Phil. Mag., octobre 1899. — Rutherford, Phil. Mag., janvier et février 1900. — Dorn, Abh. Naturforsch. Gesell. Halle, juin igoo. — M. et M"" Curie, Congrès de Physique, 1900.
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également au bout d'un jour d'exposilion. La lame D, placée à l'abri du rayonnement derrière l'écran en plomb PP, est activée autant que B et E. Une plaque telle que A, appujée sur une paroi, est fortement activée sur la face exposée à l'air de la boîte ; la face posée contre la paroi ne l'est sensiblement pas. Dans une série de plaques au contact C, placées contre l'ampoule, c'est seulement la face extérieure de la dernière plaque exposée à l'air qui est activée fortement. Toutes les substances semblent s'activer à peu près de la même manière (plomb, cuivre, aluminium, verre, ébonite, carton, paraffine).
Avec du chlorure de baryum radifère très actif (poids atomique du métal : 174)5 les plaques exposées pendant quelques jours prennent une activité 8000 fois plus forte qu'une plaque d'uranium métallique de mêmes dimensions. Exposées à l'air libre, elles perdent la plus grande partie de leur activité en un jour. L activité disparaît beaucoup plus lentement lorsque les plaques sont laissées dans l'enceinte fermée après avoir retiré la matière active.
Enfin, si l'on répète les expériences précédentes avec lampoulea complètement fermée, on n'obtient aucune activité induite.
2° La petite chambre C {fig. 2) contenant le corps actif communique avec les chambres C et C" contenant les corps A et B à activer, par des tubes capillaires (diamètre intérieur, o'""', i ; longueurs.
Fis. 2.
5cm g,^ r.5cm^ Les chambres c, C et C" étant très petites, l'activation se fait très rapidement et aussi fortement que si A et B étaient dans la même chambre que le corps actif.
Ces phénomènes ont été constatés avec divers sels de baryum radifère (chlorure, sulfate, carbonate). Les composés d'actinium produisent également la radioactivité induite. Au contraire, les sels de polonium, même très actifs, ne produisent aucune activation. Gomme on sait, du reste, que le polonium n'émet pas de
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rayons déviables par le cliam|) mat;néticjue, il convient peul-être de rapprocher ces deux faits l'un de l'autre.
On peut conclure, de ces premières expériences, que le rayonnement du radium n'intervient pas dans le phénomène de radioactivité induite. Seuls pourraient intervenir des rayons extrêmement absorbables qui agiraient sur l'air en contact immédiat avec la matière radiante.
La radioactivité induite se transmet dans l'air de proche en proche, depuis la matière radiante jusqu'au corps à activer; elle peut même se transmettre par des tubes capillaires très étroits. Les corps s'activent progressivement, d'autant plus rapidement que l'enceinte dans laquelle ils se trouvent est plus petite, et tendent à prendre une activité induite limite comme dans un phénomène de saturation. L'activité limite est d'autant plus élevée que le produit agissant est plus actif.
La théorie de l'émanation de l\L Rutherford permet d'expliquer assez bien ces ditl'érents résultats; mais, comme on peut concevoir facilement d'autres explications satisfaisantes, il nous semble prématuré d'adopter une théorie quelconque. De nouveaux faits sont nécessaires pour élucider la question.
Quoi qu'il en soit, ce phénomène se présente comme une des propriétés les plus importantes des corps radioactifs. Peut-être est-il le complément nécessaire du rayonnement déviable.
SUR
LA RADIOACTIVITÉ INDUITE
ET
LES GAZ ACTIVÉS PAR LE RADIUM
En commun avec A. DEBIERNE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CWXII, p. ^ôcS, séance du 25 mars 1901.
Dans une précédente Communication, nous avons établi que la radioactivité induite n'est pas produite par le rayonnement direct des sels de radium, mais qu'elle se communique par l'air de proche en proche, depuis le sel de radium jusqu'aux corps qui s'activent ('). Nous avons cherché à préciser le rôle des gaz dans ce phénomène, et voici les résultats nouveaux que nous avons obtenus.
La matière active, contenue dans une petite ampoule ouverte, est placée avec le corps à activer (une lame de cuivre, par exemple) dans un tube scellé, rempli d'air à la pression atmosphérique. Le corps s'active peu à peu et finit par prendre une activité limite, toujours la même pour la même matière radioactive. En remplaçant, dans cette expérience, l'air par l'hydrogène, on observe la même activation limite. On peut encore l'épéter celte expérience avec de l'air en faisant varier la pression dans le tube; nous avons constaté qu'avec une pression assez basse (i*^'" de mercure) la limite de l'activation est encore la même. Par conséquent, la quan-
(') Comptes rendus, février 1901.
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tilé el la naliire des ^az en présence n'ont pas trinfluence sur la radioactivité induite.
Le résultat n'est pas le même lorsque, au lieu de faire un vide partiel dans le tube, on y fait un vide très parfait (pression mesurée à la jau<;e inférieure à 777^ de millimètre de mercure), et lorsqu'on ma in tient ce vide pendant toute la durée de V expérience, en faisant marcher la trompe à mercure d'une façon continue. Dans ces coii(lili;>ns le corps ne s'active pas; bien plus, s'il a déjà été activé, son activité disparaît. Ainsi la radioactivité induite ne se propage plus lorscpi'on supprime toute pression dans l'appareil.
Si, après avoir fait un vide très parfait, on isole l'appareil de la trompe, ou constate, au bout d'un temps plus ou moins long, que la lame de cuivre s'est activée aussi fortement que dans l'air. Mais, en même temps ([ue la lame s'active, des gaz occlus se dégagent de la substance active et déterminent dans le tube une faible pression dont la grandeur \arie avec l'échantillon étudié. On peut recueillir les gaz occlus dont l'apparition coïncide avec celle de la radioactivité induite. Pour cela on fait d'abord un vide aussi parfait que possible sur la substance radioactive, puis on chaufte celle-ci, et les gaz dégagés sont extraits à l'aide de la trompe à mercure. En même temps, au moyen d'un petit tube de Geissler soudé sur Fappareil, on examine le spectre de ces gaz. Nous n'avons trou^é dans ce spectre aucune raie nouvelle. Généralement le spectre des gaz carbonés domine; on aperçoit aussi les raies de riijdrogène, celles de l'azote et celles de la vapeur de mercure provenant de la trompe.
Les gaz recueillis, dont le volume est petit, sont, malgré leur faible masse, violemment radioactifs. Ces gaz, agissant au travers du verre de l'éprouvette qui les contient, impressionnent en un instant une plaque photographique enveloppée de papier noir, et déchargent très rapidement les corps électrisés. Leur activité est telle qu'elle provoque la fluorescence du verre de l'éprouvette, qui est lumineux dans l'obscurité. Ce verre noircit rapidement comme lorsqu'il est exposé au rayonnement des corps les plus fortement radioactifs. L'activité du gaz activé diminue constamment, mais avec une lenteur extrême : du gaz recueilli depuis 10 jours est toujours très fortement actif.
L'air du laboratoire dans lequel nous travaillons depuis plusieurs
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années est devenu progressivement de plus en plus conducteur: il n'est plus possible d'avoir un appareil bien isolé et l'on ne peut |)lus faire que des mesures grossières à l'éleclromètre. Cet état déplorable ne nous semble pas pouvoir s'expliquer par le rayonnement direct des poussières radioactives disséminées dans le laboratoire; il est probablement dû en grande partie à la formation continue de gaz radioactifs analogues à ceux dont nous venons de parler ( ' ).
En chauffant du chlorure de radium hydraté dans le vide, nous avons obtenu une certaine quantité d'eau distillée qui a été recueillie dans une ampoule. L'eau s'est montrée radioactive; cette eau évaporée ne laissait aucun résidu radioactif; si on la conserve en tube scellé, son activité ne disparaît que très lentement.
Nous ne pensons pas encore avoir élucidé le mécanisme de la propagation de la radioactivité induite. On peut, il est vrai, supposer que des gaz ordinaires contenus dans l'air s'activent au contact de la matière radioactive et se diffusent ensuite en communiquant, par contact, leur activité aux autres corps; mais bien des faits ne sont pas expliqués avec cette manière de voir. En effet, l'activation limite est sensiblement indépendante de la pression et de la nature du gaz; de plus, la propagation de l'activité par les tubes capillaires semble beaucoup trop rapide pour pouvoir être produite par une simple diffusion des gaz.
(') C'est ainsi que Tair confiné dans toute boîte close qui séjourne dans le laboratoire finit par devenir très fortement conducteur, et sa conductibilité est très supérieure à celle de l'air de la pièce. II suffit d'ouvrir la boîte pour faire tomber cette conductibilité.
RAYONS DU RADIUM
En commun avec HENRI BECQUEREL.
Comptes rendus de l' Académie des Sciences, t. CWXII, p. 128g, séance du 3 juin 1901.
Les rayons du radium agissent énergiquement sur la peau ; l'effet produit est analogue à celui qui résulte de l'action des rayons de Rontgen.
On doit à MM. Walkolî' et Giesel les premières observations de cette action (' ).
M. Giesel a placé sur son bras, pendant 'i heures, du bromure de baryum radifère enveloppé dans une feuille de celluloïd. Les rayons agissant au travers du celluloïd ont provoqué sur la peau une légère rougeur. Deux ou trois semaines plus tard, la rougeur augmenta, il se produisit une inflammation et la peau finit par tomber.
M. Curie a reproduit sur lui-même l'expérience de M. Giesel en faisant agir sur son bras, au travers d'une feuille mince de guttapercha, et pendant 10 heures, du chlorure de baryum radifère, d'activité relativement faible (l'activité était 5ooo fois celle de l'uranium métallique). Après Taction des rayons, la peau est devenue rouge sur une surface de 6"'"'; l'apparence est celle d'une brûlure,
(') Walkoff, Pliotogr. fiundschau, octobre 1900. — Giesel, Berichte der deutschen ckemischen Gesellschaft, l. WXIII, p. 3569.
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mais la peau n'est pas ou est à peine douloureuse. Au bout de quelques jours, la rougeur, sans s'étendre, se mita augmenter d'intensité; le vingtième jour, i\ se forma des croûtes, puis une plaie que l'on a soignée par des pansements; le quarante-deuxiènu; jour, l'épiderme a commencé à se reformer sur les bords, gagnant le centre, et, 5^ jours après l'action des rayons, il reste encore à l'état de plaie une surface de i*^'"' qui prend un aspect grisâtre indiquant une mortification plus profonde.
M. H. Becquerel, en transportant un petit tube scellé contenant quelques décigrammes de chlorure de baryum radifère très actif [activité 800000 fois celle de luranium (' )], a subi des actions du même ordre. La matière était enfermée dans un tube de verre scellé et occupait un volume cylindrique ayant environ 10™'" à i5'"'" de hauteur sur 3""" de diamètre; le tube, en\eloppé de papier, était contenu dans une petite boîte de carton. Le 3 et le 4 avril, cette boîte a été placée à plusieurs reprises dans un coin d'une poche de gilet pendant un temps dont la durée totale peut être évaluée à 6 heures. Le i3 avril, on s'aperçut que le rayonnement, au travers du tube, de la boite et des vêtements, avait produit sur la peau une tache rouge qui devint plus foncée les jours sui\ants, marquant en rouge la forme oblongue du tulje et affectant une forme ovale de 6'^'" de long sur 4*^'" de large. Le 24 avril, la peau toud:)ait, puis la partie la plus attaquée se creusa en se mettant à suppurer; la plaie fut soignée pendant un mois avec des pansements au Uniment oléo-calcaire, les tissus mortifiés furent éliminés, et le 22 mai, <^'est-à-dire 49 jours après l'action des rayons, la plaie se ferma, laissant une cicatrice dans la région qui marquait la place du tube.
Pendant cjue l'on donnait des soins à cette brûlure, on vit apparaître, vers le lo mai, une seconde tache rouge, oblongue, en regard de l'autre coin de la poche de gilet où avait été placée la matière active. L'action remontait, soit à la même date que plus haut, soit vraisemblablement au 1 1 avril, mais elle avait été de très courte durée, i heure au plus. L'érylhème apparaissait donc 34 jours
(1) Les activités que nous citons sont celles que donne l'appareil de mesure de M. Curie. Elles permettent de classer et de caractériser les produits, mais le rayonnement du radium est si complexe que ces nombres n'ont pas de valeur absolue. Avec un autre dispositif expérimental on obtiendrait des nombres différents.
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au moins après l'action excitatrice; linflaunnalion se développa, présentant l'aspect d'une brûlure superficielle; le 26 mai, la peau commençait à tomber; soignée comme la première, cette brûlure paraît en voie de guérison plus rapide.
Dans l'intervalle de ces observations, les 10, 11 et 12 avril, le même tube de matière active, enfermé dans un tube de plomb dont les parois avaient environ 5""" d'épaisseur, a été conservé pendant 4o heures dans une autre poche de gilet et n'a produit jusqu'ici aucune action.
Ajoutons encore que M"'^ Curie, en transportant dans un petit tube scellé quelques centigrammes de la même matière très active qui a donné les effets décrits ci-dessus, a eu des brûlures analogues, bien que le petit tube fût enfermé dans une boîte métallique mince. En particulier, une action ajant duré moins d'une demi-heure a produit au bout de i5 jours une tache rouge qui donna une ampoule semlilable à celle d'une brûlure superficielle et mit ensuite 10 jours à guérir.
Ces faits montrent que la durée de l'évolution des altérations varie avec l'intensité des rayons actifs et avec la durée de l'action excitatrice.
En dehors de ces actions vives, nous avons eu sur les mains, pendant les recherches faites avec les produits très actifs, des actions diverses. Les mains ont une tendance générale à la desquamation; les extrémités des doigts qui ont tenu les tubes ou capsules renfermant des produits très actifs deviennent dures et parfois très douloureuses; pout l'un de nous, l'inflammation des extrémités des doigts a duré une quinzaine de jours et s'est terminée par la chute de la peau, mais la sensibilité douloureuse n'a pas encore complètement disparu au bout de 2 mois.
SUR LA
En commun avec A. DEBIERNE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, l. C\X\1II, p. 27G, séance dii 29 juillet 1901.
Nous avons montré précédemment qu'on peut communiquer temporairement des propriétés radioactives à un corps quelconque à l'aide des sels de radium, et qu'en particulier on peut les communiquer à l'eau distillée.
Celte eau peut être rendue radioactive par divers procédés.
On peut, par exemple, comme nous l'avons déjà indiqué, séparer par distillation en vase complètement clos l'eau d'une dissolution de chlorure de radium faite depuis plusieurs jours ; l'eau distillée ainsi obtenue est fortement radioactive.
Un second procédé encore plus simple consiste à mettre dans une enceinte parfaitement close deux cristallisoirs renfermant, l'un une dissolution d'un sel de radium, l'autre de l'eau distillée; au bout d'un temps suffisant, l'eau distillée est devenue acti\e, la communication de la radioactivité se faisant par l'intermédiaire des gaz de l'enceinte.
Enfin, un troisième procédé consiste à enfermer une solution de sel de radium dans une capsule de celluloïd complètement fermée (') et à plonger cette capsule dans l'eau à activer, placée ellemême dans un tlacon fermé. Dans ces conditions le celluloïd joue
(') Celle capsule se fabrique facilement avec de la feuille de celluloïd; les bords de la feuille se soudent en les liumectant d'acétone.
le rôle d'une membrane semi-perméable parfaile, et aucune trace de sel ne traverse les parois, tandis que l'activité de la dissolution se communique très bien à l'eau extérieure (').
L'eau activée peut avoir une activité aussi forte et même, dans certaines conditions, plus forte c|ue celle du corps qui a servi à la rendre radioactive. Conservée en tube scellé, elle perd la plus grande partie de son activité en quelques jours; laissée en vase ouvert, la perte d'activité est beaucoup plus rapide et est d'autant plus rapide que la surface de contact avec l'air ambiant est plus grande.
Les dissolutions de sels de radium se comportent d'une façoi analogue. Si on laisse une dissolution envase ouvert, elle diminue considérablement d'activité, et l'on abaisse cette activité autant que Ton veut en augmentant la surface de contact delà dissolution avec l'air libre (-). Mais, contrairement à ce qui se passe pour l'eau activée, la perte d'activité n'est pas définitive; si l'on met cette solution désactivée en tube scellé, elle reprend peu à peu, au bout dune dizaine de jours, son activité primitive.
Voici une théorie qui permet de coordonner assez bien ces phénomènes de radioactivité : on peut admettre. que chaque atome de radium fonctionne comme une source continue et constante d'énergie radioactive sans qu'il soit nécessaire, d'ailleurs, de préciser d'où vient cette énergie (^). L'énergie radio-active accumulée dans un corps par le radium tend à se dissiper de deux façons difterentes : i° par rayonnement (rayons chargés et non chargés d'électricité); 2° par conduction, c'est-à-dire par transmission de proche en proche aux corps environnants par l'intermédiaire des gaz et des liquides (radioactivité induite).
La perte d'énergie radioactive dun corps, tant par rayonne-
(') L'activité induite ne peut pas être transmise par l'air au travers d'une paroi de celluloïd sec, mais elle se transmet facilement si l'on humecte la paroi avec une goutte d'eau.
(^) On peut facilement avuir ainsi une dissolution 5oo fois moins active que la solution initiale.
(') Cette énergie peut avoir été emmagasinée antérieurement; elle peut être produite par une modification du radium lui-même; elle peut provenir de la transformation d'un rayonnement extérieur inconnu; elle peut enfin être empruntée à la chaleur du milieu ambiant, contrairement au principe de Carnot {voir l'article de iM"' Curie dans la Bévue générale des Sciences, janvier 1899).
ment que par conduction, est d'autant plus grande que la quantité de cette énergie accumulée dans le corps est plus considérable. On comprend alors qu'un équilibre de régime s'établit nécessairement, l'énergie radioacti\e accumulée dans le corps allant en augmentant jusqu'à ce que la double perte dont nous venons de parler compense l'apport continu lait par le radium.
On pevit considérer cette manière de vo.r comme analogue à celle qui est en usage dans l'étude des phénomènes calorifiques. Si, dans l'intérieur d'un corps, il se fait, par une cause quelconque, un dégagement continu et constant de chaleur, la chaleur s'accumule dans le corps et la température s'élève jusqu'à ce que la perte de chaleur du corps par rayonnement et par conduction fasse équilibre à l'apport continu de clialeur.
En poursuivant cette analogie, il y aurait lieu de considérer une tension de radioactivité analogue à la température, et caractérisée par l'intensité du rayonnement (que nous avons considéré jusqu'ici comme donnant la mesure de l'intensité de la radioactivité). On pourrait aussi définir une capacité de radioactivité analogue à la capacité calorifique.
La théorie qui précède permet d'interpréter diverses expériences :
En général, excepté dans des conditions spéciales, l'activité ne se communique pas de proche en proche à travers les corps solides. Lorsqu'on conserve une dissolution en tube scellé, la perte par rayonnement subsiste seule, et l'activité radiante de la dissolution prend une valeur très élevée. Si, au contraire, la dissolution se trouve dans un vase ouvert, la perte d'activité de proche en proche par conduction devient considérable, et, lorsque l'état de régime est établi, l'actixité radiante de la solution est très faible.
Remarquons encore que l'activité radiante d'un corps radioactif solide laissé à l'air libre ne diminue pas sensiblement, parce que, la propagation de la radioactivité par conduction ne se faisant pas à travers les solides, c'est seulement une couche superficielle extrêmement mince qui produit la radioactivité induite. On constate, en effet, que la dissolution du même sel produit des phénomènes de radioactivité induite beaucoup plus intenses (20 fois
plus forts environ). Avec un sel solide l'énergie radioactive s'accumule dans le sel et ne se dissipe guère que par rayonnement. Au contraire, lorsque le sel est en dissolution depuis plusieurs jours, l'énergie radioactive est répartie entre l'eau et le sel, et, si on les sépare par distillation, l'eau entraîne une grande partie de l'activité et le sel solide est beaucoup moins actif (lo ou i5 fois, par exemple) qu'avant dissolution ( ' ). Ensuite le sel solide reprend peu à peu son activité primitive.
La communication de l'activité du sel de radium à l'eau de dissolution se fait d'ailleurs assez lentement, et l'équilibre n'est obtenu quau bout d'une dizaine de jours; si, par exemple, on évapore la dissolution aussitôt après 1 avoir faite, le sel garde une portion beaucoup plus considérable de son activité.
( ' ) La diminution d'activité a été obsei'vée pour la première fois par M. Giesel {Wied. Ann., t. LXIX, iSgy, p. 91).
SUR
LA RADIOACTIVITÉ INDUITE
PROVOQUÉE PAR DES SELS DE RADIUM
En commun avec A DEBIERNE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXXIII, p. gSi, séance du i décembre 1901.
On sait que tous les corps deviennent radioactifs lorsqu'ils sont enfermés en vase clos avec un sel solide de baryum radifère ('). Cette radioactivité, dite induite, s'obtient encore en remplaçant le sel de radium solide par sa solution aqueuse. Cette disposition est préférable, parce que les effets obtenus sont à la fois plus réguliers et beaucoup plus intenses (4o fois plus, par exemple).
Les divers corps solides (cuivre, platine, plomb, étain, aluminium, verre, papier, cire, sulfure de zinc, etc.) acquièrent la même activité induite lorsqu'ils sont placés dans les mêmes conditions dans une même enceinte activante. Et le rayonnement de ces corps activés est, comme celui du sel de radium lui-même, composé de rayons déviables et non déviables dans un cbamp magnétique.
L'activité induite est indépendante de la pression et de la nature du gaz qui existe dans l'enceinte activante. Si l'on active au moyen d'une solution de baryum radifère sous diverses [)ressions, depuis la pression atmosphérique jusqu'à celle de la tension de vapeur saturée de la solution, on trouve cjue Tactivation limite est la
(') Voir Comptes rendus, 4 murs el 29 juillet 1901.
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même, et qu'elle s'établit avec la même vitesse, quelle que soit la pression. Quand la substance activante est un sel solide, on peut opérer soit à la pression atmosphérique, soit avec un vide très parfait (pression mesurée à la jauge a ou 3 millièmes de millimètre de mercure); dans les deux cas l'activation limite semble être la même (' ).
Certaines substances (celles phosj)horescentes à la lumière et quelques autres) deviennent lumineuses lorsqu'on les place dans une enceinte acti\ante. On peut alors réaliser de très belles expériences. On peut, par exemple, avec l'appareil représenté {fig. i),
Fi£
placer dans le premier ballon B une solution d'un sel de barjum radifère contenant quelques milligrammes de radium et mettre la substance phosphorescente étalée au fond du deuxième ballon B' en communication avec le premier par le tube T.
Le sulfure de zinc phosphorescent est particulièrement brillant dans ces conditions : il est aussi lumineux que lorsqu'il vient d'être exposé à une lumière intense, et la luminosité se maintient constante tant que la communication subsiste avec la solution radioactive. La luminosité ainsi obtenue est due à la radioactivité induite qui s'est communiquée par le tube T et ne provient pas du rayonnement du radium. D'ailleurs^ l'intensité du rayonnement de Becquerel du sulfure de zinc activé dans cette expérience est exactement la même que celle d'un morceau de cuivre
(') Pendant que l'on fait un vide aussi parfait à la trompe à mercure, l'enceinte se désactive partiellement et l'activation se rétablit ensuite très lentement lorsqu'on a interrompu la communication avec la trompe.
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OU d une autre substance quelconque placé dans les mêmes conditions dans le ballon B' ( ' ).
Le verre aussi devient phosphorescent par radioactivité induite (le verre de Thuringe est alors plus lumineux que les autres espèces de verre).
L'activité induite des corps placés dans une enceinte activante dépend essentiellement de l'espace libre existant devant eux. Si, dans l'enceinte, on place une série de lames de cuivre parallèles entre elles, mais à des distances successives de |)lus en plus grandes, on constate que lorsque la distance entre les lames est petite (i""" par exemple) les surfaces en regard s'activent faiblement. A.U contraire, si la distance entre les lames est grande (S*""* par exemple), les surfaces en regard s'activent fortement. Les mesures précises sont difficiles, mais on peut dire en première approximation que i'activation de ces lames placées parallèlement est proportionnelle à la distance ([ui les sépare.
Si l'enceinte activante est en verre, elle est entièrement illuminée, mais elle ne Test pas également partout. D'une façon générale, les tubes d'une même enceinte sont d'autant plus lumineux et plus radioactifs qu'ils sont plus larges. Avec l'appareil {fig. i), lorsque l'équilibre est atteint, le verre du tube de communication T est moins lumineux et moins radioactif que celui des ballons B et B'. Mais la paroi en contact avec le gaz est également lumineuse et radioactive dans ces deux ballons de mêmes dimensions; cette égalité d'activité subsisterait encore si le tube de communication était très long et très étroit. On voit que dans une même enceinte les parois des parties de forme identique ont même activité, qu'elles soient ou non dans le voisinage immédiat de la solution activante.
Il semble donc qu'il j ait, répandu dans l'espace d'une enceinte activante, un pouvoir d'activation en équilibre dans les diverses parties, mais que les parois s'activent proportionnellement à la grandeur de l'espace libre situé devant elles.
L'activité limite dans une même enceinte dépend seulement de la quantité de radium qui a été introduite à l'état de solution. Ainsi
(') Nous devons à l'otWigeance de M. Verneuil le très bel écliaiUillori de sulfure de zinc utilisé dans ces expériences.
I.A RADIOACTIVITÉ INDIITE
les deux enceintes en verre identiques {Jig- 2) contiennent des quantités égales d'une même solution radioactive; dans la première enceinte, la solution est dans le tube étroit BC; dans la deuxième enceinte, la solution est dans le ballon D'. La deuxième enceinte s'active d'abord beaucoup plus rapidement que la pre-
Fig. 2,
mière, mais l'activité finale, lorsque l'équilibre est obtenu au bout de trois semaines, est la même dans les deux enceintes. Les tubes AB, A'B' d'une part, les ballons D et D' d'autre part, sont alors également actifs et également lumineux.
Enfin l'activité augmente dans une enceinte lorsqu'on augmente la quantité de solution activante. Le pouvoir d'activation d'une solution n'est donc pas analogue à une tension de vapeur.
SUR
LES CORPS RADIOACTIFS
En commun avec M'"* CURIE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXXIV, p. 85, séance du i3 janvier 1902.
Dans une Noie récente, M, Becquerel a fait certaines hypothèses sur la nature des phénomènes radioactifs; nous exposerons ici quelles sont les idées qui nous ont guidés dans nos recherches.
Nous pensons qu'il y a avantage à donner une forme très générale aux hypothèses nécessaires dans toute recherche physique.
Dès le déhut de nos recherches, nous avons admis que la radioactivité était une propriété atomique des corps. Cette supposition est suffisante pour créer la méthode de recherches d'éléments radioactifs ( ' ).
Chaque atome d'un corps radioactif fonctionne comme une source constante d'énergie. On peut tirer de cette hypothèse des conséquences très variées que l'on peut soumettre au contrôle de l'expérience, sans qu'il soit nécessaire de préciser où le corps radioactif puise celle énergie.
Des expériences de plusieurs années montrent que, pour l'uranium, le thorium, le radium, et probablement aussi pour l'actiniiim, l'activité radiante est rigoureusement la même toutes les
(') M""' CuRiK, Revue générale des Sciences, 3o janvier 1899.
SVR LES CORPS RADIOACTIFS
fois que le corps radioactif est ramené au même état chimique et physique, et cette activité ne varie pas avec le temps (' ).
Certaines expériences, mal interprétées, conduiraient à admettre une destruction partielle de la puissance du radium. Lorsqu'on dissout un sel radifèi-e et qu'on le ramène ensuite à l'état sec, on constate une baisse considérable de Taclivité radiante; mais, peu à peu, l'activité reprend sa valeur primitive, au bout d'un temps plus ou moins long, suivant les conditions de l'expérience (20 jours, par exemple).
De même, quand on chaull'e longtemps au rouge un sel radifère et qu'on le ramène à la température ambiante, on constate que l'activité radiante est moindre qu'avant la chaulFe; mais, peu à peu, le sel reprend spontanément son activité primitive (en 10 jours, par exemple).
Dans les deux cas, la baisse temporaire du rayonnement porte principalement sur les rayons pénétrants.
Un sel de radium qui a été chaufle au rouge a perdu en grande partie la propriété de produire la radioactivité induite; mais, pour lui rendre cette propriété, il suffit de le faire passer par l'état dissous. Un grand nombre d'études restent encore à faire à ce sujet. Nous n'avons aucune notion sur la grandeur de l'énergie mise en jeu dans les phénomènes de radioactivité, et nous ne savons ni suivant quelles lois elle se dissipe, ni si elle varie avec l'état physique et chimique des corps radiants.
Si l'on cherche à préciser l'origine de l'énergie de radioactivité, on peut faire diverses suppositions cpii viennent se grouper autour de deux hypothèses très générales : 1" chaque atome radioactif possède, à l'état d'énergie potentielle, l'énergie qu'il dégage; 2" l'atome radioactif est un mécanisme qui puise à chaque instant en dehors de lui-même 1 énergie qu'il dégage.
Dans la première hypothèse, l'énergie potentielle des corps radioactifs doit s'épuiser à la longue, bien que l'expérience de plusieurs années ne nous indique jusqu'à présent aucune variation. Si, par exemple, on admet, avec Crookes et J.-J. Thomson,
(') Le polonium, au ronliaire. fait exception; son activité diminue lentement avec le temps. Ce corps est une espèce de bismuth actif; il n'a pas encore été prouvé qu'il contienne un élément nouveau. Le polonium se distingue à plusieurs points de vue des autres corps radioactifs : il n'émet pas de rayons déviables par le champ magnétique et il ne provoque pas de radioactivité induite.
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que le rajonneinenl genre catliodicuie est mah'riel, alors on peut concevoir que les atonies radioactifs sont en voie de transformation. Les expériences de véi^ification, faites jusqu'à présent, ont donné des résultats négatifs. On n'observe au bout de 4 mois aucune variation dans le poids des substances radifères et aucune variation dans l'état du spectre.
Les théories émises par M. Perrin et par M. Becquerel sont également des théories de transformation atomique ('). M. Perrin assimile chaque atome à un système planétaire dont certaines particules chargées négativexnent pourraient s'échapper. M. Becquerel explique la radioactivité induite par une dislocation progressive et complète des atomes.
Les hypothèses du deuxième groupe, dont nous avons parlé plus haut, sont celles d'après lesquelles les corps radioactifs sont des transformateurs d'énergie.
Cette énergie pourrait être emj>runtée, contrairement au principe de Carnot, à la chaleur du milieu ambiant qui éprouverait un refroidissement. Elle pourrait encore être empruntée à des sources inconnues, par exemple à des radiations ignorées de nous. Il est vraisemblable, en effet, que nous connaissons peu de choses du milieu qui nous entoure, nos connaissances étant limitées aux phénomènes qui peuvent agir sur nos sens, directement ou indirectement.
Dans l'étude de jjhénomènes inconnus, on peut faire des hypothèses très générales et avancer pas à pas avec le concours de l'expérience. Cette marche méthodique et sûre est nécessairement lente. On peut, au contraire, faire des hypothèses hardies, où l'on précise le mécanisme des phénomènes ; cette manière de procéder a l'avantage de suggérer certaines expériences et surtout de faciliter le raisonnement en le rendant moins abstrait par l'emploi d'une image. En revanche, on ne peut espérer imaginer ainsi a priori une théorie complexe en accord avec Texpérience. Les hypothèses précises renferment presque à coup sûr une part d'erreur à côté d'une part de vérité ; cette dernière partie, si elle existe, fait seulement partie d'une proposition plus générale à laquelle il faudra revenir un jour.
(') .1. Pkrkin, Revue scienlijique , févrirr iijoi; II. Bkcqueukl, Comptes rendus, (j déceiiibrc lym.
DES RAYONS DU RADIUM ET DES RAYONS DE RONTGEN
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXXIV, p 420, séance du 17 février 1902.
J ai reconnu que les rayons du radium et les rayons de Riintgen agissent sur les diélectriques liquides comme sur l'air en leur communiquant une certaine conductibdilé électrique. ^ oici comment j'ai disposé 1 expérience :
Le liquide à expérimenter est placé dans un vase métallique CDEF dans lequel on plonge un tube de cuivre mince AB; ces deux pièces métalliques servent d'électrodes. Le vase est maintenu à un potentiel connu au moyen d'une batterie de petits accumulateurs dont un des pôles est à la terre. Le tube AB est en relation avec l'électromètre. Lorsc[u'un courant traverse le liquide, on maintient 1 électromèlre au zéro à l'aide d'un quartz piézo-électrique qui donne la mesure du courant. Le tube de cuivre MNM'N' relié à la terre sert de tube de garde pour empêcher le passage du courant à travers I air. Une auqjoule contenant le sel de baryum radifère peut être placée au fond du tube AB; les rayons agissent sur le liquide après avoir traversé le verre de l'ampoule et les parois du tube métallique. On peut encoi'e faire agir le radium en plaçant l'ampoule au-dessous de la paroi DE.
Pour agir avec les rayons de Rontgen, on fait arriver ces rayons au travers de la paroi DE.
L'accroissement de conductibilité par l'action des rayons du
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radium ou des rajons de Rôntgen semble se produire pour lous les diélectriques liquides; mais, pour constater cet accroissement, il est nécessaire que la conductibilité propre du liquide soit assez faible pour ne pas masquer l'effet des rajons.
En opérant avec le radium et avec les rayons de Rontgen, j'ai obtenu des résultats du même ordre de grandeur.
Quand on étudie avec le même dispositif la conductibilité de l'air ou d'un autre gaz sous l'action des rajons de Becquerel, on
.e^eci^
trouve cjue l'intensité du courant croît proportionnellement à la différence de potentiel entre les électrodes quand cette différence de potentiel est faible (de quelques volts pour l'appareil de la figure). Mais, quand on augmente de plus en plus la différence de potentiel, l'intensité du courant n'augmente plus pro|)ortionnellement à celle-ci; Teflét d'une augmentation de tension va en diminuant, et, pour des tensions élevées ( loo volls), l'intensité du couraiat ne s'accroît plus que d'une très petite fraction de sa valeur quand on double la ditlerence de potcnhel.
Les liquides étudiés avec le même appareil et avec le même produit radiant très actif se comportent différemment; le courant est proportionnel à la tension quand celle-ci \arie entre o et45o volts, et cela même quand la distance des électrodes ne dépasse pas 6'"'".
COXnrCTIBILITÉ DES DIÉLKCTRIQUES LIQUrDES. 4^3
On peut alors considérer la cond activité provoquée dans divers liquides par le rayonnement d'un sel de radium agissant dans les mêmes conditions. Les nombres du Tableau suivant, multipliés par lo"'^, donnent la conductivité en mhns pour i'^™^ :
Sulfure de carbone -20
Ellier de pétrole i5
Amylène i4
Chlorure de carbone 8
Benzine . ^
Air liquide i ,3
Huile de vaseline i ,6
On peut cependant supposer que les liquides et les gaz se comportent d'une façon analogue, mais que, pour les liquides, le courant reste proportionnel à la tension jusqu'à une limite bien plus élevée que pour les gaz; la loi de proportionnalité, dans la série précédente d'expériences, ne cesserait de se vérifier que pour des tensions supérieures à /\bo volts.
On pouvait, par analogie avec ce qui a lieu pour les gaz, chercher à abaisser la limite de proportionnalité en employant un rayonnement beaucoup plus faible. L'expérience a vérifié cette prévision; le produit employé était cent cinquante fois moins actif que celui utilisé dans les premières expériences. Pour des tensions de 5o, loo, aoo, 4oo volts, j'ai obtenu des courants qui peuvent être respectivement représentés par 109, i85, 255, 335. La proportionnalité ne se maintient plus, mais le courant varie encore fortement quand on double la différence de potentiel.
Quelques-uns des liquides examinés sont des isolants à peu près parfaits quand ils sont à l'abri de l'action des rayons et qu'on les maintient à température constante. Tels sont : l'air liquide, l'éther de pétrole, Fhuile de vaseline, l'amylène. Il est alors très facile d'étudier l'efi'et des x-ayons.
L'huile de vaseline est beaucoup moins sensible à l'action des rayons que l'éther de pétrole. Il convient peut-être de rapprocher ce fait de la différence de volatilité qui existe entre ces deux hydrocarbures. L'air liquide qui a bouilli pendant quelque temps dans le vase d'expérience est plus sensible à l'action des rayons que celui que l'on vient d'y verser : la conductivité produite par les rayons est d'un quart plus grande dans le premier cas.
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J'ai étudié sur l'amjlène et sur l'éther de pétrole l'action des rayons aux températures de +10" et de — i^". La conductivité due au rayonnement devient plus faible d'un dixième seulement de sa valeur quand on passe de 10" à — i^".
Dans les expériences où l'on fait varier la température du liquide, on peut soit maintenir le radium à la température ambiante, soit le porter à la même température que le liquide; on oi^lient le même résultat dans les deux cas. Cela tient à ce que le rayonnement du radium ne varie pas avec la température et conserve encore la même valeur, même à la température de l'air liquide, comme je l'ai vérifié directement par des mesures.
SUR LA
COxNSTANTE DE TEMPS CARACTÉRISTIQUE
DR LA
DISPARITION DE LA RADIOACTIVITÉ INDUITE PAR LE RADIUM DANS UNE ENCEINTE FERMÉE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CWW, p. 867, séance du 17 novembre 1902.
Dans des recherches ;intérieiires, nous avons, M. Debierne et moi, étudié les conditions dans lesquelles se produisent les phénomènes de la radioacti\ité induite ('). Dans cette Note j'examinerai la manière dont disparaît la radioactivité induite quand on a supprimé l'action du radium.
Une enceinte fermée renferme un sel solide ou une dissolution de sel de radium. Tous les corps placés dans l'enceinte de\iennent radioactifs. Si Ion retire de l'enceinte un corps solide qui j a été activé, il perd à Tair libre son activité suivant une loi d'allure exponentielle, l'activité radiante diminuant de moitié pour des temps de l'ordre de grandeur d une demi-heure.
Une enceinte en verre s'active intérieurement lorsqu'elle est mise en communication par un tube avec un llacon renfermant un sel de radium. On peut séparer l'enceinte activée du radium en fermant à la lampe le tube de communication; l'activité des parois de l'enceinte fermée ainsi séparée diminue aussi avec le temps, mais suivant une loi exponentielle bien moins rapide que dans le
(') Comptes rendus, l. CXWII, 1901, p. 348 et 76S; i. CXXXIII, p. 27601931.
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cas de la désactivation à l'air libre. L'activité décroît alors de moitié en 4 jours.
Dans cette deuxième expérience, de l'air radioactif a été enfermé dans l'enceinte; c'est lui qui entretient l'activité des parois. On peut se rendre compte qu'il en est bien ainsi : si l'on ouvre l'enceinte activée et que l'on chasse l'air qu'elle renferme, les parois de l'enceinte se désactivent à partir de ce moment suivant le mode rapide de désactivation, l'activité baissant de uioilié en un temps de Tordre de grandeur d'une demi-heure. On obtient encore la même loi de désactivation avec l'enceinte fermée si l'on a retiré l'air actif en faisant le vide. Le résultat est encore le même si, après avoir fait le vide, on laisse rentrer l'air non actif dans l'enceinte maintenue ensuite fermée. Donc, de toute façon, lorsqu'on a enlevé de l'intérieur du tube l'air modifié par le rachum, on obtient le mode rapide de désactivation des parois.
Je ne m'occuperai dans cette Note que de la loi de désactivation dans le cas d'une enceinte close, renfermant des gaz activés. J'emploie le plus souvent, comme enceinte close, un tube de verre scellé à la lampe. Ce tube de verre est placé dans le cylindre intérieur d'un condensateur cylindrique en aluminium. Les rayons émis par le tube traversent l'aluminium et rendent conducteur l'air entre les armatures du condensateur. On mesure le courant limite que l'on obtient entre les deux armatures, lorsqu'on maintient entre elles une différence de potentiel constante (45o volts). Le rayonnement, ainsi mesuré, est dû exclusivement à la radioactivité des parois, car, lorsqu'on retire rapidement l'air actif du tube, le rayonnement mesuré exactement après est le même qu'avant.
La loi de désactivation d'une enceinte fermée est remarquablement simple. L'intensité du rayonnement I est exprimée en fonction du temps t par une loi exponentielle
I„ étant l'intensité initiale, e la base des logarithmes népériens et 6 une certaine constante qui représente un temps.
En portant le logarithme de 1 en ordonnées et ^ en abscisses, les points représentatifs des expériences viennent se placer sur une droite, les écarts n'ayant pas de caractère systématique et ne dé-
CONSTANTE DE TEMPS CARACTÉIUSTIQUE
passant pas l'erreur possible des expériences (i pour loo sur la \aleur de I).
Certaines séries de mesures ont été poui suivies pendant 20 jours ; l'intensité du rayonnement était devenue, au bout de ce temps, a'- fois plus faible cpi'au début, et la loi de désactivalion s'appliquait toujours.
J'ai fait des expériences dans des conditions extrêmement variées, et cependant elles ont toutes donné la même valeur pour la constante de temps 8. i^a \aleur moyenne, qui résulte des déterminations concordantes obtenues dans 24 séries d'expériences, est : Ô ^ 4 5970 X 10^ secondes (5 , 'j52 jours).
D'après cette valeur de 9, l'intensité du rayonnement baisse de moitié en 3 jours 2.3 heures 4^ minutes, soit sensiblement en 4 jours.
La constante 9 reste la même : i" en employant, pour activer les tubes, des solutions de sels de radium d'activité très différente ; 2" en employant, pour activer, le cblorure de radium solide; 3" en faisant varier les dimensions des enceintes activées (de S*^""' à 2000^'"'), ainsi que la forme de ces enceintes; 4" e^^ faisant varier l'épaisseur du verre; 5" en employant des enceintes à parois de cuivre ou d aluminium au lieu d'enceintes en verre; 6° en activant par l'intermédiaire de tubes larges et courts ou longs et capillaires; 7° en faisant varier le temps de l'activation par le radium entre 10 minutes et 1 mois; 8" en activant sous des pressions d'air plus faibles que la pression atmosphérique jusqu'à une pression de 2*^'" de mercure et en laissant le tube se désactiver scellé sous cette pression réduite; y" en opérant avec de l'hydrogène ou avec de l'acide carbonique au lieu d'air à l'intérieur des tul)es activés.
Enfin, j'ai opéré dans des conditions bien diflerentes en prenant comme mesure de l'activité l'intensité du courant électrique passant entre deux électrodes situées dans l'intérieur des tubes activés, La loi de désactivation est encore la même ; cependant, dans ce cas, la conductibilité que l'on mesure est due à la fois à la radioactivité des parois et à celle du gaz de l'enceinte.
Il résulte de ces noml)reuses mesures que la constante de temps qui caractérise la diminution de l'activité d'une enceinte activée fermée n'est nullement influencée par les conditions de l'expérience, parla nature du gaz qui remplit l'enceinte ou de la matière qui en constitue les parois.
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La coiistanle (le temps 0 csl donc une conslanle (|iii ne comporte aucun caractère spécifique, et, par suite, elle doit avoir une importance d'ordre général. T^es mesures se font dans des conditions telles que j'estime que cette constante est susceptible d'être déterminée avec une très grande précision.
Dans des Notes antérieures nous avons admis, M. Debierne et moi, que chaque atome de radium fonctionne comme une source d'énergie qui se dissipe par rayonnement ou par conduction de proche en proche dans des corps fluides. Les expériences actuelles montrent que dans les gaz l'énergie est emmagasinée sous une forme spéciale qui se dissipe suivant une loi exponentielle. On peut admettre que cette énergie s'épuise parce qu'elle est utilisée à entretenir la radioactivité du gaz et des parois.
SLR
LA MESURE ABSOLUE DU TEMPS
Bulletin des séances de la Société française de Physique, année 1902, p. 60'
M. CiiuE fait remarquer que les phénomènes de radioactivité qu'il a étudiés récemment fournissent le moven de définir un étalon de temps. Lorsqu'on a activé à l'aide d une solution de sel de radium l'air à l'intérieur d'un tube de verre, on peut sceller le tube et constater ensuite que le rayonnement des parois diminue avec le temps suivant une loi exponentielle. La loi se vérifie pour des intervalles de temps considérables; l'intensité du rayonnement diminue de moitié en 4 jours (plus exactement 3 jours 2!^ heures 4o minutes). La constante de temps définie par ce phénomène est la même quelles que soient la nature et la pression du gaz, quelles que soient la nature et les dimensions des parois du tube qui le renferme, quelle que soit la température (Centre — 180*^ et + 5oo"), quelle que soit la manière dont le tube ait été activé. Le temps ainsi défini est indépendant des unités adoptées pour les autres grandeurs physiques.
SUR
LA RADIOACTIVITÉ INDUITE
ET SUR
UÉMANÂTION DU RADIUM.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXXVI, p. 228, séance du 26 janvier igo^.
Dans un récent travail ('), j'ai étudié les conditions de la disparition de la radioactivité induite par le radium dans une enceinte fermée que l'on soustrait à l'action du radium et que l'on maintient à la température ambiante. L'intensité du rayonnement 1 des -parois de l'enceinte diminue en fonction du temps suivant une loi exponentielle
9 étant égal à 4^97 X 'O^ secondes. L'intensité du rayonnement diminue de moitié en 4 jours.
J'ai trouvé que la loi de désactivation est encore la même lorsque l'enceinte, au lieu de rester à la température ambiante, est maintenue à 450" ou à — 180".
Pour le constater, je fais d'abord, à la température ambiante, des séries de mesures sur les tubes scellés qui se désactivent, puis je porte les tubes, pendant 3 jours, à 45o" dans un four électrique. Les tubes sont ensuite ramenés à la température ambiante. On mesure leur activité et l'on trouve que la perte totale, pendant le
(') P. Curie, Comptes rendus, 17 novembre 1902.
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temps de chaufTe, est égale à celle que le tube aurait éprouvée, pendant le même temps, à la température ambiante. J'ai représenté dans la figure ci-dessous le résultat des expériences en portant logl en ordonnées et le temps t en abscisses.
Les courbes (1), (2), (3), (4) sont relatives à quatre séries d'expériences faites à la température ambiante. Ces courbes sont
des droites parallèles entre elles, de coefficient angulaire — s * ^-^a
courbe (o) donne le résultat d'une ex[)érience faite à 4^0" • les points de A à B représentent les mesures faites axant la cbaufle; les points de C à D, les mesures faites après la cbaulfe. Tous ces points sont situés sur une même droite jjarallèle aux quatre droites précédentes.
Dans un autre essai les tubes étaient refroidis dans l'air liquide
5oo '^ 14.00 heures 5oo
à — 180°. Le point E [courbe (6)] rejn-ésente une première mesure faite à la température ambiante. Puis le tube est resté plongé dans l'air liquide pendant 6 jours. On recommence ensuite les mesures à la température ambiante. La première mesure (point F), obtenue immédiatement après réchauffement du tube, a donné une valeur
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de rayonnement deux fois plus faible que celle qu'on aurait eue si le tube était resté constaninienl à la température ambiante. Mais l'activité du tube augmente ensuite rapidement pendant une demi-heure environ (points de F à G). Les mesures faites ensuite (de G à H) donnent les valeurs que l'on aurait obtenues si le tube était resté constamment à la température ambiante. La droite GH prolongée passe par le point E; cette droite a la même inclinaison que les droites (1), (2), (3), (4).
Il j a donc, après retour à la température ambiante, une perturbation que l'on peut attribuer à une modification momentanée du rayonnement de lenveloppe de verre à la suite du refroidissement. Mais ensuite la loi de décroissement ordinaire se rétablit.
On peut admettre que l'énergie qui est contenue dans l'enceinte et qui entretient l'activité des parois décroît en fonction du temps suivant une loi qui est indépendante de la température entre — 1 8o" et -h 4^0 '. J'ai d'ailleurs montré que cette loi est également indépendante des autres conditions très variées dans lescjuelles j'ai fait les expériences (nature et pression du gaz, nature des parois, etc.).
L'énergie produite par chaque atome de radium se dissipe par rayonnement ou par conduction de proche en proche dans les corps tluides. Les expériences actuelles montrent que dans les gaz l'énergie transmise de proche en proche est emmagasinée sous une forme spéciale qui se dissipe suivant une loi exponentielle en provoquant la radioactivité des corps matériels.
Pour expliquer les phénomènes de la radioactivité induite et la transmission de l'activité par les courants des gaz, M. Rutherford a admis que le thorium et le radium émettent une émanation radioactive qui provoque la radioactivité des corps sur lesquels elle vient se fixer. C'est cette émanation qui entretient l'activité induite dans une enceinte fermée activée. M. Rutherford semble croire à la nature matérielle de l'émanation et, dans l'un de ses Mémoires les plus récents ('), il considère comme vraisemblable qu'il s'agit d'un gaz de la nature de ceux du groupe de l'argon.
Je pense qu'il n'y a pas actuellement de raisons suffisantes pour admettre l'existence d'une émanation de matière sous sa forme atomique ordinaire. Nous avons antérieurement, M. Debierne et
(') Pliilosophical Magazine, t. IV, novembre 1902, p. 566.
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moi, vainement clierché des raies nouvelles dans les gaz radioactifs extraits du radium. Enfin rémanation disparaît spontanément en tube scellé. Je considère aussi comme peu vraisemblable que les efl'ets qui accompagnent l'existence de l'émanation aient leur origine dans une transformation chimique. On ne connaît en effet aucune réaction cliimiciue poui- lacjuelie la vitesse de réaction soit indépendante de la température entre — 1 80" et -I- 45o".
L'expression à^ émanation est commode et M. Rutherford en a fait constamment usage dans ses nombreux et importants Mémoires relatifs à la radioactixité induite. J'emploierai également cette expression qui pour moi désigne l'énergie radioactive émise par les corps radioactifs sous la forme spéciale sous laquelle elle est emmagasinée dans les gaz et dans le vide. Cette forme spéciale d'énergie dans le cas du radium est essentiellement c«/"rtctérisée par la constante de temps de la loi exponentielle suivant laquelle elle se dissipe. La radioactivité des parois solides constitue une autre forme de cette énergie radioactive qui se dissipe suivant une loi différente.
On peut faire la théorie suivante de la radioactivité : le radium n'émet pas par lui-même des rayons de Becquerel, il n'émet que de l'émanation. Dans les sels de radium solides, l'émanation, ne pouvant s échapper, se transforme sur place en rayonnement de Becquerel. Pour une solution placée dans une enceinte, l'émanation se répand dans l'enceinte et provoque la radioactivité des parois ; le rayonnement est extériorisé.
Une question importante à élucider est celle de savoir quel est le support de l'énergie qui constitue l'émanation. On peut, malgré les objections faites précédemment, admettre avec M. Rutherford que le radium émet un gaz qui sert à transporter l'émanation. On peut encore attribuer ce rôle de support pour l'émanation au gaz qui existe nécessairement dans l'espace où elle est répandue; mais il est difficile alors de comprendre pourquoi la nature du gaz, sa pression, sa température n'ont pas d'influence sur les propriétés de l'émanation. Reste une troisième hypothèse qui consiste à supposer que l'émanation n'a pas pour support la matière ordinaire, et qu'il existe des centres de condensation d'énergie situés entre les molécules du gaz et qui peuvent être entraînés avec lui.
SUR LES CORPS SOLIDES
En commun avec J DANNE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, l. CXXXVI, p. 'MV:^, séance du 9 févi-ier 1908.
Les corps solides soumis à l'émanation du radium dans une enceinte close s'activent tous de la même façon. Retirés de l'enceinte et soustraits ainsi à l'action de l'émanation, ils se désactivent suivant une loi relativement rapide qui fait l'objet de la présente Mote.
La loi de disparition de l'activité rayonnante est la même, quelle que soit la durée du séjour du corps dans l'enceinte, pour\ u que ce séjour ait été suffisamment prolongé (durées d'activation supérieures à 24 heures). En général, la naturt; des corps n'intervient pas, et, placés dans les mêmes conditions, les corps s'activent et se désactivent tous de la même façon.
La loi de désactivation est représentée par la courbe (1) (traits épais) des figures 1 et 2. Le temps compté à partir du moment où l'on retire la lame de l'enceinte est porté en abscisses et le logarithme de l'intensilé du rayonnement en ordonnées. On voit que la courbe représentative du phénomène devient sensiblement une droite après 2 heures 3o minutes de désactivation. A j)artir de ce moment l'intensité I du rayonnement décroît donc en fonclion du
temps suixanL une loi exponentielle de la foiMne l = l,^e ''' avec 6i = 2420 secondes. L'activité c/i/ninue de moitié en 28 minutes. Nous considérons cette loi de diminution de l'activité comme caractéristique de la forme sous laquelle l'énergie radioactive est emmagasinée à la surface des corps solides.
L'intensité du rayonnement à un moment quelconque est représentée par la différence de deux exponentielles
I,, étant rintensité initiale, 0, = 2420 secondes étant la constante de tem|)s précédemment citée, Oo=i86o secondes une nouvelle constante de temps. Le coefficient numérique a = /\,20.
L'énergie radioactive disparaît donc beaucoup plus rapidement
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lorsqu'elle est sous la forme où elle se trouve sur un corps solide
activé que lorsqu'elle est sous la forme d'émanation. Elle diminue en etFet, dans ce dernier cas, de moitié en 4 jours.
Lorsque la durée d'activation est inférieure à 24 heures, la loi de désactivation pendant les premières heures est fortement altérée; on a indiqué i^fig- i) les courbes représentatives de désactivation. Les temps de séjour dans l'enceinte activante sont inscrits sur chaque courbe (').
Pour une activation ayant duré 5 minutes, par exemple, l'intensité du rayonnement, après une baisse brusque, passe par un minimum (7 = 8 min.), croît ensuite jusqu'à un maximum {t^i\o min.), puis décroît ensuite régulièrement. On voit sur la figure la manière dont se transforme la loi de désactivation en fonction du temps d'activation. Dans tous les cas, la loi de désactivation devient finalement, au bout de 2 heures 3o minutes, la loi exponentielle ordinaire avec baisse de moitié en 28 minutes. La courbe (1), qui représente la loi de désactivation après un temps long d'exposition à l'émanation, est la courbe normale limite.
Si l'on active un corps solide en le mettant brusrfuement au contact de l'émanation du radium, son rayonnement I s'établit peu à peu et tend vers une valeur limite I,. La courbe Log(I, — 1) en fonction du temps est alors identique à la courbe (1). Ainsi, que la lame s'active ou se désactive, le rayonnement tend vers sa valeur limite suivant la mêm,e loi. Les corps activés, lorsqu'on les sort d'une enceinte activante, ont la propriété d'émettre euxmêmes, pendant quelque temps, de lémanation radioactive capable d'activer d autres corps mis dans leur voisinage. Cette propriété se perd assez rapidement et ne se manifeste plus au bout de 1 heure ou 2 iieures, alors que l'activité des lames est encore très forte. Ce phénomène ne semble donc pas jouer le rôle principal dans la désactivation des lames. Peut-être est-ce dans la présence et dans la transformation d'une certaine quantité d'émanation qu'il faut rechercher l'explication des singularités des courbes au début de la désactn atiun.
Nous avons vu qu'en général la loi de désactivation ne dépend pas de la nature des corps activés : l'aluiinuium, le cuivre, le
(') M. l\ullietf(jrd {Physikal. Zeitsck., i5 niiirs 190:2) a déjà signalé les anomalies du déhut de la courbe ilc désactivulion.
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plomb, le bisimitii, le platine, TaroeiU, le verre, Talun, la paraffine se comportent de même. Cependant, pour certains corps qui ont subi une activation lon-ue, la loi exponentielle finale de désactivation ne s'applicpie plus. Après quelques heures, l'activité ne décroît plus que fort lentement et demande quelquefois plusieurs jours pour diminuer de moitié. Le phénomène est extrêmement manifeste avec le celluloïd et le caoutchouc. La paraffine et la cire
Fij
le présentent à un degré moindre; il se fait déjà sentir avec l'alun et le plomb. On voit {fig. 2) comment les courbes s'écartent de la courbe de désactivation normale (dans la construction de ces courbes, et pour les rendre comparables, on a supposé que l'intensité du rayonnement était la même au bout de i heure de désactivation). Le celluloïd a, de plus, la propriété d'émettre de l'émanation pendant plusieurs jours; cependant, il finit par se désactiver complètement.
SUR LA
PAR LES SELS DE RADIUM
En commun avec A. LABORDE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, l. CWXVI, p. 670, séance du 16 mars 1908.
Nous avons constaté que les sels de radium dégagent de la chaleur d'une manière continue.
Un couple ihei^mo-électrique, fer-constantan, dont une des soudures est entourée de chlorure de barjum radifère, et dont l'autre est entourée de chlorure de baryum pur, accuse en effet une différence de température entre les deux corps.
Nous avons fait l'expérience avec deux petites ampoules identiques, en mettant dans l'une i» de chlorure de baryum radifère contenant environ ^ de son poids de chlorure de radium, et dans l'autre 1° de chlorure de baryum pur. Les soudures du couple thermo-électrique sont placées respectivement au centre de chaque ampoule au milieu de la matière qui les remplit. Ces ampoules sont isolées dans l'air au milieu de deux petites enceintes identiques situées elles-mêmes dans une troisième qui est isolée calorifiquement et dans laquelle la température est sensiblement uniforme. Les variations de la température ambiante se font sentir dans ces conditions de la même façon sur les deux soudures, et n'iniluent pas sur les indications du couple.
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-Nous axons constaté ainsi une dilTérence de température de i", 5 entre le cliloniie de barvuin ladifère et le chlorure de baryum pur, le sel radifère ayant la température la plus élevée. Comme conti-ole, nous avons répété l'expérience dans les mêmes conditions avec deux ampoules renfermant toutes deux du chlorure de harviun pur. Les dillérences de teuipérature observées sont alors seulement de Tordre de grandeur de j^ de d('i;ré.
Nous avons cherché à évaluer quanlitciti\ ement la chaleur dégagée, dans un temps donné, par le radium.
Pour cela nous avons d'abord ccMiiparé cette chaleur à celle dégagée par un courant électrique d'intensité connue, dans un fd de résistance connue.
L ne ampoule renfermant le railium est enfermée à l'intérieur (I un bloc de métal aiupiel elle communique sa chaleur. Une des soudures du couj)le thermo-électi-ique est située dans une cavité creusée dans le bloc, l'autre soudure étant située dans un second bloc semblable, mais ne renfermant pas de radium. Lorsque le régime est établi, le bloc reçoit du radium, en un temps donné, autant de chaleur qu'il en perd par conduction et par rayonnement vers l'extérieur. Le couple indique alors une certaine différence de température entre les deux blocs.
Cette expérience une fois faite, on substitue à l'ampoule renfermant le radium une ampoule dans laquelle se trouve un fil fin de platine iridié que l'on échaud'e par le passage d'un courant. On modifie l'intensité du courant jusqu'à ce que. à l'état de régime, la ditlérence de température des deux blocs soit la même que dans l'expérience précédente. La chaleur dégagée par le radium dans la première expérience est alors égale à celle dégagée pendant le même temps par le courant dans la seconde expérience. Cette dernière quantité est facile à calculer.
Nous avons encore évalué la chaleur dégagée par le radium en faisant directement des mesures avec le calorimètre de Bunsen.
Avant de faire l'expérience, on constate d'abord que le niveau du mercure dans la lige du calorimètre reste parfaitement fixe. L'ampoule contenant le radium séjourne pendant ce temps dans C. 29
45o ŒlVRIiS DK l>. ClIUK.
un tube niainlenu à zrro dans la glace fondante. A un moment donné on introduit l"ain|)oule dans le calorimètre et l'on constate que le mercure se déplace alors dans la tige avec une vitesse parfaitement uniforme (à raison de 2*"", 5 à Flieure, par exemple, avec le produit dont nous avons parlé plus haut). Lorsqu'on retire l'ampoule contenant le x-adium le mercure s'arrête aussitôt.
i*^ du chlorure de baryum radifère, avec lequel nous avons fait la plupart de ces expériences, dégageait environ i4 petites calories à l'heure, mais la composition de ce produit ne nous est pas exactement connue. D'après l'activité radiante, il doit renfermer environ ^ de son poids de chlorure de radium pur. Nous avons également fait quelques mesures avec un échantillon de oS,o8 de chlorure de radium pur. Les mesures faites par les deux méthodes conduisent à des résultats qui sont du même ordre de grandeur sans être absolument concordants. Nous nous sommes proposé seulement, dans ces premières recherches, de démontrer d'une façon indiscutable l'existence du dégagement de chaleur en opérant dans des conditions variées et de donner l'ordre de grandeur du phénomène.
lë de radium dégage une quantité de chaleur qui est de V ordre de loo petites calories par heure.
I atome-gramme de radium (asjs) dégagerait, pendant chaque heure, 22 500*^^', nombre comparable à celui de la chaleur dégagée par la combustion dans l'oxygène de i atome-gramme d'hydrogène.
Le dégagement continu d'une telle quantité de chaleur ne peut s'expliquer par une transformation chimique ordinaire. Si l'on cherche l'origine de la production de chaleur dans une transformation interne, cette transformation doit être de nature j)lus profonde et doit être due à une modification de latome de radium lui-même. Cependant, une pareille transformation, si elle existe, se fait avec une extrême leuteur. En effet, les propriétés du radium n'éprouvent pas de variations notables en plusieurs années et Demarçaj n'a observé aucune différence dans le spectre d'un même échantillon de chlorure de radium en faisant deux examens à 5 mois d'intervalle. Si donc l'hypothèse |)récédente était exacte.
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l'énergie mise en jeu dans la transformation des atonies serait extraordinairement grande.
L'hypothèse dune modification continue de l'atome n'est pas seule coni|)atih]e avec le dégagement de chaleur du radium. Ce dégagement de chaleur peut encore s'expliquer en supposant que le radium utilise une énergie extérieure de nature inconnue.
SUR
L'ÉMAAATIOX DU RADIUM
KT
SON COEFFICIENT DE DIFFUSION DANS L'AIR. En commun avec J. DANNE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, l. CWWf, p. i3i4, séance du a juin 1908.
Lorsqu'on étudie le rayonnement de Becquerel émis par les parois d'un réservoir en verre, scellé à la lampe, et contenant l'émanation du radium (c'est-à-dire contenant de lair activé par une solution d'un sel de radium ), on constate que l'intensité 1 du rayonnement du réservoir diminue avec le temps t siii\anl une loi exponentielle. L'activité diminue de moitié en 4 jours; on a
I = Iue-^' ou -^ = — bl,
dt
avec b = 5>>,oi . lo"" sec~' .
On peut répéter l'expérience ju'écédcnte a\ec un réserxoir en verre qui, au lieu d'être scellé, communique avec l'atmosphère par un tube de verre capillaire. On trouve alors que l'intensité du rayonnement diminue plus l'apidement que dans le premier cas, mais toujours suivant une loi exponentielle caractérisée par un coefficient b' plus grand que b. Dans cette expérience une partie de l'émanation s'écoule par le tube capillaire, et la différence b' — b=^(i est caractéristique de cet écoulement. On peut admettre que le rayonnement des parois du réservoir est roportionnel à la
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quunlilc dV'iaaiialioa qu'il contient. La loi exponentielle indique alors que la vitesse d'écoulement de l'émanation par le tube capillaire est proportionnelle à la quantité d'émanation qui se trouve dans le réservoir.
Nous avons trouvé que le coefficient a varie proportionnellement à la section s du tube ca|)illaire, en raison inverse de la longueur / du tube, en raison inverse du volume i' du réservoir, el qu'il est indépendant de la forme du réservoir.
On a donc
K étant un coefficient qui caractérise la dillusion de l'émanation
dans l'air. Sous la pression atmosphérique, à la température de lo"
environ,
K =^ o , loo unité G. G. S.
La loi des longueurs se vérifie très bien; la loi relative à la section est aussi vérifiée d'une façon assez satisfaisante; il semble cependant que la vitesse d'écoulement croît avec la section du tube un peu moins vite que cette section. Le Tableau suivant contient le résultat des expériences (<•/ est le diamètre du tube capillaire) :
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D'après les lois qui précèdent, l'émanalion se diffuse comme un gaz qui serait mélangé à l'air en petite proportion. Le coefficient K représente alors le coefficient de diffusion du gaz dans lair. Ce coefficient est voisin de ceux trouvés pour certains gaz; celui relatif à l'acide carbonique dans l'air à 10" est 0,1 5 environ ; celui de la vapeur d'éther dans l'air est o,0() environ.
On peut du reste remarquer que le coefficient de diffusion de l'émanation du radium dans l'air est beaucoup plus facile à mesurer que le coefficient de clitTusion d'un gaz, le rayonnement du réservoir indiquant à chaque instant la quantité d'émanation qu'il contient.
M. Rutherford et miss Brooks ont déjà fait une expérience pour déterminer le coefficient de difFusion de l'émanation du radium dans l'air ('). Ils admettent, a priori, que l'émanation se comporte comme un gaz et déterminent le coefficient de difï'usion par la méthode de Loschmidt. Ils trouvent que le coefficient de diffusion dans l'air est voisin de 0,08, résultat en accord avec nos mesures.
Nous avons constaté que, dans d'autres circonstances encore, l'émanation du radium se comporte comme un gaz :
i" Un réservoir de volume r,, contenant de rémanation, émet un rayonnement J ; on le met en communication a\ec un deuxième réservoir inactif de volume Co ; une partie de l'i'-manation passe
(') Chemical News, 25 avril 1902.
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dans ce deuxième réser\oii-, mais létfiiilibre n'est établi qu'au bout d'un certain temps t. Pendant ce temps, lémanation est déduite daus une proportion connue. Soit J' I intensitc' qu'aurait émise le premier réservoir au liout du temps <, si la communication avec le deuxième réservoir n'avait pas été établie. Soit Jj rintensité mesurée au l)out du temps t. On trouve que
Ji _ f,
c'est-à-dire que l'émanation s'est partagée entre les deux réservoirs proportionnellement à leurs volumes. L'expérience donne le même résultat avec divers deerés de vide.
2" Deux réservoirs sont activés et communiquent entre eux par un tube de verre. On porte l'un deux à 35o", l'autre restant à la température de lo". L'activité rayonnante du tube resté froid augmente et l'on vérifie que l'émanation se partage entre les deux réservoirs dans la même proportion que le ferait la masse d'un gaz dans les mêmes conditions.
M. Rutlierford a constaté que lémanation du radium se condense à la température de l'air liquide; nous avons vérifié ce fait important en faisant 1 expérience suivante :
Un réservoir de verre, de grand volume, contient l'émanation du radium; ce réservoir est terminé par un tube capillaire. Si l'on plonge ce tube dans l'air liquide, toute l'émanation s'y condense. En séparant à la lampe le tube capillaire, on constate que le gros réservoir est devenu inactif, et que le petit tube capillaire, devenu très actif, contient toute l'émanation.
RECHERCHES RECENTES
LA RADIOACTIVITÉ.
Journal de Chimie physique, t. I, 1908, p. '\nc).
Depuis la découverte des substances fortement radioactives, les recherches sur la radioactivité ont pris un très grand développement. Je me propose dans cet article de donner un résumé de l'état actuel de nos connaissances relatives à ce sujet, en insistant particulièrement sur les résultats des travaux les plus récents (').
I. — Substances TiAnio actives
Rayons de Becquerel . Uranium et thorium. — Nous appellerons radioactives les substances capables d'émettre spontanément et d'une façon continue certains rayons dits rayons de BecrjuereJ. Ces rayons agissent sur les plaques photographiques; ils rendent les gaz qu'ils traversent conducteurs de l'électi^icité; ils sont capables de traverser le papier noir et les métaux. Les rayons de Becquerel ne se réfléchissent pas, ne se réfractent pas, ne se polarisent pas.
C'est M. Becquerel qui a découvert en 1896 que V uranium et ses composés émettent d'une façon continue ces nouveaux rayons. M. Schmidt et M""' Curie ont ensuite trouvé à peu près simulta-
(') Pour détails plus rornplels sur les travaux antérieurs à mai 1908, voir la thèse de M""' Curie (Paris, Gauthier- Villars, juin igoS). Ce travail paraîtra dans les Annales de Chimie et de Physique en 1908 et 1904.
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néinent que les composés du l/ioriuui sont aussi radioactits. L intensité des radiations émises par les composés du thorium est analogue à celle des radiations émises par les composés d'uranium. La radioactivité est une propriété atomique qui accompagne les atomes d'uranium et de thorium partout où ils se trouvent; dans un corps composé ou un mélange oHe est, en général, d'autant plus grande <pie la pro|)orlion de ces deux métaux y est elle-même plus forte.
lYouvclles substances radioactnes. — M""' Curie a recherché en ) 8c)8 si, parmi les corps simples alors connus, il y en avait d'autres doués de propriétés radioactives; elle n'a pu trouver aucune suhstance donnant un rayonnement notable, et elle a pu conclure que les propriétés radioactives des corps simples sont au moins loo fois plus faibles que celles de Turanium et du thorium. Elle a trouvé, au contraire, que certains minéraux contenant de luranium i la pechblende, la clialcolite, la carnotite) sont plus actifs que luranium métallique; l'activité de ces minéraux ne pouvait donc être attribuée ni uniquement à l'uranium, ni aux autres corps simples connus. Cette découverte a été fertile en résultats nouveaux. Nous avons établi, M"'"^ Curie et moi, dans un travail fait en commun, que la pechblende renferme des substances radioactives nouvelles, et nous avons supposé que ces sul)stances contiennent des éléments chimiques nouveaux.
On connaît actuellement a\ec certitude trois substances nouvelles fortement radioactives : le poloniuDi , qui se trouve dans le l)ismuth que l'on extrait des minerais d'urane, le radium ( ' ), qui se trouve dans le baryum de même provenance, et \ actinium, qui a été trouvé par M. Debierne dans les terres rares retirées du même minerai. Toutes ces trois sul)stances se trouvent dans les minerais d'urane en quantité inlinitésimale. et toutes les trois possèdent une radioacti\ ité- environ un million de fois plus grande que celle de luranium et du thorium.
Récemment M. Giesel et M. Hotimann ont signalé la présence dans les minerais d'urane dune quatrième substance fortement radioactive qui aurait des propriétés chimiques analogues à celles
(') Découverl |>ar M. et \i"'* Curie et M. Bi-iiionl.
du plomb; d'ajirès les publications qui ont paru justpi'ici je n'ai pu me faire une opinion sur la nature de cette substance.
On peut se demander si la radioactivité est une propriété générale de la matière. Cette question ne peut actuellement être considérée comme résolue. Les reciierclies de M""^ Curie ont prouvé que les diverses substances connues ne possèdent j)as de radioactivité atomique qui atteigne le centième de la radioactivité de l'uranium et du thorium. D'autre part, certaines réactions chimiques peuvent donner naissance à la création d'ions conducteurs de l'électricité sans que la substance active présente le caractère de radioactivité atomique. C'est ainsi que le phosphore blanc en s'oxydant rend l'air qui l'entoure conducteur de l'électricité, tandis que le phosphore rouge et les phosphates ne se montrent nullement radioactifs.
Des expériences déjà anciennes (Russel, Colson, Lengjel) montrent que certains corps agissent à la longue sur les plaques photographiques. 11 est possible qu'une partie de ces phénomènes soit due à la radioactivité, mais on n'a à ce sujet aucune certitude. Des travaux récents (Mac Lennan et Burton, Strutt, Lester Cooke) conduiraient pourtant à supposer que la radioactivité appartient à toutes les substances à un degré extrêmement faible. L'identité de ces phénomènes très faibles avec les phénomènes de radioactivité atomique ne [)eut encore être considérée comme certaine.
Radium. — De toutes les substances fortement radioactives, le radium est la seule pour laquelle on ait réussi à prouver qu'elle constitue un élément nouveau. Le radium possède un spectre caractéristique dont la découverte et la première étude sont dues à Demarçaj, et cjui a été étudié depuis par MM. Runge et Precht et par Sir W.Crookes. Le radium est un élément qui vient se placer dans la série des métaux alcalino-terreux à la suite du baryum ; son poids atomique déterminé par M""-' Curie est égal à 220.
Le radium a été retiré jusqu'à présent d'un résidu de la fabrication qui a pour but d'extraire l'urane de son minerai (la pechblende). Ce résidu contient par tonne 0^,2 à 0*^,3 de radium. On commence par extraire de 1' de résidu 1 o"^" à iS'^^de sel de baryum radifère, d'où l'on retire ensuite le sel de radium par des cristallisations fractionnées (avec le chlorure ou le Ijromure), les cristaux
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qui se déposent dans une solution étanl jilus riches en radium que le sel qui reste dans la liqueur.
On peut mesurer l'activité radiante d'un sel de radium à diverses époques à partir du moment où Ton a fait cristalliser le sel et où on la séché à Tétuve. On constate que l'acti\ité a une certaine valeur initiale, |)uis elle augmente en fonction du temps, d'abord rapidement, puis de plus en plus lentement; elle tend asymptotic|uement vers une valeur limite qui est environ 5 fois plus forte que l'activité initiale. L'activité reste ensuite invariable pendant des années, si on laisse le sel dans un état invariable.
Polo/u'uni. — Le. polonium est, au contraire, un corps qui perd lentement sa radioactivité à partir dvi moment où il a été séparé du minerai d'urane qui le contenait. Après c[uelques années la radioactivité du polonium a presque complètement disparu. Le polonium se comporte donc comme un corps instable. On n"a pas encore pu démontrer que le polonium est un élément nouveau, distinct du bismuth ordinaire.
On peut concentrer le polonium par fractionnement en précipitant par Teau le sous-nitrate de bismuth à j)olonium, en solution acide; la partie précipitée est la plus active. On peut aussi faire une précipitation partielle dune solution chlorhydrique très acide par l'hydrogène sulfuré: le polonium se concentre dans les sulfures précipités. Ces procédés de fractionnement sont pénibles, parce que les produits précipités ne se redissolvent que difficilelement. M. Marckwald concentre l'activité en plongeant une baguette de l)ismuth dans une solution de bismuth à polonium ; une couche de métal extrêmement actif se dépose sur la baguette.
Actiniitin. — La concentration de lactinium est encore plus pénible cfue celle du polonium. Les sels solides renfermant de lactinium possèdent une radioactivité qui reste complètement invariable dans l'espace de plusieurs années.
TL — RayO]\]ve:\ie>'t des coups radioactifs. Complexité du rayonnement. — Le radium est le corps radio-
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actif dont le rayonnement a été étudié le plus coinplètenient. ()n sait aujourd'hui que le radium émet un ensemble de rayons de natures dillérentes qui peuvent être compris dans trois groupes. Suivant la notation adoptée par M. Rutlierlord, je désignerai ces trois groupes de rayons par les lettres a, [i, y.
L'action du champ magnétique permet dv les distinguer. Dans lin champ magnétique intense, les rayons a sont légèrement déviés de leur trajet rectiligne, et la dé\iation se fait de la même manière que pour les rayoïïs canaux de M. Goldstein dans les tubes à vide; au contraire les rayons ^ sont déviés comme les rayons cathodiques, et les rayons y ne sont pas déviés et se comportent comme les rayons de Rœntgen.
Rayons ^. — Les rayons [i du radium, analogues aux rayons cathodiques, forment un groupe hétérogène; ils se distinguent les uns des autres par leur pouvoir pénétrant et par la déviation qu'ils éprouvent dans un champ magnétique.
Certains rayons [^ sont absorbés par une lame daiuminium de quelques centièmes de millimètre d'épaisseur, tandis que d'autres traversent en se diffusant plusieurs millimètres de plomb.
Supposons que l'on ait réalisé un faisceau rectiligne de rayons de Becquerel au moyen d'une parcelle de sel de radium et d'un écran percé d'un trou. Si l'on fait naître un champ magnétique uniforme noruial à la direction du faisceau, les rayons ^ s'incurvent et décrivent des trajectoires circulaires dans un plan normal à la direction du champ magnétique. Les rayons des circonférences décrites varient dans des limites étendues. M. Becquerel a montré que les rayons les plus pénétrants sont ceux qui sont le moins déviés et qui, par conséquent, décrivent des circonférences dont le rayon de courbuie est le plus grand. Ln recevant le faisceau des rayons [5 dévié par le champ magnétique sur une plaque photographique, on obtient sur celle-ci une impression qui constitue un véritable spectre dans lequel les divers rayons [ii manifestent leur action séparément.
On peut supposer que les rayons ^ sont constitués |)ar des projectiles (électrons), chargés d'électricité négative et lancés à |)artir du radium avec une grande vitesse. Soit alors m la masse d'un projectile, e sa charge, c sa vitesse initiale, p le rayon de courbure
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(le la trajectoire, H Tintensité du cliaiiij) inai;ii('tique (supposé normal à la direction de la vitesse initiale), -ji. la perméabilité mai;nétiquc du milieu. On aura la relation facile à établir
I^es rayons ^ sont aussi dé\iés dans un champ électrique. Supposons que l'on ait réalisé un faisceau rectiligne de ces rayons. Si Ton crée un champ électrique uniforme normal à la direction luilialc du faisceau, les rayons sont déviés en sens inverse de la direction du champ, et décrivent des trajecloiies paraboliques. On peut réaliser l'expérience en faisant passer le faisceau de rayons entre deux plateaux m('talli(jues parallèles, entre lesquels on établit une différence de potentiel. La déviation est faible avec les moyens dont on dispose, et il convient d"oj)érer dans le vide. L'air est, en effet, rendu conducteur par les rayons; si donc on oj)ère dans I air, I isolenienl est ]nq)arfail, et il est difficile de maintenir entre les plateaux une ddlérence de jiotentiel constante et éle\ée. Les rayons fj les plus pénétrants sont les jnoins dé\iés.
L action du champ électri(|ue est en accord avec l'hypothèse balistique précédemment énoncée. Plaçons-nous dans cette hypothèse, et supposons qu'un champ électrique uniforme d'intensité h et de largeur L agisse sur le projectile chargé, dont la vitesse initiale est normale au champ. La déviation y de l'extrémité de la trajectoire à la sortie du champ est donnée })ar la formule (2) en admettant que la déviation soit faible.
(1) = —vK
JK e
Des équations (i) et (2) on peut tirer d'une part la vitesse v des
projectiles, d'autre part le rapport — de la charge électrique à la
masse correspondante.
Les expériences de M. Becquerel ont montré que pour les
rayons ^j les plus intenses le rapport — est voisin de 10' unités
électromaonéliques, et c a une valeur de i ,6 x lo"* Ces valeurs
•^ i ' sec
sont du même ordre de grandeur que pour les rayons cathodiques.
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M. Kaiifmann a fait des expériences précises sur le même sujel. Ce physicien a soumis un faisceau très étroit de rayons du radium à l'action sinudtanée d'un ciiamp mat;nétique et d'un champ électrique, les deux champs étant uniformes et ayant une même direction normale à la direction primitive du faisceau. Le faisceau est reçu sur une plaque photographique placée normalement à sa direction primitive. En l'absence des deux champs l'impression sur la plaque est une petite tache circulaire que nous assimilerons à un point. Quand le ciiamp magnétique agit seul, les divers rayons [îi qui sont inégalement déviés, mais restent dans un plan normal au champ, produisent sur la plaque une impression en forme de ligne droite. Ouand le champ électrique agit seul, les divers rayons ^ sont inégalement déviés dans un même plan passant par le champ et produisent sur la plaque une impression rectiligne normale à celle obtenue précédemment. Quand les deux champs agissent simultanément, l'impression sur la plaque est une courbe. Chaque point de la courbe correspond à une espèce différente de rayons ^. En prenant comme axes coordonnés sur la plaque photographique les lignes droites obtenues quand chacun des champs agit seul, les coordonnées de chaque point de la courbe représentent les déviations électrique et magnétique relatives à une même espèce de rayons.
Voici les nombres obtenus pour v et — par M. Kaufmann, dont
les mesures sont relatives surtout aux rayons les plus pénétrants du radium. J'indique, à titre de comparaison, les valeurs obtenues par M. Simon pour les rayons cathodiques :
— en un lies /n cm
i' • électromagnétiques. sec
„„. . ,„ 1 pour les rayons cathodiques
1,863X10' o,7 X ro'o ' ~^. ^
( (Simon)
i,3i X lo' ■2,36xio'o\
1 i)our les rayons du radium 0,97 » -^^^9 » / ' ,,- %
i Kaulnmnn )
On voit que certains rayons [j oui une \itesse voisine de celle de la lumière. On coiuprend que des projectiles animés d'une telle
RKCIIEItCllliS KKCKNTKS SIK I.A It.VDIOACTIX ITlJ. 4^3
\ilesse peinent, s'ils sont très petits, avoir un pouvoir pénétrant très grand \is-à-vis de la matière.
Le i-apport — semble être le même pour les rayons [j du radium
les moins pénétrants et pour les rayons cathodiques. Mais ce rapport va en diminuant à mesure que la vitesse des rayons augmente. MM. J.-J. Thomson et 1 ownsend pensent que les électrons chargés en mouvement possèdent une charge qui est la même pour chacun d'eux et qui est égale à celle transportée par un atome d'hydrogène dans l'électrolyse d'une solution. S'il en est ainsi, il faut admettre que la masse des projectiles augmente en même temps que leur vitesse, quand celle-ci se rapproche de celle de la lumière.
Dans le cas de l'électrolyse le rapport — est égal à QÔSo, tandis
que ce même rapport est égal à i,865 x lo' pour les rayons cathodiques et pour les rayons fj peu pénétrants. Si l'on admet que la charge e est la même dans les deux cas, on en déduit que la masse d'un électron est environ 2000 fois plus petite que celle d'un atome d'hydrogène.
Des considérations théoriques conduisent à concevoir que l'inertie de la particule est précisément due à son état de charge en mouvement, la vitesse d une charge électrique en mouvement ne pouvant être modifiée sans dépense d'énergie. Autrement dit, la masse de la particule chargée est, au moins en partie, une masse apparente ou masse électromagnétique. M. Abraham a donné une formule permettant de calculer la masse électromagnétique d'une particule chargée en fonction de sa vitesse. D'après cette formule, la masse due aux réactions électromagnétiques est constante pour des vitesses faibles, celte masse augmente a\ec la vitesse et tend vers l'infini pour des vitesses qui tendent vers celle de la lumière. Les expériences de M. Raufmann sont en accord avec cette théorie et conduisent de plus à admettre que la masse d'un électron est entièrement de nature électromagnétique. Ces résultats ont une grande importance théorique; ils permettent de prévoir la possibilité d'établir les bases de la mécanique sur la dynamique de petits centres matériels chargés en état de mouvement.
Rayons a. — Les ravons a du radium sont très peu pénétrants;
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une lame d aluiniiiiiiin de ([iielques cenlièines de millimètre crépaisseur les absorbe presque complètement. Ils sont aussi absor])és j)ar 1 air, et ne |)euvent pénétrer dans Tair à la pression atmosphérique à une distance supérieure à lo*^^'". J.es rayons a forment la partie la plus importante du rayonnement du radium, si l'on convient de mesurer le rayonnement pai- la i;rand('ur' de l'ionisation qu'il produit dans l'aii-.
Les rayons a sont très peu déviés par les champs électriques el magnétiques les plus intenses, et on les a d'abord considérés comme étant des rayons non déviables sous cette action. Cependant, indépendamment de l'action du chamj) magnétique, les lois de l'absorption des rayons a par des écrans superposés permettaient déjà d'en faire un groupe à part et de les distinguer nettement des rayons de Rœntgen. En ti^aversant des écrans successifs, les rayons a deviennent en effet de moins en moins pénétrants, tandis que dans les mêmes conditions le pouvoir pénétrant des rayons de Rœntgen va en augmentant. Il semble que l'on puisse assimiler un rayon a à un projectile dont l'énergie diminue à la traversée de chaque écran. Un écran donné absorbe aussi beaucoup plus fortement les rayons a quand il est placé loin du radium, C|ue quand il est placé tout contre le radium.
M. Strutt a fait la supposition que les rayons a sont analogues aux layons canaux des tubes à \ide. M. R.utherford a réussi à mettre en évidence l'action du champ magnétique sur les rayons a du radium et à faire une première mesure de la dt'-viation. M. Becquerel a confirmé les résultats obtenus par M. R.utherford et a donné une nouvelle mesure du phénomène. M. des Coudres a fait une mesure de la déviation électrique et de la déviation magnétique des rayons a en opérant dans le vide.
Il résulte de ces recherches que les rayons a se comportent comme des projectiles animés d'une grande vitesse et chargés d'électricité positive. La déviation dans un champ magnétique et dans un champ électrique se fait en sens inverse de celle qui aurait lieu pour les rayons cathodiques.
Les rayons a forment un groupe qui semble homogène, ils sont tous déviés de la même façon par le champ magnétique et ne donnent pas alors un spectre étalé comme les rayons |ii. Les for-
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mules (i) et (2) de la page 46 sont encore applicables. D'après les mesures de des Coudres faites dans le \ide, on trouve :
V = 1 ,65 X lo'J, — = 6400.
On voit que la vitesse des projectiles est 20 fois plus faible que celle de la lumière. Si Fon admet que la cbarge d'un projectile est la même que celle d'un atome d'hydrogène dans l'électrolvse, on trouve que sa masse est de Tordre de grandeur de celle d'un atome
d'hydrogène Me rapport £ est égal à ç^fioo, pour l'hydrogène dans
l'éleclrolyse j. On conçoit que ces projectiles, plus gros que les
électrons et animés d'une vitesse moindre que celle des électrons aient aussi un pouvoir de pénétration bien moindre.
D'après les expériences de M. Becquerel, la courbure de la trajectoire des rayons a qui se propagent dans un champ magnétique uniforme n'est pas constante, lorsque la propagation a lieu dans l'air à la pression atmosphérique. Tout d'abord cette courbure est la même que celle obtenue dans le vide, mais elle devient de moins en moins grande à mesure que le rayon s'éloigne de la source. On peut expliquer ce phénomène en admettant que de nouvelles particules viennent se fixer sur les projectiles qui constituent les rayons, pendant que ceux-ci accomplissent leur trajet dans l'air. Cette hypothèse rendrait compte du fait que le pouvoir absorbant d'un écran pour les rayons a augmente, quand on éloigne l'écran de la source radiante.
Les rayons a sont ceux qui sont actifs dans la très belle expérience réalisée dans le spintliariscope de M. Crookes, Dans cet appareil, un fragment très petit d'un sel de radium (une fraction de milligramme) est maintenu par un fil métallique à une faible distance (o""'',5) d'un écran au sulfure de zinc phosphorescent. En examinant dans l'obscurité avec une loupe la face de l'écran qui est tournée vers le radium, on aperçoit des points lumineux parsemés sur l'écran et faisant songera un ciel étoile; ces points lumineux apparaissent et disparaissent continuellement. Dans la théorie balistique, on peut imaginer que chaque point lumineux qui apparaît et disparaît résulte du choc d'un projectile. On aurait C. 3o
affaire pour la première fois à un phénomène permellant de distinguer l'action individuelle d'un atome.
Rayons y. — Les rayons v du radium sont entièrement comparables aux rayons de Rœnti^en. Ils ne semblent former qu'une bien faible partie du rayonnement total. 11 existe des rajons v ayant un pouvoir de pénétration extraordinaire, et ces rayons se diffusent très peu en trayersant la plupart des corps.
Diffusion des rayons du radium. — Soit un faisceau de rayons de Becquerel issu du radium et délimité par des fentes taillées dans des écrans en plomb. Si le faisceau rencontre un écran mince, les rayons a sont absorbés, les rayons |3 sont diffusés dans tous les sens, les rayons v traversent partiellement l'écran à l'état de faisceau bien défini aux bords nets; les rayons y peuvent ainsi traverser un prisme de verre épais sans que le faisceau cesse d'être rectiligne et bien limité. On s'est demandé si les rayons [3 sont toujours complètement diffusés en traversant un écran solide. Les expériences de M. Beccpierel montrent qu'un faisceau de rayons [3 peut se propager à l'état bien défini dans la paraffine. M. Becquerel se sert de l'action des rayons |3 sur les plaques photographiques pour étudier sur une plaque la trace du trajet des rayons ^ dispersés par le champ magnétique. On voit sur les clichés que les ra^'^ons les plus pénétrants traversent sans se diffuser notablement ^""" ou 8""" de parafline, tandis que les rayons les moins pénétrants sont complètement difiusés après un trajet de 2""""\ Le champ magnétique dévie les rayons |3 dans la paraffine comme dans l'air.
Conductibilité des liquides diélectriques sous V action des rayons du radium. — Les liquides diélectriques deviennent légèrement conducteurs sous l'action des rayons du radium. On peut constater ce phénomène avecl'éther de pétrole, l'huile de vaseline, la benzine, Tamylène, le sulfure de carbone, l'air li(piide.
Rayonnement des autres corps radioactifs. — Le polonium n'émet que des rayons très peu pénétrants qui semblent identiques avec les rayons a du radium. Ils possèdent à peu près le même
pouvoir pénétrant et sont déviés de la méine façon par le champ magnétique; enfin, avec les rayons a du polonium, on peut faire l'expérience du spintliariscope. Le polonium fournit donc une source de ravons a exempts des autres espèces de rayons, ce qui est précieux dans certaines études. Mais la source s'épuise, et au bout de quelques années le polonium séparé du minerai qui le contenait a perdu son activité.
Le ihoi'iuni, \ uranium, Vactiniuni semblent émettre des rayons a et jii; on a pu vérifier la déviabilité des rayons ^.
• Charge électrique des rayons du radium. — D'après la théorie balistique, les rayons a doivent transporter des charges électriques positives et les rayons ^ des charges électriques négatives. Nous avons montré, M""" Curie et moi, que, conformément à cette théorie, les rayons p du radium chargent négativement les corps qui les absorbent. Pour le montrer, on utilise une plaque de plomb en relation avec un électroinètre. La plaque de plomb est entièrement recouverte d'une couche de paraffine qui est ellemême entourée d'une enveloppe d'aluminium mince reliée à la terre. Le radium, situé dans une petite cuve à fextérieur, envoie ses rayons sur la plaque de plomb ainsi protégée. Les rayons a sont arrêtés par l'enveloppe extérieure d'aluminium; une partie des rayons 5i traverse l'aluminium et la paraffine et se trouve absorbée par le plomb qui se charge négativement. La paraffine est nécessaire pour olitenir un isolement suffisant de la lame de plomb, qui ne pourrait se charger si elle était entourée d'air rendu conducteur par les rayons de Becquerel.
Nous avons aussi montré qu'un sel de radium se charge positivement lorsqu'il est enveloppé d'une couche isolante et qu'il émet à l'extérieur des rayons |j, tandis que les rayons a ne peuvent s'échapper.
Une ampoule de verre scellée et contenant un sel de radium se charge spontanément d'électricité comme une bouteille de Leyde. Si au bout d'un temps suffisant on fait avec un couteau à veiTe un trait sur les parois de l'ampoule, il pari une étincelle qui perce le verre en un point où la paroi a été amincie sous le couteau; en même temps, l'opérateur éprouve une petite secousse dans les doigts par suite du passage de la décharge.
Phosphorescence des corps par f action des rayons de Becquerel. Lumière émise par les sels de radium. Coloration des corps par l'action des rayons. — Le rayonnement du radiiun provoque la pliospliorescence d un grand nombre de corps : sels alcalins el alcaline-terreux, sulfate d'uranyle et de potassium, matières organiques, coton, papier, sulfate de cinchonine, peau, verre, quartz, etc. Les corps les plus sensibles sont le platinocjanure de baryum, la willémite (silicate de zinc), le sulfure de zinc de Sidot, le diamant. Avec les rayons |îi pénétrants, la willémite et le platinocyanure sont les corps les plus sensibles, tandis qu'avec les rayons a on a avantage à employer le sulfure de zinc phosphorescent.
Les substances phosphorescentes sont altérées par l'action prolongée des rayons du radium; elles deviennent alors moins excitables et sont moins lumineuses sous l'action des rayons. En même temps ces corps changent de teinte et se colorent. Le verre se colore en \iolet, en noir ou en brun; les sels alcalins se colorent en jaune, en vert ou en bleu; le quartz transparent devient du quartz enfumé; la topaze incolore devient jaune orangé, etc. Le verre coloré par le radium est thermoluminescent ; en le chaulfant vers Soo" on le voit émettre de la lumière; en même temps, il se décolore et revient à son état primitif; il est alors susceptible d'être coloré à nouveau par l'action des rayons du radium.
Les sels de radium sont spontanément lumineux. On peut admettre qu'ils se rendent eux-mêmes phosphorescents par l'action des rayons de Becquerel qu'ils émettent. Le chlorure et le bromure de radium anhydres sont les sels qui donnent la luminosité la plus intense. On peut en obteuir d'assez lumineux pour que la lumière puisse se voir en plein jour. La lumière émise par les sels de radium rappelle comme teinte celle du ver luisant (^lampyre). La luminosité des sels de radium diminue avec le temps sans jamais disparaître complètement, et en même temps les sels d'abord incolores se colorent en gris, en jaune ou en violet.
E (Jets physiologiques des rayons du radium. — Les rayons du radium provoquent diverses actions physiologiques.
Un sel de radium situé dans une boite opaque en carton ou en métal, agit cependant sur l'œil et produit une sensation de lumière.
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Pour obtenir ce résultat, on peut placer la boite contenant le radium devant l'œil fermé ou contre la tempe. Dans ces expériences, les milieux de l'œil deviennent lumineux par phosphorescence sous l'intluence des rayons du radium, et la lumière que l'on aperçoit a sa source dans l'œil lui-même.
Les ravons du radium agissent sur l'épiderme. Si Ion garde pendant quelques minutes une ampoule contenant du radium sur la peau, on n'éprouve aucune sensation particulière; mais, i5 à 20 jours après, il se produit sur la peau une rougeur, puis une esrhare, dans la région où Ton a\ait appliqué l'ampoule. Si l'action des ravons a été assez longue, il se forme ensuite une plaie qui peut mettre plusieurs mois à guérir. L'action des rayons du radium sur l'épiderme est analogue à celle procFuite par les rayons de Rœntgen. On essaye actuellement d'utiliser cette action dans le traitement des lupus et des cancers.
Les ravons du radium agissent encore sur les centres nerveux et déterminent alors des paralvsies et la mort (Danysz). Ils semblent aussi agir d une façon particulièrement intense sur les tissus vivants en voie d'évolution ( Bohn).
Emploi du radium dans l'étude de l'électricité atmosphérique. — Les rayons du radium ont été utilisés dans l'étude de l'électricité atmosphérique (Paulsen, \\ itkowski, Moureaux). Une petite quantité d'un sel de radium fixée à l'extrémité d'une tige métallique constitue une prise de contact pour le potentiel. On évite par ce dispositif très simple l'usage des flammes ou des appareils à gouttes d'eau pour la mesure du potentiel en un point de l'atmosphère.
IIL — Chaleur dégagée par les sels de radium.
Les sels de radium dégagent continuellement de la chaleur. Ce dégagement est assez fort pour qu'on puisse le montrer par une expérience grossière, faite à l'aide de deux thermomètres à mercure ordinaires. On utilise deux vases isolateurs thermiques à vide identiques entre eux. Dans l'un de ces vases on place une ampoule de verre contenant o^, ^ de bromure de radium pur; dans le
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deuxième vase on place une ampoule de verre qui contient une substance inactive quelconque, par exemple du chlorure de baryum. La température de chaque enceinte est indiquée par un thermomètre dont le réservoir est placé au voisinage immédiat de l'ampoule. L'ouverture des isolateurs est fermée par du coton. Dans ces conditions, le thermomètre qui se trouve dans le même vase que le radium indique constamment une température supérieure de 3" à celle indiquée par l'autre thermomètre.
On peut évaluer la quantité de chaleur dégagée par le radium à l'aide du calorimètre à glace de Bunsen. En plaçant dans le calorimètre une ampoule de verre qui contient le sel de radium, on constate un apport continu de chaleur qui s'arrête dès que l'on éloigne le radium. «La mesure faite avec un sel de radium préparé depuis longtemps montre que chaque gramme de radium dégage 80'^''' pendant chaque heure. Le x'adium dégage donc pendant chaque heure une quantité de chaleur suffisante pour fondre son poids de glace. Cependant le sel de radium utilisé semble toujours dans le même état, et du reste aucune réaction chimique ordinaire ne pourrait être invoquée pour expliquer un pareil dégagement continu de chaleur.
On constate encore qu'un sel de radium qui vient d'être préparé dégage une quantité de chaleur relativement faible. La chaleur dégagée en un temps donné augmente ensuite continuellement et tend vers une valeur déterminée qui n'est pas encore tout à fait atteinte au bout d'un mois.
Quand on dissout dans l'eau un sel de radium et que l'on enferme la solution dans un tube scellé, la quantité de chaleur dégagée par la solution est d'abord faible; elle augmente ensuite et tend à devenir constante au bout d'un mois. Quand l'état limite est atteint, le sel de radium enfermé en tube scellé dégage la même quantité de chaleur à l'état solide et à l'état de dissolution.
On peut encore évaluer la chaleur dégagée par le radium à diverses températures en l'utilisant pour faire bouillir un gaz liquéfié et en mesurant le volume du gaz qui se dégage. On peut faire l'expérience avec le chlorure de méthjle ( — 21").
L'expérience a été faite aussi par M. le professeur Devvar et par moi avec l'oxygène liquide (à — 180") et l'hydrogène liquide (à — 2 52"). Ce dernier corps convient particulièrement bien pour
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réaliser l'expérience : Un tiil)e A {/ig- i), fermé à la partie inférieure et entouré dun isolateur à vide de Dewar, contient un peu d'hydrogène liquide H; un tube de dégagement tt permet de recueillir le gaz dans une éprouvette graduée, remplie d'eau. Le lube A et son isolateur plongent tous deux dans un bain dhydro-
Fig. I.
gène liquide H'. Dans ces conditions aucun dégagement gazeux ne se produit dans le tube A. Lorsque l'on place une ampoule a contenant o^, - de bromure de rach'um tians l'hydrogène du tube A, il se fait un dégagement continu de gaz hydrogène, et l'on recueille -3^"*' de gaz par minute. (Le l)romure de radium était préparé depuis lo jours seulement.)
IV . SlU la UAniOACTlVITÉ lADUITE ET LES ÉMA^TATIO^fS
IIADIOACTIN ES.
RadioaclU'ité induite. — Le radium, le thorium et lactinium ont la propriété d'agir à l'extérieur autrement que par les rayons de Hecquerel (pi'ils émettent. Ils communiquent peu à peu leurs propriétés radioactives aux corps qui se trouvent dans leur voisinage, et ceux-ci émettent à leur tour des rayons de Becquerel. L'activité peut ain^i se transmettre aux gaz, aux liquides et aux solides, et c'est là le phénomène de la radioactivité induite.
La radioactivité induite se pro])age dans les gaz de proche en proche par une sorte de conduction, elle nest nullement due à l'action du rayonnement direct des corps qui la proNOquent.
Quand on éloigne le corps activé du corps radioactif, la radio-
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activité induite sur ce corps persiste pendant un certain temps ; elle diminue cependant peu à peu et Unit par s'éteindre.
EiiKination. — Pour expliquer ces phénomènes, M. Rutlierford admet que le radium ou le thorium dégagent constamment un gaz matériel radioactif instable qu'il nomme éinanatioii. L'émanation se répand dans le gaz qui entoure le corps radioactif; elle se détruit peu à peu en émettant des rajons de Becquerel et en donnant naissance à d'autres corps matériels radioactifs instables qui ne sont pas volatils; ces nouvelles matières se fixent à \a surface des corps solides et les rendent radioactifs.
Sans préciser autant les hypothèses, on peut adopter le nom d'émanation pour désigner Vénergie radioactive sous la forme qu'elle allecte quand elle se répand dans le gaz qui entoure les corps radioactifs; on peut de plus supposer que cette énergie disparaît en créant Vénergie de radioactivilé induite des corps solides.
Radioactivité induite par le radium et émanation du radium. — Lorscjue l'on place un sel de radium solide dans une enceinte close remplie d'air, les parois intérieures de l'enceinte et tous les corps solides placés dans l'enceinte deviennent radioactifs. On peut, par exemple, introduire dans l'enceinte une lame solide d'un corps quelconque, l'j laisser un certain temps, puis la retirer et étudier son activité. On constate que l'activité de la lame augmente d'abord avec la durée du séjour dans l'enceinte, mais qu'elle atteint une \aleur limite pour un séjour assez prolongé. Lorsque la lame activée est retirée de Tenceinte, elle perd son activité suivant une loi d'allure exponentielle, le rajonnement diminuant de la moitié de sa valeur pendant une période de temps de l'ordre de grandeur d'une demi-heure. D'une manière générale, tous les corps solides dans les mêmes conditions s activent et se désacti\eni de la même façon.
Les phénomènes sont beaucoup plus intenses (environ 20 fois) si, au lieu de placer dans l'enceinte le sel de radium solide, on place dans celle-ci la solution du même sel dans un vase ouvert.
La nature et hv pression du gaz contenu dans l'enceinte n'ont pas d'influence sur les pliénoaiènes observés.
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L'activité induite dans une enceinte est proportionnelle à la quantité de radium qui s'y trouve.
Lorsque l'enceinte contenant le radium communique par un tube avec une deuxième enceinte, les corps solides contenus dans celle-ci s'activent également au bout d'un temps suffisant. J^a transmission de la propriété activante peut même se faire d'une enceinte à une autre par un tube capillaire.
Lorsque le gaz qui a été activé par le séjour dans une enceinte renfermant du radium est transporté dans une autre enceinte, il conserve pendant un temps assez long la propriété de rendre radioactifs les corps solides amenés en contact avec lui. Le gaz ainsi soustrait à raclion du radium perd cependant peu à peu sa propriété activante: celle-ci dis|)araîten fonction du temps suivant une loi exponentielle; elle diminue de la moitié de sa \aleur pendant cliaque période de 4 jours.
Pour interpréter ce phénomène, on peut admettre que le radium donne lieu à un débit continu el constant d'émanation radioactive ; cette émanation se répand dans l'air d'une enceinte et agit sur les corps solides en les actixant. Lorsque l'air est transporté dans une autre enceinte, l'émanation est entraînée avec lui; elle se détruit
ensuite spontanément a\ec une vitesse telle que la quantité d'émanation répandue dans le gaz diminue de moitié pendant chaque période de 4 jours.
Dans une enceinte renfermant du radium il s'établit un état d'équilibre quand la quantité d'émanation dans l'enceinte est telle que la perte d'émanation résultant de sa destruction spon-
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lanée compense exactement l'apport continu d'émanation ayant sa source dans le radium.
On peut faire l'expérience suivante : Le récipient de verre A rempli d'air i^Jlg. 2) communique par la partie rétrécie O avec l'ampoule B qui renferme une solution de radium S. Au bout d'un certain temps l'émanation s'est répandue en A, et les parois intérieures de ce récipient sont activées. On sépare le récipient A du radium en fermant en O à la lampe. On peut ensuite étudier le raisonnement extérieur du récipient A en le transportant dans le cylindre intérieur d'un condensateur cylindrique {Jig- •^). Ce cylindre intérieur BBBB est en aluminium; on le porte à un potentiel de 5oo volts. Le cylindre extérieur CCCC du condensateur
Fis. 3.
électromètre
et quarts
est en cuivre; il est en relation avec un électromètre et un quartz piézoélectrique. On mesure à l'aide du quartz le courant qui traverse le condensateur. Ce courant est provoqué par les rayons de Becquerel qui s'échappent du tube A, traversent le cylinihe d'aluminium B et rendent conducteur l'air entre les deux cylindres. L'appareil est entouré d'une enveloppe métallique protectrice EEEE, reliée à la terre.
On constate que le rayonnement du tube xV diminue avec le temps suivant une loi exponentielle rigoureuse de la forme
I = Ioe-«', Iq étant la valeur du rayonnement à l'oiigine du tenqjs, 1 la
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valeur du rayonnement à l'instant t el a un coefficient constant (rt = 2, oi . lo" '■', en prenant comme unité de temps la seconde). Le rayonnement baisse de la moitié de sa valeur en 4 jours environ.
Dans une deuxième expérience on peut activer le tube A. comme précédemment et faire ensuite le vide à l'intérieur, de manière à extraire l'air chargé d'émanation qui se trouve dans le tube. Dans ces conditions le rayonnement du récipient \ diminue beaucoup plus rapidement, ce rayonnement devient deux fois plus faible en un temps de l'ordre de grandeur d'une demi-heure. Cette loi de désactivation est la même que celle suivant laquelle les corps activés perdent leur activité quand ils sont exposés à l'air libre. Le résultat est encore le même si, après avoir fait le vide dans le récipient A, on y laisse rentrer de l'air inactif.
On est donc conduit à conclure que dans la première expérience l'activité du récipient A est entretenue par l'air chargé d'émanation contenu dans ce récipient, et que la loi de diminution du ravonnement dans cette expérience représente aussi bien la loi de la disparition spontanée de l'émanation.
Lorsque l'on fait le vide dans le récipient A qui renferme de l'air chargé d'émanation, et que l'on mesure le rayonnement de ce récipient immédiatement avant et après l'extraction de l'air, on constate que ce rayonnement n'a pas changé au moment où l'on a retiré l'air actif. Le rayonnement Becquerel de l'air chargé d'émanation ne produit donc pas d'action dans cette expéi^ience. Ce rayonnement existe probaljlement, mais il est formé de rayons très peu pénétrants, incapables de traverser la paroi de verre. On peut faire à ce sujet l'expérience suivante : l'une des extrémités du tube métallique AA {Jig- ^) communique en O, au moyen d'un tube de caoutchouc, avec un récipient B où se trouve une solution de sel de radium. L'autre extrémité du tube A est fermée par un bouchon isolant i\ ce bouchon est traversé par une tige métallique C reliée à l'éleclromèlre. Le tube A et la tige C forment un condensateur cylindrique; le tube A est porté à un potentiel de 5oo volts. Le tube métallique DDDD, relié à la terre, sert de tube de garde. Quand le tube A est suffisamment activé, on le sépare du radium et Ton mesure l'intensité du courant qui traverse le condensateur; puis on chasse rapidement l'air actif qui remplit le condensateur, on laisse rentrer de l'air inactif et l'on fait immédiatement une
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nouvelle mesure de l'inlensllé du coaranl. On (M>nstate que le courant est devenu 6 fois plus laihle. Or, pendant la deuxième mesure, le rayonnement des parois activées agit seul pour ioniser l'air du condensateur, tandis que, pendant la première mesure, l'émanation agit également; on peut donc supposer qu'elle aussi
Fig. 4.
émet un rayonnement. Ce rayonnement est nécessairement très peu pénétrant puisqu'il ne fait pas sentir son action à l'extérieur. Quand une lame solide qui a été activée par l'émanation se désactive à l'air libre, la loi de désactivation dépend du temps pendant lequel la lame a été laissée au contact de l'émanation. Si l'action de l'émanation a été prolongée (plus de 24 heures, par exemple), la loi de désactivation est donnée par la différence de deux exponentielles. L'intensité du rayonnement I peut, en ce cas, être représentée en fonction du temps t. par l'équation
I = Iu[Ke-'''— (K
l,, étant l'intensité du rayonnement à l'origine du temps, c'est-àdire au moment où l'on soustrait la lame à l'action de l'émanation;
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K. b et c sont trois coefficients constants
en prenant comme unité de temps la seconde.
Ces résultats ont été représentés {fig. 5, courbe i); le logarithme de I a été porté en ordonnées et le temps en abscisses. Une heure et demie après le début de la désactivalion, la deuxième
Log.J
\ "SX s \
Sheures't
exponentielle est devenue négligeable par rapport à la première dans l'expression de I, et la courbe représentative est devenue une droite. A partir de ce moment, l'activité diminue de moitié pendant chaque période de 28 minutes.
Si la durée d'action de l'émanation a été moins longue, la loi de variation du rayonnement pendant la désactivation est bien plus complexe. On a représenté {Jig'- 5) les résultats des expériences pour divers temps dactivation, ces temps étant indiqués sur les courbes correspondantes. On voit, par exemple, que pour un
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temps d'activation de 5 minutes, l'intensité du rayonnement pendant la désactivation commence par baisser rapidement jusqu'à une valeur minimum; ensuite le rayonnement augmente, passe |iar un maximum, et recommence à diminuer; finalement la loi de désactivation tend vers une loi exponentielle simple qui est la même que la loi limite après activation prcdongée. On arrive à expliquer ces phénomènes complexes en admettant que, sur la lame activée, l'énergie radioactive airecte trois états successifs distincts, mais les développements relatifs à ce sujet sont trop longs pour prendre place dans cet article.
L'émanation du radium provoque énergicjuement la phosphorescence d'un grand nombre de corps. Les réservoirs de verre contenant laii- chargé d'émanation sont lumineux; le verre de Thuringe est le plus sensible. Le sulfure de zinc phosphorescent est particulièrement sensible à l'action de l'émanation du radium et donne alors une lumière intense.
Dans une enceinte acti\ante, les corps solides s'activent d'autant plus que l'espace de gaz libre devant eux est plus grand. Quand des plaques parallèles entre elles sont placées dans une enceinte activante à une petite distance les unes des autres, chaque face de l'une des plaques s'active proportionnellement à la distance qui la sépare de la face en regard. Lorsque des tubes de verre de divers diamètres sont remplis d'émanation et communiquent entre eux, les tuljcs dont le diamètre intérieur est le plus grand sont en même temps ceux dont les parois sont le plus fortement radioactives; ces tubes sont aussi les plus lumineux. Pour interpréter ces faits on peut admettre que l'air chargé d'émanation agit sur les parois par un rayonnement qui |)rend naissance en tout point de la masse gazeuse, et que la radioactivité induite sur une paroi est proportionnelle au flux de rayonnement activant reçu par cette paroi.
Actà'/lé indinlc à évolution lente. — LTn corps solide acquiert une radioactivité induite persistante très lad)le, h)rsqu'd est resté pendant un mois au moins au contact de l'émanation du radium. Un corps retiré d'une enceinte activante après un long séjour au contact de l'émanation perd son activité d'abord rapidement suivant les lois que nous avons énoncées. Mais l'activité rayonnante
ne disparaît pas complètement; il reste un rayonnement plusieurs milliers de fois plus faible que celui initial ; ce rayonnement évolue a\ ec une lenteur extrême, il continue à se produire pendant plusieurs années. (Le rayonnement passe par un minimum, il augmente ensuite lentement pendant plusieurs mois, tout en restant toujours extrêmement faible.)
Occlusion de V éinancition du radium par les corps solides. — Tous les corps solides activés au contact de l'émanation du radium ont acquis la propriété d'émettre eux-mêmes en très petite quantité cette émanation. Ils conservent cette propriété pendant 20 minutes seulement à partir du moment où on les a retirés de l'enceinte activante. Cependant, certains corps solides : le celluloïd, le caoutchouc, la paraffine ont la propriété de s' imprégner d'émanation et d'en émettre ensuite en abondance pendant plusieurs heures et même plusieurs jours.
Activité induite des liquides. — Un liquide placé dans une enceinte activée par le radium devient radioactif. On peut ainsi activer de l'eau, des solutions salines, du pétrole, etc. Ces liquides dissolvent une certaine quantité d'émanation. Quand un liquide activé est séparé du radium et enfermé dans une ampoule scellée, il perd lentement son activité suivant la loi de destruction de l'émanation (diminution de moitié en 4 jours). Quand le liquide est placé dans un vase ouvert à l'air, il perd son activité très rapidement, et l'émanation se répand dans l'air ambiant.
Variations d'activité des solutions des sels de radium et des sels de radium solides. — Une solution de sel de radium, exposée à l'air d'une chambre dans un vase ouvert, devient à peu près inactive. Celte solution émet de l'émanation qui se répand dans la pièce et provoque la radioactivité induite des parois. La radioactivité du radium se trouve ainsi extériorisée. Si l'on enferme la solution en tulie scellé, son activité augmente peu à peu et tend vers une valeur limite qui n'est guère atteinte qu'au bout d'un mois. On peut admettre que l'émanation produite par le radium s accumule dans le tube scellé, jusqu'à ce que la vitesse de sa destruction spontanée devienne égale au débit fourni par le radium.
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Nous avons vu qu'un sel de radium solide (|ui vient d'être préparé possède une aclivité qui augmente avec le temps et devient environ 5 fois plus grande que l'activité initiale. On peut admettre que l'émanation émise par le radium ne peut s'échapper que difficilement du sel solide, qu'elle s'y accumule et se transforme sur place en radioactivité induite. Un équilibre de régime s établit quand la perte spontanée devient suffisante pour compenser la production.
Lorsque l'on chauffe au rouge un sel de radium solide, toute l'émanation qui y était accumulée s'échappe; le sel ramené à la température ambiante émet alors beaucoup moins de rayons de Becquerel ; cependant, peu à peu le rayonnement reprend sa valeur primitive qui est atteinte au bout de i à 2 mois. Le sel qui a été chaufle au rouge ne possède plus guère la propriété d'émettre de l'émanation à l'extérieur; mais cette propriété peut lui être rendue en le redissolvant et en le séchant à une température peu élevée.
Diffusion de V émanation du radium. — Nous avons étudié, M. Danne et moi, la loi de diffusion de lémanation du radium. Un gros réservoir en verre rempli d'air activé communique avec l'atmosphère par un tube capillaire. On mesure en fonction du temps le rayonnement de Becquerel émis par les parois du réservoir, et l'on en déduit la loi de l'écoulement de l'éuianation pyr le tube capillaire. On trouve que la vitesse de l'écoulement de l'émanation est proportionnelle à la quantité d'émanation qui se trouve dans le réservoir; elle varie proportionnellement à la section du tube capillaire et en raison inverse de sa longueur. Ces lois sont celles que l'on obtient pour un gaz mélangé à l'air dans les mêmes conditions. Le coefficient de diffusion de l'émanation dans l'air est égal à 0,100 à la température de 10". Ce coefficient est donc du même ordre de grandeur que celui de la diffusion de l'acide carbonique dans l'air qui est égal à 0,1 5 à la même température.
Radioactivité induite par le t/iorium et émanation du thorium. — Le thorium émet une émanation et donne lieu à des phénomènes de radioactivité induite; ces propriétés ont fait l'objet de nombreuses études de M. Rutherford. L'action du thorium est.
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d'ailleurs, considérablement moins intense que celle du radium. L'émanation du thorium disparaît spontanément suivant une loi exponentielle simple, mais la disparition est beaucoup plus rapide que pour l'émanation du radium; la quantité d'émanation du thorium diminue de moitié en i minute et lo secondes environ, tandis que, dans le cas du radium, la cpiantité d'émanation diminue de moitié en 4 jours. Cette diilérence considérable amène une modification profonde dans l'aspect des phénomènes.
Dans une enceinte fermée dont les dimensions ne sont pas tro|) grandes, l'émanation du radium se répand à peu près uniformément dans toutes les parties de l'enceinte. Mais, dans les mêmes conditions, l'émanation du thorium se trouve accumulée dans le voisinage du thorium, parce qu'elle disparait spontanément avant d'avoir eu le temps de se diffuser dans 1 air à une distance notable. On peut mesurer l'activité radiante d'une substance en plaçant cette substance sur le plateau inférieur d'un condensateur formé de deux plateaux parallèles horizontaux, et en mesurant la conductibilité que la substance communique à l'air situé entre les plateaux. Si l'on fait cette mesure pour l'oxyde de thorium, on constate que la conductibilité de l'air est fortement diminuée quand on envoie un courant d'air entre les plateaux. L'oxyde de thoriuiu émet, en effet, de l'éuianation qui s'accumule au-dessus de la substance et contribue par son rajonneiuent à ioniser l'air entre les plateaux. Un courant d'air entraîne l'émanation à mesure qu'elle se dégage, et il ne reste alors comme cause ionisante que le rayonnement de Becquerel venant directement du thorium.
Si l'on répète la même expérience avec un sel de radium, on observe que le courant d'air ne produit qu'un effet très faible. Avec l'uranium et le polonium, qui n'émettent pas d'émanation, l'effet du courant d air est nul. Au contraire, dans le cas de lactinium, l'action du courant d'air a pour effet de supprimer les 4 de la conductibilité de l'air. On peut conclure que pour le thorium, et surtout pour l'actinium, le rayonnement de l'émanation est très important par rapport au rayonnement de la substance radioactive elle-même.
Quand on veut activer un corps solide à saturation avec l'émanation du thorium, il est nécessaire de faire agir l'émanation pendant un temps assez long, et pour cela il faut la renouveler con- G. 3i
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stamment à la surface du cor|)s que l'on \eul activer. On obtient ce résultat en faisant barboter un courant ci air continu dans une solution de sel de thorium, et en envoyant ce courant d'air chargé d'émanation sur le corps à activer. Le corps solide activé par l'émanation du thorium se désactive spontanément suivant une loi exponentielle; le rayonnement baisse de moitié pendant chaque période de i i heures. Ainsi, contrairement à ce qui se passe pour les émanations, l'activité induite par le thorium sur les corps solides disparait bien plus lentement que celle induite par le radium.
BadioacLivité induite par r acliiiium et émanation de l'actiniiim. — L'actinium émet une émanation qui donne un rayonnement très intense. Cette émanation disparaît spontanément avec une rapidité extrême, elle diminue de moitié en un temps de l'ordre de grandeur d'une seconde. Dans l'air à la pression atmosphérique l'émanation émise par l'actinium ne peut se propager à plus de 7""" ou 8""" de distance de la substance active; elle n'active donc que les corps solides placés tout près de la source. Au contraire, dans une enceinte vide d'air, la diffusion est rapide, et un corps placé à 10'"' de distance de l'actinium peut encore s'activer. La radioactivité induite par l'actinium sur les corps solides disparaît suivant une loi exponentielle; elle diminue de moitié en 36 minutes environ.
Concentration de la radioactivité induite sur les corps charités négativement. — M. Rutherford a montré qu'un corps exposé à l'action de l'émanation du thorium s'active plus fortement, quand il est porté à un potentiel électrique négatif, que quand il est au même potentiel que les corps environnants; au contraire il s'active moins, s'il est porté à un potentiel électrique positif. Le même phénomène se produit pour Tactivation par le radium et l'actinium. La nature de ce curieux phénomène ne me paraît pas encore bien établie.
Condensation des émanations du radium et du thorium. — MM. Rutherford et Soddy ont découvert que les émanations du radium et du thorium se condensent à la température de l'air
liquide. Un courant d'air chargé d'émanation perd ses propriétés radioactives en traversant un serpentin plongé dans Tair liquide. Les émanations restent condensées dans le serpentin; elles se retrouvent à l'état gazeux quand on réchauffe celui-ci. L'émanation du radium se condense à — i5o", celle du thorium se condense à une température comprise entre — 100° et — loo". On peut faire l'expérience suivante : Deux réservoirs de verre, l'un gros, l'autre petit, communiquent ensemble; ils sont remplis de gaz activé par le radium. On plonge le petit réservoir dans l'air liquide. Le gros réservoir devient alors rapidement inactif, pendant que toute l'activité va se concentrer dans le petit réservoir. Si Ion supprime alors la communication entre les deux réservoirs et que l'on retire le petit réservoir de lair liquide, on voit que le grand réservoir n'est pas lumineux, tandis que le petit est plus lumineux qu'au début de l'expérience. L'expérience est très brillante si Ton a eu soin d'enduire les parois internes des réservoirs avec du sulfure de zinc phosphorescent.
Quand on chauffe au rouge un fil de platine activé par le thorium ou le radium, ce fil perd la plus grande partie de son activité. JM"*^ Fanny Cook Gates a montré que cette radioactivité se transporte sur les corps solides froids placés dans le voisinage du fil; elle distille en quelque sorte à une température assez élevée, en passant par la forme intermédiaire dune émanation gazeuse. La l'adioactivité induite des corps solides serait donc analogue à une émanation condensée.
Activité induite par le séjour des corps à l'état dissous dans une solution radioactive. Uranium JC. Thorium A . — Certains corps sont activés temporairement quand ils ont séjourné dans une même dissolution avec des corps radioactifs. M. Giesel et M"'^ Curie ont ainsi préparé du bismuth actif en dissolvant un sel de bismuth dans une solution de sel de radium. M. Debierne a activé de même un sel de baryum dans une solution d'un sel d'aclinium; le sel de baryum ainsi activé présentait certaines analogies avec les sels de radium et se fractionnait de la même façon; par cristallisation du chlorure l'activité se concentrait dans le sel qui s était déposé.
On parvient aussi par divers procédés à diviser l'activité de
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l'uranium au niojen de précipitations chimiques (Crookes, Soddy, Rutherford et Grier, Debierne, Becquerel). On ajoute, par exemple, du chlorure de baryum à une solution d'azotate d'uranyle, et l'on précipite le baryum à l'état de sulfate en ajoutant un peu d'acide sulfurique. Le sulfate de baryum précipité, séparé el séché est radioactif; il a entraîné une partie de lactlviré de l'uranium, car le sel d'urane retiré de la solution évaporée à sec se montre moins actif qu'avant d'avoir subi cette opération. Mais, au bout de quelques mois, le sulfate de baryum a perdu sa radioactivité, tandis que le sel d'urane a repris ses propriétés primitives. On peut admettre que le sel de baryum s'était activé au contact de l'uranium, ou encore qu'il a entraîné sous une forme spéciale une partie de lactivilé de celui-ci [iiraiùum A' de Crookes).
MM. Rutherford et Soddy oirt montré c{ue, si l'on précipite le nitrate de thorium par l'ammoniaque, Toxyde de thorium précipité est moins actif que l'oxyde de thorium ordinaire. En revanche, la liqueur d'où il a été précipité est radioactive, et, en l'évaporant à sec, on obtient un résidu très petit, mais 25oo fois plus actif que la thorine (ils appellent thorium .¥ le corps radioactif de ce résidu). Au bout de quelques semaines, le résidu a perdu son activité, le thorium X a disparu, et la thorine précipitée a. au contraire, repris son activité normale. De plus, tant que le thorium X existe, il émet en abondance V émanation du thorium.
MM. Rutherford et Soddy admettent que l'uranium X et le thorium X sont des produits intermédiaires de la désagrégation de l'uranium et du thorium. Le thorium, par exemple, produirait d'une façon continue le thorium X, qui se désagrégerait en donnant l'émanation du thorium, laquelle se transformerait à son tour en activité induite.
Conductibilité de l'air atmospJiérii/ue. Emanation et radioactivité induite à la surface du sol. — MM. Elster et Geitel d'une part, M. Wilson d'autre part, ont montré que laii- atmosphérique conduit toujours légèrement l'électricité; cet air est toujours légèrement ionisé. Cette ionisation sendjle due à des causes multiples. D'après les travaux de MM. Elster et Geitel, l'air atmosphérique renferme toujours en très petite proportion une émanation analogue à celle émise par les corps radioactifs. Des fds
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métalliques tendus dans l'air et maintenus à un potentiel négatif élevé s'activent sous l'influence de celte émanation. Au sommet des montagnes l'air atmosphérique contient plus d'émanation que dans la plaine ou au bord de la mer. L'air des caves et cavernes est particulièrement chargé d'émanation. On obtient encore de l'air très riche en émanation, en aspirant, au moyen d'un tube enfoncé dans le sol, l'air qui y est contenu. L'air extrait de certaines eaux minérales renferme de l'émanation, tandis que l'air contenu dans l'eau de la mer et des rivières en est à peu près exempt.
.La conductibilité de l'air atmosphérique est encore probablement due en partie à des radiations très pénétrantes qui traversent l'espace et dont l'origine est inconnue. Enfin il est probable que tous les corps sont légèrement radioactifs, et que ceux qui sont à la surface du sol agissent pour rendre l'air qui les entoure conducteur de 1 électricité.
Constantes de temps qui caractérisent la disparition des émanations et des radioactivités induites. — Nous avons vu que les émanations radioactives et les radioactivités induites des corps solides disparaissent spontanément et que la loi de leur disparition est, en général, une loi exponentielle simple. L'intensité du rayonnement I est donnée en fonction du temps t par une formule de la forme
I = Ioe-«',
Iq étant l'intensité initiale du rayonnement, a une constante. Cette loi exponentielle est complètement définie par la connaissance d'une constante de temps qui sera, par exemple, l'inverse de a dans la formule précédente. On pourra encore prendre comme constante le temj)s nécessaire pour que Tintensité du rayonnement diminue de moitié.
Il est fort remarquable que ces constantes de temps semblent rester invariables dans les circonstances les plus variées. C'est ainsi que lémanation du radium diminue de moitié pendant chaque période de 4 jours, quelles que soient les conditions de l'expérience et quelle que soit la température entre — i8o" et +45o"; la vitesse de disparition est la même que 1 émanation soit à l'état
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gazeux (tempéralure ambiante) ou à l'état condensé (à — i8o"). Les pi'opriétés de lémanation du radium nous fournissent donc un étalon de temps irwariable et indépendant de toute convention sur les unités.
Les constantes de temps de la radioactivité permettent de caractériser d'une façon précise la nature des diverses énergies radioactives.
Voici les temps nécessaires pour que l'activité tombe à la moitié de sa valeur :
Pour l'éinanation du radium. ... ,\ jours.
» » du thorium... i minute lo secondes. *
» » de l'actinium. . quelques secondes.
Il heure ( au déhut de la désactivation ).
28 minutes (pour les temps supérieurs à 1 heures après le début de la désactivalion).
Pour la radioactivité induite par
le thorium 11 heures.
Pour la radioactivité induite par
l'actinium 36 minutes.
Ainsi MM. J.-J. Tbomson et Adam ont trouvé récemment que l'émanation de l'eau de certaines sources disparaît en diminuant de moitié pendant chaque période de 4 jours, et que cette émanation provoque une activité induite des corps solides qui disparaît de moitié en 4o minutes environ. On est donc en droit de supposer que l'émanation contenue dans ces eaux est due au radium.
Le thorium ordinaire extrait des sables monazités est faiblement radioactif. Le thorium extrait de la pechblende est fortement radioactif (thorium à actinium de Debierne). La radioactivité dans les deux cas n'est pas due à la présence de la même substance radioactive, car les constantes de temps de l'émanation et de la radioactivité induite sont différentes.
Certains corps radioactifs comme l'actinium n'ont jamais pu être séparés à l'état de corps purs, et il y a même lieu de supposer que les substances très actives étudiées n'en renferment que des traces. Les réactions chimiques des corps ne peuvent être reconnues avec certitude lorsque ces corps se trouvent seulement à l'étal dilué, mélangés à d'autres substances. 11 se fait alors des entraîne-
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ments dans les précipitations, et l'action des réactifs n'est pas la même que celle que Ton obtiendrait avec des corps purs. Les réactions chimiques ne peuvent donc plus servir à caractériser le corps radioactif; celui-ci sera au contraire caractérisé en toute circonstance par la constante de temps de l'émanation qu'il émet et par celle de la radioactivité induite qu'il provoque sur les corps solides.
Nature de l'émanation. — Sui\antiM. Kutherford, l'émanation d'un corps radioactif est un gaz matériel radioactif qui s'échappe de ce corps. En effet, à bien des points de vue, l'émanation du radium se comporte comme un gaz.
Quand on met en communication deux réservoirs en verre dont l'un contient de l'émanation tandis que l'autre n'en contient pas, l'émanation se diffuse dans le deuxième réservoir et, quand l'équilibre est établi, on constate que l'émanation s'est partagée entre les deux réservoirs dans le rappoi-t des volumes. On peut encore porter un des deux réservoirs à 35o", pendant que l'autre reste à la température ambiante, et Ton constate que dans ce cas encore l'émanation se partage entre les deux réservoirs comme le ferait un gaz parfait obéissant aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac.
Nous avons vu aussi que l'émanation du radium se diffuse dans l'air suivant la loi de diffusion des gaz, et avec un coefficient de diffusion comparable à celui de l'acide carbonique. Enfin, les émanations du radium et du thorium se condensent à basse température comme des gaz liquéfiables.
Toutefois il convient de rappeler que l'on n'a pu observer jusqu'ici aucune pression due à l'émanation, et l'on n'a pas davantage constaté par une pesée la présence d'un gaz matériel. Toutes nos connaissances relatives aux propriétés de l'émanation résultent de mesures de radioactivité. On n'a pas encore non plus constaté avec certitude la production d'un spectre caractéristique du à l'émanation.
L'émanation ne saurait d'ailleurs être considérée comme un gaz matériel ordinaire, puisqu'elle disparaît spontanément d'un tube scellé qui la contient, et que la vitesse de disparition est absolument indépendante des conditions de l'expérience, en particulier de la température.
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Il est fort curieux que les nombreuses tentalives faites dans des conditions très variées, pour obtenir des réactions chimiques avec les émanations j sont restées infructueuses, l^oiir expliquer ce fait, M. Rutherford admet que les émanations sont des gaz de la famille de l'argon.
Voici encore quelques faits difficiles à interpréter : L'émanation du radium se condense à — i 5o". Or à — i,)3" on peut, d'après Rutherford, faire passer un courant d'air continu sur l'émanation liquéfiée sans l'entraîner. Cependant la quantité d'émanation condensée doit être bien faible et, s'il existait la moindre tension de vapeur à — i53", l'émanation ne tarderait pas à se vaporiser dans un courant d'air. De plus, la température de condensation par reiroidissement devrait être fonction de la quantité d'émanation contenue dans un volume d'air donné, ce qui n'a pas été signalé.
Nous avons trouvé, M. Debierne et moi, que l'émanation passe avec une facilité extrême à travers les trous ou les (issures les plus ténues des corps solides, alors que dans les mêmes conditions les gaz matériels ordinaires ne peuvent circuler qu'avec une très grande lenteur.
M. Rutherford suppose que le radium se détruit spontanément, et que l'émanation est un des produits de sa désagrégation. Nous avons observé, M. Debierne et moi, qu'un sel de radium solide active assez rapidement, jjar l'émanation qu il dégage, les parois d'un réservoir rempli d'air qui le renferme. Au contraire, si l'on a fait un vide très parfait dans le réservoir, l'activation ne se produit qu'avec une lenteur extrême ; elle réapparaît d'ailleurs rapidement dès qu'on a laissé rentrer un gaz. Cependant l'émanation se propage bien plus rapidement dans un gaz à très basse pression que dans le même gaz à la pression atmosphérique. On est donc conduit à admettie que dans le \ide l'émanation éprouve une difficulté particulière à s'échapper du radium.
Dégagement de gaz par les sels de radium. Prod action ddiélium. — M. Giesel a remarqué que les solutions de bromure de radium dégagent constamment des gaz. Ces gaz sont formés principalement d'hydrogène et d'oxygène, la proportion relative étant la même que pour l'eau; ils peuvent donc provenir de la décomposition de l'eau delà solution. Mais MIM. Ramsay et Soddy
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ont de plus reconnu dans ces gaz la présence constante d'une petite quantité d'hélium qu'ils ont pu caractériser par son spectre obtenu au moyen d'un tube de Geissler. Les raies de l'hélium étaient aussi accompagnées de trois raies inconnues.
Un sel solide de radium dégage aussi constamment des gaz capables de produire une pression dans un tube fermé. On peut attribuer à ces dégagements gazeux deux accidents qui se sont produits dans mes expériences. Une ampoule de verre mince scellée, presque complètement remplie de bromure de radium bien sec, a fait explosion sous leffet d'un faible échauffement. Une explosion s'est produite aussi avec du chlorure de radium sec que j'ai soumis clans le vide à un échaufl'ement assez rapide à 3oo"; dans ce cas ce sont les fragments du sel solide remplis de gaz occlus qui semblent avoir fait explosion.
Au moment où l'on dissout dans l'eau un sel solide de radium préparé depuis longtemps, on constate un abondant dégagement de gaz.
La production spontanée d'hélium dans un tube scellé qui renferme du radium est évidemment un fait nouveau d'une importance fondamentale. MM. Ramsaj et Soddy ont de plus accumulé de l'émanation de radium et l'ont enfermée avec de l'oxygène sous basse pression dans un tube de Geissler. Ils ont obtenu des raies nouvelles qu'ils attribuent à l'émanation, et ils ont constaté de plus que le spectre de l'hélium, primitivement absent, a pris peu à peu naissance dans leur tube. L'hélium pourrait, d'après cela, être l'un des produits de la désagrégation du radium.
A l'appui des résultats qui précèdent on peut rappeler quelques remarques que nous avions faites. M'"" Curie et moi, dès le début de nos i^echerches. Nous avions été très frappés par le fait de la présence simultanée dans certains minéraux de l'uranium, du radium et de l'hélium. Nous avons pris 5o''8 de chlorure de baryum du commerce, provenant de minerais ne renfermant pas d urane, et nous avons soumis ce chlorure à une cristallisation fractionnée, pour voir s'il renfermait des traces de chlorure de radium. Après un fractionnement prolongé, la portion de tète du fractionnement, réduite à quelques grammes, ne se montrait nullement radioactive. Le baryum ne contient donc du radium cjue quand il provient de minerais d' urane. Ce sont encore les mêmes minerais qui con-
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tiennent de I liélium. On peut penser cpi'il y a une relation de cause à effet dans la présence simultanée de ces trois substances. Ce résumé rapide des recherches sur la radioactivité suffit pour montrer l'importance du mouvement scientifique qui a été provoqué par l'élude de ce phénomène. Les résultats obtenus sont de nature à modifier les idées que l'on pouvait avoir sur l'invariabilité de l'atome, sur la conservation de la matière et la conservation de l'énergie, sur la nature de la masse des corps et de l'énergie répandue dans l'espace. Les questions les plus fondamentales de la Science sont donc remises eu discussion. En dehors de I intérêt théorique dont ils sont l'objet, les phénomènes de radioactivité donnent de nouveaux moyens d'action au physicien, au chimiste, au physiologiste et au médecin.
EXAMEN
DES
GAZ OCCLUS OU DEGAGES PAR LE BROMURE DE RADIUM. En commun avec DEWAR.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXWVIII, p. 190, séance du 20 janvier 1904.
Ln échantillon de 0^,4 àe bromure de radium pur desséché a été laissé pendant 3 mois dans une ampoule de verre communiquant avec un petit tube de Geissler et un manomètre à mercure. On avait, au début de l'expérience, fait un vide très parfait dans tout l'appareil. Durant ces 3 mois, il s'est produit spontanément dans l'appareil un dégagement de gaz proportionnel au temps (à raison de i'^™'' de gaz à la pression atmosphérique pendant chaque mois). L'examen spectroscopique au moyen du tube de Geissler indiquait seulement la présence de l'hydrogène et celle de la vapeur de mercure. On peut admettre qu'en introduisant le sel dans l'appareil on a en même temps introduit une petite quantité d'eau, et que celle-ci a été décomposée peu à peu sous l'influence du radium (Giesel ).
Le même échantillon de bromure de radium a été trans|)orté en Angleterre dans le laboratoire de M. le professeur Dewar à la Royal Institution, dans le but de mesui^er le dégagement de chaleur à la température d'ébullition de Tbvdrogène liquide (' ). Là,
(') Nous présenterons prDchainement à l'Académie les résultats obtenus dans ces expériences.
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le hroimire de radium n (Hé transporté dans une ampoule en quartz, munie d'un tube de même substance. On a fait le vide dans l'am- |)()ule, puis on a chauffé le tube de quartz au rouge, jusqu'à fusion du bromure de radium; on a continué à faire le vide, et l'on a recueilli à l'aide de la pompe à mercure les gaz occlus dégagés pendant la chauffe. Les gaz aspirés traversaient, avant d'arriver à la pompe, trois petits tubes de verre en U plongés dans l'air liquide qui retenaient la plus grande partie de l'émanation du railium et les gaz les moins volatils.
Les gaz aspirés à la pompe à mercure et recueillis dans une éprouvette en verre sur le mercure ont été examinés par M. Devvar. Ces gaz occupaient un volume de a*""', 6 à la pression atmosphérique; ils avaient entraîné une partie de l'émanation du radium, et ils étaient radioactifs et lumineux. La lumière propre émise par l'éprouvette contenant les gaz a donné, après 3 jours d'exposition avec un spectroscope photographique en quartz, un spectre discontinu : il consiste en trois lignes coïncidant avec l'origine des trois bandes principales de l'azote 38oo, 358o et 33^o ('). Pendant ces 3 jours le tube de verre a pris une teinte violet foncé, et la moitié du volume du gaz a été absorbée.
En faisant passer l'étincelle au travers des gaz transportés dans un tube de Geissler on a aussi obtenu au spectroscope les bandes de l'azote. En condensant l'azote dans l'hydrogène liquide, le vide est devenu grand dans le tube de Geissler, et l'étincelle indiquait alors la présence de l'hydrogène et pas autre chose.
Le tube de quartz contenant le bromure de radium fondu et privé de tous les gaz occlus a été scellé à l'aide du chalumeau oxhydrique, pendant que l'on faisait le vide, et ramené à Paris. M. Deslandres a bien voulu l'examiner au point de vue spectroscopique (20 jours environ après la fermeture du tube). M. Deslandres nous prie d'annoncer que le gaz intérieur, illuminé par une bobine de Ruhmkorff, à l'aide de deux petites gaines de papier détain recou\rant extérieurement les deux bouts du tube, a donné le spectre entier de V hélium; il n y a pas eu d autres raies que celles
(') Ces résultats sont à rapprocher de ceux trouves par M. et M""" Huggins, tjui ont montré que le spectre de la lumière propre émise spontanément par les sels de radium dans l'air est constitué pur les bandes de l'azote.
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de ce gaz après une pose de 3 heures avec un spectroscope photographique en cpiartz ( ' ).
La himière propre émise spontanément par le tube de radium (sans la bobine d'induction) a toujours donné un spectre continu sans raies noires ou brillantes se détachant sur le fond, avec un spectroscope qui. il est vrai, était peu dispersif.
( ' ) Ce résultat est en accord avec ceux obtenus par AI. Kamsay sur la production de l'hélium par les sels de radium dissous dans l'eau.
SUR LES CORPS SOLIDES
En commun avec J. DÂNNE.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, l. CXXXVIII, p. 683, séance du i4 mars 1904-
Dans un travail antérieur ('), nous avons étudié la loi suivant laquelle diminue en fonction du temps le rayonnement de Becquerel d'un corps solide qui a été exposé pendant un certain temps à l'émanation du radium. La figure reproduite ici {fig- i) donne le résultat des expériences. Le logarithme de l'intensité \ du rayonnement est porté en ordonnée ; le temps porté en abscisse est compté à partir du moment où la lame est soustraite à l'action de l'émanation. Les temps pendant lesquels les corps solides sont restés sous l'action de l'émanation sont inscrits sur chaque courbe. La courbe (jI) est la courbe limite que l'on obtient loisque le corps a été soumis pendant très longtemps à l'action de l'émanation. ISous avons trouvé que dans ce cas Tintensité 1 du rayonnement pendant que la lame se désactive est donnée en l'onction du temps t par la difVérence de deux exponentielles. On a
(i) J =:. Io[- (A— i)e-'"+/vT-^']
('; Comptes rendus, 9 février 1908.
RADIOACTIVITE INDl ITE PAR LE RADIUM.
avec
On peut interpréter théoriquement ces résultats en adoptant la manière devoir de M. Rutherford et en imaginant que l'émanation agit sur les parois solides de façun à créer une substance radio-
3 heures ^
active B qui disparaît spontanément suivant une loi exponentielle simple de coefficient b. En disparaissant, la substance B donne naissance à une nouvelle substance radioactive C qui disparait ellemême suivant une loi exponentielle simple de coefficient c. Si Ion admet que les deux substances B et C émettent des rajons de Becquerel, on trouve que le rayonnement total doit être de la forme (i). La \aleur du coefficient k dépend du rapport des pouvoirs émissifs des substances B et C en rayons de Becquerel.
Dans le cas particulier où l'on suppose que la substance C
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rajonne seule, on trouve que l'on doit avoir b 0,000 538
L'expérience ayant donné 4? 2 pour ce coefficient A", il y a là une coïncidence remarquable, et l'on voit que tout se passe comme si la substance B ne rayonnait pas, mais se transformait en une substance G qui seule émet des rayons de Becquerel. Il convient de remarquer que, lorsque Ton a
la formule (i) est symétrique par rapport à 6 et c. On peut donc intervertir les valeurs de Z> et de c sans changer la formule. On peut donc faire l'hypothèse 1 avec b = 0,000 538 et c =: 0,000 4' 3 ou l'hypothèse II avec 6 = 0,000 4 '3 et c = 0,000 538; la loi de désactivation sera également bien représentée dans les deux cas.
Dans la première hypothèse (6>c), la substance B inactive disparaît plus rapidement que la substance C; quelques heures après le début de la désactivation, la substance C subsiste seule à la surface du corps. Dans la deuxième hypothèse (6 -< c), la substance B se détruit plus lentement que C; mais, comme elle entretient C, les deux substances disparaissent en même temps pendant la désactivation et le mélange subsiste jusqu'à ce que toute activité ait disparu. Pour décider entre les deux hypothèses il faut étudier d'autres phénomènes, tels que ceux de la distillation de l'activité par échauH'ement des corps activés. Les expériences que nous publierons prochainement sont en accord avec la première hypothèse. La substance B inactive est celle qui disparait le plus vite.
On peut étendre la théorie précédente en cherchant quelle est la loi de désactivation d'une paroi solide qui a été soumise pendant un temps déterminé H à l'action de l'émanation du radium. On trouve que l'on doit avoir
La formule (2) ne rend pascom])te de la première baisse de l'intensité du rayonnement qui se produit pendant les premières mi-
mîtes de la désactivation, après activation de courte durée. En revanche, à partir de 20 minutes après le début de la désactivation et jusqu'à la fin, le rayonnement trouvé par l'expérience est parfaitement représenté par cette formule ('). En particulier on retrouve en place sur l'échelle des temps le maximum de l'intensité du rayonnement qui se produit pendant la désactivation.
Pour retrouver toutes les particularités des courbes de désactivation il est nécessaire d'avoir recours à trois substances distinctes. On peut supposer, par exemple, que l'émanation crée une première substance A qui disparaît rapidement suivant une loi exponentielle simple de coefficient a en se transformant dans la substance B qui se transforme à son tour en C. On explique convenablement les résultats en supposant que A et C émettent des rayons de Becquerel et que B n'en émet pas. L'intensité du rayonnement est alors donnée, pendant la désactivation, par la formule
'\^^ ' (b — c)(a-by ^ '^
0 représentant la durée d'action de l'émanation, avec ^ = o,5'y, rt^ 0,0045, 6 ^0,000 538, c = o,ooo4i3. Le temps nécessaire pour que la quantité de chaque substance ait diminué de moitié est de 2,6 minutes environ pour la substance A, de 21 minutes pour la substance B et de 28 minutes pour la substance C. Ces temps sont caractéristiques pour ces trois substances.
(') La quantité d'émanation qui a servi à activer les corps n'était malheureusement pas la même dans les diverses expériences; il en résulte que l'on peut seulement retrouver la forme des courbes et non leur position exacte sur l'échelle des ordonnées. De nouvelles expériences seraient utiles.
APRÈS CHAUFFAGE DES CORPS ACTIVÉS
En commun avec J. DANNE.
Comptes rendus de l' Académie des Sciences, t. CXXXVIII, p. 7^8, séance du 21 mars igo4-
Lorsque l'on chaulle à une température élevée un corps solide (une laine de platine, par exemple) qui a été activé à l'aide de l'émanation du radium, son activité disparaît beaucoup plus rapidement que si l'on avait maintenu la lame à la température ambiante. Miss Gates (') a montré que l'activité se transporte alors sur les corps voisins de la lauie cliaiiffée; l'activité distille à température élevée. Nous avons étudié la façon dont se produit ce phénomène. Nous avons pris d'abord des lames de platine activées pendant longtemps par l'émanation du radium. Nous avons chauffé ces lames pendant quelques minutes seulement à des températures élevées, puis nous avons étudié à la température ambiante la loi de désactivation.
Les résultats obtenus ont |)ermis de construire les courbes des figures I et 2. l^e temps compté à partir du début de la désactivation est porté en abscisse, le logarithme de l'intensité du rayonnement (LogI) en ordonnée. On a inscrit sur chaque courbe la tem-
(') Physical Revieiv, mai igoS.
DISPARITION DE l'acTIVITÉ INDUITE PAR LE RADllM. 499
pérature à laquelle la lame a été portée pendant quelques minutes au début de la désactivation.
La première courbe (i5") correspond à la courbe normale de désactivation d'une lame non chaulTée. On voit qu'après chauffe à 210" et à 540° on obtient pour LogI en fonction du temps des courbes plus aplaties que la courbe normale. Après chauffe à des températures plus élevées que GSo", on obtient des droites, ce qui indique une loi exponentielle simple de désactivation de la forme I = Ioe~^'^. Le coefficient angulaire des droites (proportionnel à c') caractérise la rapidité de la désactivation. c' varie avec la température de la chauffe; il augmente d'abord avec la température de la chauffe jusque vers i ioo°, puis diminue ensuite. Sur le Tableau nous avons donné le temps caractéristique 9 (en minutes), c'est-à-dire le temps nécessaire pour que l'activité baisse de moitié.
Désactivation des lames chauffées.
Température
de
chauffe.
lOOO.
i3oo.
o , ooo3g4 0,000470 o,ooo55o 0,000370 0,000480 0,000454
Désactivation des lames activées par distillation.
Température de 2° tlistillation
Nous avons également étudié la loi de désactivation des corps activés par distillation. Un lil de platine est activé longtemps avec l'émanation du radium (sous une tension négative de 5oo''°"^). On le place suivant l'axe d'un cylindre en platine, et on le porte à une température élevée à l'aide dun courant électrique. Le cylindre est alors activé; on éloigne le fil et l'on étudie la loi de désactivation du cylindre étalé sous forme de lame. Les résultats sont représentés figures 3 et 4 : les courbes i, 2, 3, 5 montrent que la loi de désactivation ne peut pas être représentée par une exponentielle simple; l'activité passe même par un maximum.
Nous avions aussi opéré en faisant deux chauffes successives du iîl dans deux cylindres différents et en étudiant l'activité distillée
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lors de la deuxième chaufre. Les expériences représentées par les courbes 4? 6 et 'j montrent que l'activité de deuxième distillation à la suite d'une première chauffe au-dessus de 600" est représentée par une droite, la loi de désactivation étant alors une exponentielle. On a donné, dans le Tableau qui précède, la valeur du coefficient c' de l'exponentielle et du temps caractéristique B qui correspondent à diverses températui'es de la deuxième distillation. A la dernière séance de l'Académie, nous avons communiqué
2 JieiLres 5
que l'on peut expliquer la loi de désactivation d'un corps activé en supposant qu'il existe à la surface du corps trois substances A, B, C distinctes qui se transforment en fonction du temps. Nous avons vu que plusieurs hypothèses permettent d'expliquer les lois de désactivation à la température ambiante. L'une d'elles convient parfaitement pour expliquer les résultats obtenus quand on a chauffé les lames aux températures inférieures à 65o°. Voici cette hypothèse. La substance A, qui disparaît en quelques minutes, n'intervient pas dans les expériences actuelles. La substance B n'émet pas de rayons de Becquerel, elle se transforme en C et elle
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est plus volatile que C. La substance C émet des rayons de Becquerel. Les coefficients 6 et c des exponentielles qui président à la disparition de B et G sont respectivement è = 0,000 538 et c = o,ooo4i3. Lorsqu'on chauffe une lame activée à 210", 54o" et 680" par exemple, la substance B distille seule, la proportion de C va en augmentant sur la lame chauffée, les courbes de désactivation tendent à devenir des droites. Après chauffe à 63o°, C existe seul sur la lame chaufiée et la loi de désactivation est une loi exponentielle simple avec le coefficient c' = 0,000 894 qui diffère peu du coefficient c ^ o, 000 4 • 3. Pendant que l'on chauffe
Fis. 3. Fis. A.
DéscLctùoatioTL des laines actùyées par distfflatioTV .
IHsiilZaÉwTt oers 1000°— (5) '^'hfortLelIe vers jacP— , Dis&Ti'^v'ers iooo"J6) \ ^s* ^I}ist°J^varéf'vers 2000° —
37ieicres o
2 Tieicres 3
le corps activé au-dessous de 600", B distille sur les corps voisins, il s'j transforme en C qui disparaît à son tour en émettant des rayons de Becquerel. La quantité de substance C sur le corps activé par distillation est d'abord nulle au début, elle passe par un maximum, puis tend vers zéro asymptotiquement. Il doit en être de même du rayonnement, ce que l'expérience vérifie. La théorie indique que le maximum doit se produire au bout de 35, - minutes.
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nombre peu éloigné de celui que donne l'expérience. Bien que la substance C soit moins volatile que B, elle distille cependant en parlie vers 600°. On peut le constater (courbes 3 et 4, fig- 3) à l'aide des lames activées par deux chauffes successives d'un même fd. Le corps B a presque complètement distillé dans la première chauffe à Soo", le corps C distille à peu près seul dans la deuxième chauffe \\ 700" (courbe 4), de sorte que les lames activées par la deuxième distillation se comportent sensiblement comme si elles ne contenaient que le corps C.
Quand on chauffe les lames activées à des températures supérieures à 700", on obtient des phénomènes non prévus par la théorie qui précède. La substance C semble se modifier dans sa nature, que nous supposerons caractérisée par le coefficient qui indique la rapidité de la loi de désactivation. Nous avons vu que le coefficient c' est de o,ooo4 (c'est-à-dire égal à c) quand la température de la chauffe a été de 63o°. Si l'on chauffe à une température plus élevée, c' augmente, passe par un maximum puis diminue. On voit d'ailleurs (courbes 6 et 7, fig. 4 et Tableau) que la substance qui distille en deuxième distillation semble être de même nature que celle de la substance qui reste sur la lame chauiTée.
Les expériences qui viennent d'être décrites prouvent que la nature de la radioactivité induite sur une lame peut se trouver modifiée par des variations de température.
SUK
LA RADIOACTIVITÉ DES GAZ
QUI SE DÉGAGENT DE L'EAU DES SOURCES THERMALES. En commun avec A. LABORDE.
Comptes rendus de V Académie des Sciences, t. CWXVIII. p. ii5o, séance du g m;ii 1904-
MM. Elster el Geitel ont montré que les gaz de l'atmosphère et ceux extraits du sol possèdent une certaine conductibilité électrique et provoquent la radioactivité induite. Plus tard on trouva que les gaz extraits des eaux de source présentent aussi ces propriétés, mais d'une façon beaucoup plus sensible. Enfin des recherches récentes ont montré que ces effets proviennent de la présence dans les gaz d'une émanation analogue à celle que dégage le radium. La radioactivité des gaz conservés en vase clos diminue en effet de moitié en 4 jours.
Nous avons principalement étudié la radioactivité des gaz qui se dégagent spontanément au griffon d'un grand nombre de sources, et nous avons essayé de faire des déterminations quantitatives : ce nest en effet quen donnant des valeurs numériques que l'on pourra comparer les résultats obtenus dans diverses recherches.
Les Compagnies qui exploitent les sources ont bien voulu recueillir les gaz dans des flacons bouchés et nous les envoyer immédiatement en prenant les précautions nécessaires pour éviter les fuites. Nous introduisons les gaz préalablement desséchés dans une boite cylindrique fermée en laiton; cette boîte constitue l'ar-
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mature externe d'un condensateur cylindrique dont l'armature interne est une tige en laiton isolée placée suivant l'axe de la boîte.
La boîte cylindrique étant portée à un potentiel de 200 à 3oo volts et la lige intérieure étant en relation avec un électromètre, nous mesurons par la méthode du quartz piézo-électrique le courant électrique (courant de saturation) qui tra\erse le condensateur.
Le courant électrique s'établit dès l'introduction du gaz; il augmente ensuite assez rapidement pendant quelques heures par suite de la formation de la radioactivité induite sur les parois de la boîte. Le courant décroît ensuite lentement; et généralement, à partir de 24 heures après l'introduction du gaz, la loi de décroissance est celle de l'émanation du radium.
Nous donnons dans le Tableau ci-joint les valeurs du courant (/xio'* en unités électrostatiques) obtenu dans notre appareil 4 jours après que le gaz a été i^ecueilli à la source (les nombres qui figurent dans ce Tableau correspondent à des mesures faites au moins 12 heures après l'introduction du gaz dans le condensateur).
En donnant le courant et les dimensions du condensateur, on peut caractériser dune façon suffisante la quantité d'émanation contenue dans le gaz. (Longueur du condensateur : iS*^™; rayon du cylindre extérieur : 3*"", 5; rayon du cylindre intérieur: o'^'",2).
Toutefois il est préférable de définir la quantité d'émanation contenue dans le gaz par une comparaison directe avec celle qui est dégagée en un temps donné par une solution titrée de bromure de radium pur.
Dans ce but, une solution contenant 0^,00001 de bromure de radium pur est introduite dans un Hacon laveur hermétiquement clos. Au bout d'un temps connu on entraîne par un courant d'air l'émanation qui s'est accumulée dans le flacon ( ' ) ; l'air ainsi chargé d'émanation est introduit dans le condensateur cylindrique et l'on
(') On peut calculer la quantité d'énianation qui existe à chaque instant dans un flacon fermé contenant une solution de sel de radium en supposant : d'une part, que la production d'émanation est proportionnelle au temps; et, d'autre part, que l'émanation produite disparaît spontanément suivant la loi exponentielle connue.
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mesure le courant qui traverse le condensateur comme dans le cas des gaz provenant des sources.
Nous avons fait figurer dans le Tableau ci-joint le nombre de minutes [n) pendant lequel il faudrait laisser séjourner i™^ de bromure de radium pur dans i' d'air pour obtenir le même courant dans notre appareil qu'avec les gaz étudiés.
Badgastein (•) (Autriche). Source Gralenbucker. 36o i9j7
Source Vauquelin 47 2,5
Plombières ' » n" 3 29 i , 53
( Vosges ) 1 )) n° 5 ?.8 i , 48
' Trou des Capucines iv 1,16
Bains-Ies-Bains (Vosges) 16 0,89
Luxeuil [ Bain des Dames 5,7 0,29
(H'° Saône) \ Grand Bain 2,3 0,19.
Vichy (Allier). Source Ghomel 4,(J f>,25
Néris (Allier) 4,2 o,-23
Bagnoles-de-I'Orne 3,3 0,17
Salins-iMoutiers (Savoie) 3,o 0,16
Caulerets (Basses-Pyrénées) j de 0,6 o,o34
Eaux-Bonnes ( » ) | à à
Lamalou (Hérault) / 3 o,r6
I de 0,6 o,o34
Mont-Dore (Puy-de-Dôme) à à
Royat ( » ) ]
Ghâtel-Guyon ( >> )
Alet ( Aude )
Si nous avions étudié les gaz immédiatement au sortir de la source, il est à peu près certain qu'ils auraient été deux fois plus radioactifs.
Nous avons constaté que l'on impressionne une plaque photographique en la laissant quelques heures sous une cloche remplie avec les gaz de Plombières.
Nous avons encore étudié les gaz dissous dans les eaux minérales. Nous faisons bouillir l'eau i ou 2 jours après sa sortie de la
(') Les gaz de Badgastein ont été étudiés 12 jours environ après le moment où ils ont été recueillis. On avait alors i x 10^= 94. Le courant diminuait ensuite de moitié en 4 jours. On a calculé par extrapolation, en admettant cette loi, le nombre qui figure dans le Tableau.
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source et nous recueillons les gaz dégagés; ces gaz sont ensuite étudiés dans le condensateur cylindrique précédemment décrit. La quantité d'émanation extraite ainsi de lo' d'eau est, pour certaines sources (Plombières : sources du Crucifix, des Capucins; Luxeuil : Bain des Dames), de l'ordre de grandeur de la quantité d'émanation dégagée par i'"*^ de bromure de radium pur en i minute.
Si l'on étudie les mêmes eaux par le même procédé 2 mois environ après leur arrivée de la source, la quantité d'émanation que l'on en extrait est beaucoup plus faible; l'on peut conclure de ce fait que la plus grande partie de la radioactivité des gaz provient d'une action lointaine et n'est pas créée par un sel de radium dissous dans l'eau elle-même.
Il ne nous appartient pas de tirer une conclusion au point de vue du rôle possible que jouerait la radioactivité dans les actions physiologiques des eaux minérales. Nous ferons seulement remarquer que la quantité d'émanation du radium trouvée est excessivement faihle; si on laissait séjourner constamment en vase clos du bromure de radium avec 1^ d'air, il suffirait de o^s^ooS de ce sel pour lui donner la radioactivité indiquée dans le Tableau cijointau sujet des gaz de Plombières, source Vauquelin. Nous nous sommes trouvés souvent dans une atmosphère considérablement plus chargée en émanations sans éprouver aucune sensation spéciale. Toutefois nous ferons remarquer que dans le Tableau ci-joint les gaz provenant de Badgastein (Autriche) et ceux provenant de Plombières et de la région des Vosges sont les plus actifs : ces sources sont d'autre part classées dans la catégorie des sources indéterminées, parce que leur composition chimique ne permet pas de prévoir qu'elles puissent avoir une action sur l'organisme; et l'onpeut se demander si l'action spéciale attribuée à ces" eaux n'est pas due à leur radioactivité.
Enfin la perte d'activité avec le temps est en accord avec l'affirmation souvent faite que certaines eaux minérales perdent avec le temps leurs propriétés.
L'ÉMANATION DU RADIUM
En commun avec Ch. BOUCHARD et V BALTHAZARD.
Comptes rendus de l' Académie des Sciences, t. CXXXVIII, p. i385, séance du 6 juin 1904.
Nous étudions depuis le mois de février raction physiologique des émanations du radium sur les souris et sur les cobayes. Le procédé expérimental que nous avons adopté consiste à faire respirer les animaux dans un espace clos chargé d'émanations, en régénérant Tair confiné sans quil j ait déperdition d'émanations.
Disposition de L'expérience. — Un flacon de 2' est rodé à sa partie supérieure qui est munie d'un tube à robinet. Le flacon est rempli au tiers de sa hauteur de ponce potassique en gros fragments ; on introduit ensuite un support grâce auquel l'animal, souris ou petit cobaye, se trouve placé dans la partie supérieure du flacon.
Le flacon communique avec un tube de Cloez, relié lui-même à un ballon de grandes dimensions, rempli d'oxygène. L'animal en respirant produit de l'acide [carbonique qui est absorbé par la potasse; il se produit alors une diuiinution de pression dans le
(') Au cours de ces expériences, London a publié les résultats qu'il a obtenus sur la grenouille avec les émanations provenant de lo^s de radium: la mort survient en 5 jours.
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flacon, qui se répercute dans le Luhe de Gloez, el quelques bulles d'oxygène passent du ballon dans le tlacon, remplaçant l'oxjgène qui a été consommé par l'animal.
La pression de l'oxygène est maintenue constante dans le ballon à l'aide du dispositif suivant : le ballon est fermé à sa partie supérieure par un bouchon percé de deux orifices, l'un est traversé par un tube qui se rend au tube de Gloez, l'autre reçoit un tube effilé à son extrémité inférieure qui provient de la tubulure inférieure d'un tlacon de Mariotte. Ainsi, lorsque, par suite du passage de l'oxygène dans le flacon, la pression diminue dans le ballon, l'eau du flacon de Mariotte s'écoule dans le ballon jusqu'à ce que la pression initiale soit rétablie.
Grâce à une tubulure latérale placée entre le tlacon et le tube de Gloez, il est facile, après avoir fait une dépression de quelques centimètres de mercure dans le tlacon, d'y introduire les émanations au début de l'expérience.
Deux appareils semblables sont d'ailleurs branchés sur le même ballon d'oxygène, l'un d'eux étant destiné à recevoir un animal témoin à chaque expérience.
Action de V émanation sur la souris et le cobave. — Au bout d'un temps c[ui, suivant la quantité d'émanations utilisée, varie de r heure à quelques heures, les animaux manifestent des symptômes respiratoires. La respiration prend un type saccadé, l'expiration devient très brève, et la pause respiratoire s'allonge. En même temps l'animal se met en boule, reste immobile et son poil se hérisse. Plus tard, l'animal tombe dans une torpeur profonde et se refroidit; les mouvements respiratoires gardent leur caractère, mais leur fréquence diminue beaucoup et, dans l'heure cjui précède la mort, on ne note plus que dix, huit et même six inspirations par minute. Bien que les animaux restent absolument immobiles et atî'aissés, il n'y a pas, à proprement parler, de paralysie, car les irritations violentes amènent toujours des mouvements réflexes; il existe même un certain degré de contracture des membres avec parfois quelques convulsions.
Expériences. — i" Une souris est placée dans le flacon de 2^ et
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l'on introduit i5 grammes-heure (') d'émanations; la mort survient au bout de 9 heures. En réalité, les émanations sont diluées dans un espace de i', 5, si l'on déduit le volume de l'animal et celui de la ponce potassique. La souris qui sert de témoin est retirée de l'autre flacon au bout de 24 heures sans avoir éprouvé aucun trouble.
2" Une souris est placée dans le flacon renfermant 28 grammesheure d'émanations; la mort survient en 6 heures 3o minutes. Elle est remplacée par une autre souris qui meurt en 8 heures; cette survie un peu plus grande s'explique par ce fait que les émanations ont un peu diffusé hors du flacon au moment où l'on a fait la substitution de la seconde souris à la première.
3° 5o grammes-heure d'émanations sont introduits dans le flacon où a été placée une souris; celle-ci meurt en 4 heures. La souris qui sert de témoin survit.
4° Un cobaye est placé dans le flacon avec 1 5 grammes-heure d'émanations; il succombe en 9 heures. Le témoin survit après 24 heures de séjour dans l'autre flacon.
5" Un cobaye est soumis à l'action de 20 grammes-iieure d'émanations. Il meurt en 'j heures.
On \oit d'après ces expériences que, toutes conditions semblables, la mort des animaux survient d'autant plus rapidement que la tension des émanations dans le flacon est plus grande.
On pourrait penser que la mort est causée par l'action toxique de l'ozone; lorsque les émanations sont conservées en vase clos en présence de l'oxygène, il se forme en effet de grandes quantités d'ozone. Dans le flacon qui sert aux expériences, le même phénomène se produit; mais, grâce à la présence de la ponce potassique, cet ozone est ramené à l'état d'oxygène presque immédiatement. Une prise de gaz du flacon pratiquée soit au cours de l'expérience, soit à la fln, montre en eflet qu'il existe des traces d'ozone perceptibles à l'odorat; mais le dosage fait en mesurant l'alcalinité d'une solution d'iodure de potassium agitée au contact du gaz prouve que la teneur en ozone ne dépasse pas 1 pour 1000. Or,
(') Le gramme-heure, unité d'émanation du radium, correspond à la quantité d'émanations émises pendant i heure par une solution de is de bromure de radium.
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des expériences directes dans lesquelles l'oxygène traverse un tube ozonisateur avant d'arriver dans le flacon ont établi qu'il faut 24 heures pour tuer une souris, alors que la richesse en ozone dans l'espace clos est constamment supérieure à 2 pour 100, c'està-dire 20 fois plus grande que dans nos recherches sur l'action de l'émanation.
Lésions observées chez les animaux. — La lésion dominante consiste en une congestion pulmonaire intense. A l'œil nu, les poumons apparaissent à leur face externe ponctués de taches rouges séparées par des espaces rosés. Au microscope, on observe une dilatation considérable des vaisseaux et des capillaires et quelques petites vésicules d'emphysème. Toutefois, il n'existe pas d'hémorragies interstitielles ou alvéolaires; l'épitbélium des alvéoles et des bronches est intact.
Le sang subit des modifications qui portent surtout sur les leucocytes, dont le nombre est très diminué; toutefois le pourcentage des diverses variétés de leucocytes n'est guère modifié. Ces leucocytes détruits se retrouvent dans les macrophages de la rate.
Il n'existe pas d'altérations microscopiques grossières au niveau du foie, des reins et du cerveau, en dehors d'une congestion assez marquée.
La rigidité cadavérique débute au moment même de la mort, et le cœur est en systole.
Radioactivité des tissus de Voiganisnie. — Les animaux qui ont succombé à l'action des émanations ont des tissus radioactifs. Le corps d'un cobaye, placé sur une plaque photographique entourée de papier noir, a donné une image sur laquelle les poils sont indiqués avec une grande netteté.
Nous avons recherché, 3 heures après la mort, par la méthode photographique, la radioactivité des divers tissus de l'organisme; tous sont radioactifs, mais à des degrés variables. La radioactivité atteint son maximum avec les poils; la peau rasée est peu radioactive, l'œil également. L'intensité ,est à peu près égale pour le rein, le cœur, le foie, la rate et le cerveau; elle est, chose curieuse, beaucoup plus grande pour les capsules surrénales, et surtout pour le poumon.
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Celle action radiographique déj)end de deux causes, la radioaclivilé induite des tissus et la présence d'émanations dissoutes dans les humeurs; il sera intéressant de les dissocier.
En résumé, en éliminant les causes d'erreur dues au confinement de l'atmosphère et à la production d'ozone, nous avons établi la réalité d'une action toxique des émanations du radium introduites par la voie respiratoire et agissant sur le revêtement cutané. Ajoutons qu'il ne nous a pas été possible d'obtenir d'effets nocifs en injectant les émanations avec des gaz dans le péritoine de cobaves ou de lapins.
SUR
LA RADIOACTIVITÉ DES GAZ
QUI PROVIENNENT DE L'EAU DES SOURCES THERMALES. En commun avec A. LÂBORDE.
Comptes rendus de "^'Académie des Sciences, t. CXLII, p. 1462, séance du 25 juin 1906.
Dans une publication antérieure ( ' ) nous avions indiqué quelques sources naturelles d'où se dégageaient spontanément des gaz radioactifs; et nous avions classé ces sources d'après leur radioactivité, qui avait été déterminée quantitativement.
Nous avons étudié de nouvelles sources thermales, et, pour quelques-unes de celles dont les gaz dégagés spontanément se sont montrés le plus radioactifs, nous avons recherché la radioactivité de l'eau recueillie au griffon de la source.
La radioactivité des gaz a été déterminée par la méthode de mesure électrique décrite antérieurement (-).
Pour extraire des eaux l'émanation radioactive qu'elles renfermaient en dissolution, nous avons fait houillir ces eaux dans un ballon de 5^ muni d'un réfrigérant ascendant, de telle façon que les gaz chassés par ébullition pussent être recueillis sur le mercure; quand l'eau étudiée était fortement chargée d'acide carbo-
(') Comptes rendus, t. CXXXVIII, p. ii5o. ( - ) Loco citato.
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nique, nous empêchions ce gaz de se dégager en plaçant de la potasse dans le ballon.
Nous avons laissé bouillir ainsi les eaux pendant i heure environ, et, à plusieurs reprises au cours d'une opération, nous avons fait passer dans le ballon un courant d'air non radioactif qui avait pour but d'entraîner par barbotage les dernières traces d'émanation qui pouvaient subsister dans le liquide ou dans l'espace libre des tidies de dégagement, l^es gaz ainsi recueillis ont été introduits dans un condensateur cylindrique à anneau de garde et leur radioactivité a été mesurée par la méthode du quartz piézoélectrique.
Nous a\ons pu dresser ainsi un Tableau dans lequel figurent les résultats des anciennes et des nouvelles déterminations. Comme précédemment, nous avons indiqué dans ce Tableau les valeurs du courant (/. lo' eu unités électrostatiques) que l'on obtient dans un condensateur cylindrique déterminé, 4 jours après que le gaz étudié a été recueilli à la source; nous avons également fait figurer dans ce Tableau des nombres qui définissent la quantité d'émanation contenue dans les gaz ou dans les eaux étudiés : cette quantité d'émanation est facile à connaître quand le condensateur cylindrique utilisé a été étalonné une fois pour toutes avec de l'émanation du radium ( ' ).
Cet étalonnage a été ellectué récemment dans de très bonnes conditions par M'"" Curie, au cours d'un travail qui n'est pas encore publié : les résultats obtenus par M""^ Curie nous ont conduits à modifier les nombres fournis à ce sujet dans notre première Communication, car ces nombres avaient été déterminés à la suite d'expériences faites avec des solutions de bromure de radium dont le titrage était, à notre insu, entaché d'erreur.
D'après M'"" Curie, i" de bromure de radium pur dégage en I heure une quantité d'émanation capable de provoquer, dans un condensateur cylindrique de ^^o'^"'^ (longueur de condensateur : i2'^'",65; diamètre du cylindre extérieur: 6*^'", 8; diamètre de la tige intérieure : o"",28), un courant de saturation maximum (3 heures après l'introduction de l'émanation dans le condensateur)
( ' ) Loco citato.
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de 1,21.10'' unités électrostatiques. Ces mesures ont été faites à id" C. et à la pression atmosphérique normale.
A l'aide de ces données, nous avons pu calculer que, dans nos appareils, un courant de salui-ation de i unité électrostatique est produit par la quantité d'émanation que dégage i'"^ de bromure de radium pur en 4^9^ minutes, ce courant étant mesuré quand l'émanation a atteint son état d'équilibre de régime avec la radioactivité induite qu'elle crée.
Dans le Tableau ci-après nous avons fait figurer :
A la colonne J : la date de Testraction (mois et année);
A la colonne 2 : le courant de saturation i.\o^ produit par 45o'^"'' de gaz dans un condensateur cylindrique de 45o''™', 4 jours après l'extraction, à i5" C. et à la pression atmosphérique normale ;
A la colonne 3 : le nombre n de minutes pendant lequel il faudrait laisser séjourner i"'" de bronuire de radium pur dans 10' d'air pour obtenir le même courant dans notre appareil qu'avec les gaz étudiés ;
A la colonne A : le courant /, .10^ produit dans notre appareil par l'émanation extraite de 10' d'eau âgée de 4 jours;
A la colonne 5 : la quantité d'émanation présente dans 10' d'eau âgée de 4 jo^i's, cette quantité d'émanation étant exprimée comme dans le cas de la colonne 3 par le temps /?, pendant lequel 1'"^ de bromure de radium pur produirait cette émanation.
Nom de la source.
Badgastein (Autriche) : source Graben-
bàcker
Source Vauquelin
Galdellas (Porlugal)
Bains-les-Bains (Vosges)
Date
laz.
de
'extraction.
ii,i9
Eaux.
Plombières I Trou des Capucins . . .
(Vosges), j )' » 8-o5 » « 94,5 0,46
Source n" 3
LA RADIOACTIVITE DES GAZ. 5l5
Date Gaz. Eaux.
Nnm lie la source. l'extrariion. i.io^. n. t|.io''. n,.
Aix-les-Bains (Savoie) : source (l'Alun ('). .i-oj i(> ' ,7f> 5(î 0,27
i Source du Ti'ou-dcs-
Pauvres 1 1-04 i3,3 1,46 » »
Source la Nchc 1 1-04 2.(3 o,:>.8 » »
Ax (Ariège) : source Vignerie lo-oj 10, (> t,i6 » »
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). io-o5 in, fi r,ifi » » Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) : source
Le Lymbe i-o5 i),3 i ,o3 20,12 0,099
Maiziéres (Saône-et-Loire ) 12-04 fi, 78 0,74 w »
Luxeuil \ Bain des Dames .... 2-04 ^,70 0,62 » «
(Haute-Saône). ( Grand Bain 2-04 2,3 o,25 » »
Néris (Allier) 3-o4 4,2 0,46 » »
Bagnoies-de-l'Orne. . . 2-04 3,3 o,36 » »
Salins-Mouliers (Savoie ) 1-0} 3 o,33 » »
Contrexéville (Vosges) : source du Pavillon 2-o5 » » 10 0,049
La Boche Posay (Vienne ) 3-o5 » » 10 0,049
Gaulerets (Hautes-Pyrénées) : sources César-, des OEiifs, Le Bois, LaRaillère ; Eaux-Cliaudes (Basses-Pyrénées); Eaux-Bonnes (Basses-Pjrénées); Mont-Dore (Puy-de-Dôme): sources Bardon, Madeleine; Lamalou (Hérault); Royat (Puy-de-Dôme); Ogeu (Puy-de-Dôme); Source intermittente (Allier); Larderello (Italie) = gaz- dont la radioactivité coi-respond à i. lo^ <; 3.
Alet (Aude); Ghàlel-Guyon (Puy-de-Dôme); Montbrun-les- Bains-, Pougues-Saint-Léger (Nièvre); Vichy (Allier) : sources Boussange, Célestins, Lucas, Hôpital, Grande Grille, Chomel ; Forges-les-Eaux (Seine -Inférieure) ; Saint-Honoré-les- Bains (Nièvre); Spa (Belgique) = ^as dont la radioactivité correspond à i.\o^ <i I .
Vichy (Allier) : sources Ghomel, Grande Grille ; Vittel (Vosges) ; Evian (Haute-Savoie) : source Cachât = eaM^ dont la radioactivité correspond à i, . i o' ■< 3.
Les nombres qui figurent aux colonnes 4 et 5 se rapportent
(') La radioactivité des sources d'Aix-les-Bains a été observée pour la première fois par M. G. -A. Blanc {Phil. Mag., janvier 1906 ).
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tous à des eaux qui contiennent de l'émanation du radium au moment de leur extraction, mais qui ne contiennent pas de sel de radium en dissolution; en effet, nous avons constaté qu'après avoir conservé ces eaux en vase clos pendant plus de i mois, nous ne pouvions plus en extraire d'émanation radioactive.
Comme nous avons indiqué la radioactivité des gaz et des eaux /i jours après leur extraction, on peut admettre qu'au grifïon de la source elle aurait été deux fois plus forte.
A FAIRE AVEC UNE BALANCE
D'après un nianuscril inédit de P. Cuiui;, destiné à des manipulations (1903 ).
On peut, avec une balance quelconque, faire diverses expériences et se rendre compte d'une façon complète des conditions dans lesquelles elle fonctionne.
On détermine la masse M du fléau en pesant le Iléau sur une autre balance. (La masse M étant assez forte, il n'est pas nécessaire que cette détermination soit précise.)
On détermine la longueur moyenne \. des bras du fléau au bout desquels agissent les poids, il suffit pour cela de mesurer la
AB distance AB {fîg. 1) des arêtes des couteaux extrêmes L= La
Fis. 1.
/'"//(Ml im\"^^
mesure de AB peut se faire, avec une précision suffisante, à l'aide d'une règle en métal ou en bois divisée en millimètres. On appréciera le ~ de millimètre au jugé.
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Sensibilité de la balance el (létei-nn'nalion de la distance d du centre de gravité du Jléau à l'axe de sus/tension. — La balance étant montée avec ses plateaux \icles, on ajoute une petite masse connue /// dans l'un des plateaux. Le fléau prend une nou- \clle position d'écpiilibie et sine line |)Our cela d un auiilc a. On a la relation
mL
tans; a = ti— ; •
Pour mesurer tanga, on évalue le déplacement / de l'exti't'mité de l'aiguille sur la petite réglette dixisée de\ant laquelle clic se déplace. On mesure, d'autre part, avec une règle divisée en millimètres, la distance L'=OC de l'arête du couteau central à la
réglette; tanga = p- On tire ensuite la \ a leur de d:
l\] ta II ira
La mesure du déplacement de l'aiguille sur la réglette est délicate, parce que cette longueur est petite. Pour opérer dans les meilleures conditions, il faut prendre ni aussi grand que possible, de manière à utiliser une déviatitm un peu forte. On place la masse m d'abord dans le plateau de droite, puis dans le plateau de gauclie, et la dilî'érence des deux positions de l'aiguille pour l'équilibre donne la longueur oj. On cberche à évaluer cette longueur à la précision de j^ à -j^ de division de la réglette. Les divisions de la réglette ne sont pas toujours des millimètres; il faut alors mesurer en millimètres la longueur totale de la réglette et en déduire la longueur en millimètres d'une division et, par suite, calculer la longueur / en millimètres, connaissant le déplacement en divisions de la réglette.
La grosseur de l'extrémité de Taiguille gène pour déterminer avec précision / et, par suite, tanga. On peut l'aire une détermination bien plus précise en collant un petit miroir sur le fléau, dans le voisinage du couteau central, el en se servant de la méthode de Poggendorf (déviation d'un rayon lumineux).
Dans ces déterminations, on peut attendre, pour déterminer la position d'équilibre du fléau, que la balance soit complètement arrêtée; on peut encore, sans attendre l'arrêt complet, calculer la
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division n qui correspond à l'arrêt en observant les trois divisions extrêmes de la course de laii^uille /i', n" , n!" , lors des êlongations
successives :
La distance du centre de gravité du Hêau à l'axe de suspension est très petite dans les balances de précision. On a trouvé, par exemple, une distance voisine de j~ de mdlimètre avec une balance Collot pouvant peser Soo» et précise au -f^, de milligraaime. c/ est naturellement |)lus grand pour les balances moins sensibles ou de plus fail)le portée. </ est aussi plus grand lorsqu'un dispositif spécial permet d'apprécier des dé|)lacements angulaires très petits du fléau. Dans certaines balances, par exemple, on fixe à l'exti'émité de l'aiguille ou du fléau un petit micromètre qui est entraîné dans le mouvement de la balance. Un microscope fixe, muni d'un réticule, pei-met d'évaluer les déplacements du micromètre. Les déviations utilisées sont alors très petites. La distance <i est beaucoup plus grande, et tanga est du reste connu immédiatement avec précision si Ton connaît les dimensions du micromètre.
Durée d^ oscillation du fléau seul. — Soit T la période ou durée d'une oscillation double, le fléau oscillant librement autour du couteau central. T se détermine facilement avec précision à l'aide d'une montre à secondes, en évaluant le temps correspondant à un nombre connu d'oscillations. On a la relation
5 étant le moment d'inertie du fléau et g l'accélération de la pesanteur (98 1 en unités G. G. S., à Paris).
Pour c[u"une balance fonctionne dans de bonnes conditions, il est nécessaire que T ne soit pas trop considérable, afin que les pesées ne soient pas trop lentes. Avec la balance Gollot dont nous avons parlé, on avait
On emploie le plus souvent des oscillations plus rapides.
La formule (2) permet de tirer la valeur du moment d'inertie,
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ayant mesuré T, M et d\ mais, la détermiualioii de <! rlanl délicate et cette grandeur variant facilement, il est préférable de déterminer ^ par une autre méthode sans utiliser la connaissance de r/, en faisant osciller la balance autour d'un axe plus éloigné
du centre de gravité.
Détermination du moment d'inertie du fléau. — Le meilleur procédé consiste à suspendre le fléau par deux fils et à déterminer la durée d'oscillation en le faisant osciller autour d'un axe parallèle à l'arête du couteau central et situé à une distance k connue de ce dernier. On peut ado[)ter le dispositif de la figure :>. :
Fis. 2.
un fd ABCDB, passé autour d'un des couteaux extrêmes, soutient le fléau d'un coté; un deuxième fil parallèle V'B'C'D'B' le soutient de l'autre. Les fils sont collés, en A et A', à un support fixe ou pincé entre les mâchoires d'un étau renversé. La ligne horizontale A A' constitue l'axe d'oscillation; il doit être parallèle à l'arête du couteau central. (On obtient ce résultat en réglant par tâtonnement la longueur des fds et en regardant si le plan d'oscillation autour de A A' coïncide avec le plan du fléau.)
On peut encore suspendre le fléau avec deux fils en adoptant le dispositif de la figure 3 : un premier fil ABCDB soutient le fléau d'un côté en passant sous les couteaux extrêmes; un deuxième
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fil A'B'C'D'B' semblal)le soutient le tléau de l'autre côté. On lait ensuite osciller le système autour des points fixes A et .V, A A' étant horizontal et parallMe à l'arête du couteau.
Dans les deux cas, on déterniine a\er une règle divisée la dis-
tance A de A A' à O arête du couteau central. Cette distance est sensiblement la même que celle de A A' au centre de gravité. On écarte le fléau de sa position d'équilibre et on le fait osciller autour de A A'; on détermine, à l'aide d'un chronomètre ou d'une montre à secondes, la durée d'un certain nombre d'oscillations. Soit -3' le moment d'inertie du fléau lorsqu'il tourne autour de A A', soit T' la durée d'une oscillation double
T'= iT.
o- étant l'accélération de la pesanteur (981 en unités C.G.S., à Paris) ; on tire
ry =
>U'ÀT'2
On peut en déduire le moment d'inertie ^ du fléau tournant autour de l'arête du couteau central dans le fonctionnement ordinaire de la balance. Soit -^o le moment d'inertie autour d'un axe parallèle à l'arête du couteau et passant par le centre de gravité.
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-■^o diffère à peine de ->, puiscjue le cenlre de gravité est très voisin de l'arête ; on a
(<r/ distance du centre de gravité à l'arête du couteau central). De même, dans l oscillation autour de AA', on a
-3'= .3o-f-MX2.
Il faut en effet, d'après un théorème connu, pour avoir -V, calculer le moment d'inertie (MX-) comme si toute la masse était concentrée au centre de gravité et ajouter le monicat d'inertie ^q par rapport à un axe parallèle passant par le centre de gravité. De ces deux écjuations on tire
On peut généralement négliger ^^ de\ant l'unité, et l'on a
.3 = .3'— MlK
Connaissant le moment d'inertie, on peut calculer le rayon de giration p d'après la relation -3 = Mo-.
Avec la balance Collot, d'une portée de 5oo^, dont nous avons
parlé, on avait
M = 36iS-2; avec À = 28*"", 3,
et l'on a trouvé
ce qui correspond à un rayon de giration de 9*^'", 18, alors que la longueur du bras du fléau était 18"", 9.
Ayant déterminé A par cette méthode, la fomnule (2) permet de calculer d, connaissant la durée d'oscillation T du fléau autour du couteau central. Avec la balance Collot étudiée, on a, par
expérience, trouvé
On en déduit
En opérant par la mesure de l'angle de déviation |)our un excès
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de charge dans l'un des plateaux, on avait trouvé <:/= 0,00228, valeur voisine.
Différence de longueur des bras du Jléau. — On prend deux poids égaux de masses nominales M; le plus souvent, ces poids marqués ditléreront un peu. Soient [M' et 'M' les] masses vraies. Soient L' et U les longueurs des bras. La balance étant d'abord en équilibre, les plateaux vides, on place M' dans le plateau de gauche et M" dans le plateau de droite; il faut ajouter une très petite masse m, dans le plateau de droite pour l'équilibre.
Dans une deuxième expérience, on intervertit la position des poids jM' et M' dans les plateaux, et il faut alors placer ni-^ à droite pour l'équilibre.
On peut, avec ces deux expériences, trouver la différence de longueur des bras du fléau et la différence des masses des deux poids. On a
M'L'= M"L"^m,L", M"L'= M'L'^/nzL",
d'où
L'— L" = ' ; L" et M' — M" = ( «i, — nu ) =-r
On a, avec une approximation très grande,
L — L" = — !-— j — - L et M — M ' = — ,
L étant la longueur moyenne des bras du fléau. Avec la balance étudiée, on a trouvé
Dans les balances de précision, où les couteaux sont munis de pièces de réglage, il est facile dobtenir légalité dans la longueur des bras avec une précision telle que des masses égales de 5oo^ placées dans chaque plateau se font équilibre à -f^ de milligramme près. La différence de longueur des bras est alors de l'ordre de grandeur de -ç~ de micron. Ce réglage très parfait de la longueur des bras n'est pas, du reste, un bien grand avantage, puisque l'on peut toujours faire d'excellentes pesées avec une balance dont les bras sont inégaux, soit en employant la méthode de la double
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pesée, soit (ce qui double la précision) en intervertissant les charges dans les plateaux et en |)r('nant la moyenne des résultats obtenus. Pratiquement, la phqiart des balances sont assez bien réglées pour que l'on puisse peser par pesées directes sans erreur sensible, en ayant soin toutefois de vérifier avant chaque pesée que la balance est en équilibre au rp|)('r(' initial, les plateaux vides.
Sensibilité de la balance lorsque les arêtes des trois couteaux ne sont pas dans un même plan. — Lorsque les arêtes des trois couteaux sont constamment dans un même plan, la sensibilité est indépendante de la charge. Si l'arête du couteau central est au-dessus du plan passant par les deux arêtes des couteaux extrêmes, la sensibilité diminue avec la charge. Si l'arête du couteau central est au-dessous du plan passant par les deux arêtes des couteaux extrêmes, la sensibilité augmente avec la charge.
La déviation pour un excès de charge /// dans l'un des plateaux est donnée, quand la balance n'est pas chargée, par la formule
Lorsque la balance est chargée de masses M' égales sur les arêtes extrêmes, un excès dans un plateau donne une déviation a' donnée par
„ , mL
' " Md ^ -iM a
a étant la dislance OD i/fg- i) de larêle du couteau central au plan passant par les arêtes des couteaux extrêmes. Les charges appliquées aux couteaux extrêmes agissent, en effet, pour ramener le fléau à la position initiale, comme si elles étaient appliquées enD.
On peut, en déterminant tanga et tanga', déterminer a :
tanga \ Md
tanga' / 2 M'
Avec la balance étudiée, la sensibilité diminuait avec la charge,
et l'on a trouvé
a — ()""", on.
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Dans le cas où le fléau fléchit sous la charge, on s'en aperçoit eu r(''|)étant cette mesure de a avec diverses charges. On trouve, dans le cas où il y a flexion du fléau, ([ue a augmente avec la charge.
Durée d^oscif/a/io/) de la balance chargée. — Les masses placées dans les plateaux agissent, au point de \ ue de l'inertie, comme si elles étaient concentrées sur les arêtes des couteaux extrêmes. Lorsque les trois couteaux sont dans le même plan, la durée de la période d'oscillation est alors donnée par la formule
:s étant le moment dinertie du fléau seul. M' la masse des plateaux et de leur charge, L la longueur des bras du fléau.
Dans le cas où les trois couteaux ne sont pas dans le même plan, on a
( ^ ) l = ■itA/ — — — ,
et l'on peut se servir de la mesure T pour déterminer a.
Amortissement dune balance. — On jx'ut lacilement transformer une balance ordinaire en balance apériodique au moyen dun amortisseur à air que l'on peut réaliser au moyen de deux boites métalliques cylindriques dont les diamètres difl'èrent de quelques millimètres.
La figure 4 indique en coupe le dispositif réalisé. On remplace l'un des plateaux par une des boites ABCD renversée et munie d'un étrier de suspension EEL formé d'un simple fil métallique soudé ou attaché à la boîte. Cette première boîte plonge à l'intérieur de la seconde A'B'G'D' sans toucher aux parois. Quand la balance se meut, l'air ne peut s'échapper immédiatement par l'espace compris entre les deux boîtes. 11 en résulte en R des variations de pression qui s'opposent au mouvement de la balance et réalisent l'amortissement.
Il est nécessaire que les parois AGBD, A'B'G'D' soient bien verticales. Pour obtenir ce résultat, on règle d'abord horizontale-
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ment avec un niveau le plan qui sert de base à la balance; puis, avec une équerre placée sur ce plan comme guide, on règle la verticalité des parois de la l)oite intérieure en ajoutant une petite
charge d'un côté ou de l'autre du plateau AB. Enfin, toujours avec Téquerre comme guide, on règle avec des cales convenables la verticalité de la boîte extérieure.
En soulevant plus ou moins la boîte inférieure, on augmente ou Ion diminue l'amortissement, et l'on peut à volonté réaliser pour la balance tous les genres de mouvements, depuis des mouvements oscillatoires à amplitudes d'oscillalions décroissantes, jusqu'aux mouvements apériodiques de plus en plus lents. Le meilleur amortissement est celui juste suffisant pour rendre le mouvement apériodique.
Variation de la sensibilité d'une balance en déplaçant le centre de gravité du Jléau. — On peut, dans beaucoup de balances, déplacer le centre de gravité en élevant ou abaissant une masse placée à la partie supérieure du fléau ou sur l'aiguille. On sait qu'il n'y a pas d'équilibre stable lorsque le centre de gravité du fléau est au-dessus de l'arête du couteau central. Dans le cas où le centre de gravité est au-dessous de l'arête du couteau central, l'équilibre est stable.
On a, pour la durée d'une période,
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et, pour la sensibilité, d'où
Oiv voit que, lorsque f/duniaue, la sensihilili' augmente; mais la durée d'oscillation aui;mente aussi et la durée des pesées devient plus grande.
On peut vérifier que la sensibilité croit comme le carré de la période.
Praticjuement, il y a axantage à donner une sensibilité juste suffisante pour la précision que l'on désire, afin de pouvoir faire des pesées rapides.
Vérification du bon fonctionnement d' une balance. — Il faut (jue la balance soit fidèle, c'est-à-dire cjue, dans les mêmes conditions, elle donne toujours les mêmes indications. La meilleure vérification consiste à placer des poids égaux dans les plateaux (les poids les plus l'orts que doit porter la balance), à baisser l'arrêt de la balance et à regarder la position d'équilibre. Ceci fait, on relève l'arrêt, on change les poids de place dans les plateaux et l'on baisse de nouveau l'arrêt; la position d'équilibre doit être la même. Si, après un certain nombre d'opérations semblables, il ne s'est produit aucune variation dans la position d'équilibre, c'est que la balance est en bon état et l'on peut faire avec d'excellentes pesées.
En général, quand la balance n'est pas fidèle, les couteaux sont abîmés ou sont mal réglés. Si les couteaux sont abîmés, on peut s'en apercevoir en les examinant à la loupe; on peut alors voir si l'arête est ébréchée ou rouillée. L'arête du couteau est, en réalité, une petite surface cylindrique d'un rayon de courbure de l'ordre de grandeur du micron. L'axe du cylindre osculateur à cette surface cylindrique est ce qui joue le rôle de l'arête linéaire idéale que l'on considère dans les calculs. Un couteau émoussé régulièrement peut encore permettre d'assez bonnes pesées; il n'en est pas de même d'un couteau ébréché.
Pour que la balance soil bien réglée, il faut que les projections
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horizontales des trois arêtes soient rigoureusement parallèles. On peut vérifier s'il en est ainsi avec une approximation très grande, si l'on a à sa disposition un porte-étrier ayant une agate creuse
Fig. 5 el 6.
posant sur le couteau et un peu plus longue que le couteau luimême. On regarde alors la position d'équilibre de la balance chargée de poids égaux, l'un des plateaux étant soutenu par ce porte-étrier à agate creuse. On répète ensuite l'expérience après avoir déplacé de quelques millimètres la charge avec l'agate le long de Tarète du couteau (voir fl g. 5 et ()). Dans ces deux positions successives, la charge agit en a sur le couteau dans le premier cas, en b dans le second.
Si le couteau n'est pas rigoureusement parallèle au couteau central, on observe une diflerence dans la position d'équilibre. Dans ce cas, la longueur du bras du fléau dépend aloi^s en eilet du point d'application de la charge le long de l'arête.
Si la balance étudiée possède des pièces de réglage pour l'orientation des couteaux, on peut, en changeant cette orientation et par tâtonnements successifs, obtenir un réglage parfait de l'instrument.
Injluence des variations de température. — Il faut éviter
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qu'il ne se produise des diderenees de température dans les diverses parties de la cage de la balance. Ces différences de température constituent la principale cause d'erreur qui limite la précision des pesées dans un laboratoire. Il suffit, après avoir établi l'équilibre entre deux corps dans une balance, de chauffer l'un d'eux très légèrement et de le replacer sur le plateau pour constater qu'il paraît plus léger. La différence provient de l'air de la cage, qui est plus léger dans le voisinage du coi^ps chaud. Une diflerence de ]^de degré entre les températures de l'air au-dessus des deux plateaux peut donner des erreurs de l'ordre de grandeur de ^ milligramme, en supposant qu'il y ait i litre d'air au-dessus de chaque plateau.
LECTURE DIRECTE DES DERNIERS POIDS
Cette balance de précision (-), d'une disposition nouvelle, permet d'exécuter les pesées avec une très grande rapidité.
Les figures ci-contre ( fig. i, 2) donnent une vue d'ensemble et une coupe verticale de l'instrument.
Cette balance possède comme organes spéciaux :
1" Un micromètre [m, m.) portant un grand nombre de divisions et fixé à l'extrémité du fléau;
2" Un microscope fixé dans les parois de la cage et braqué sur le micromètre; ce microscope possède un réticule et un oculaire positif;
3" Des amortisseurs à air (A, A). Les cloches ou parties mobiles des amortisseurs sont suspendues au-dessous des plateaux. Pendant le mouvement de la balance, elles pénètrent plus ou moins dans les cuvettes ou parties fixes des amortisseurs (^).
(') Cet ai'licle est la reproduction d'une Notice «le la Société centrale de Produits chimiques, de l'année 1889.
Un résumé en a paru dans le Journal de Physique, 2" série, t. IX, 1890, p. i38, avec quelques développements sur la question des amortisseurs. Nous avons reproduit intégralement cette dernière partie de Tarticle du Journal de Physique et nous avons supprimé le paragraphe de la Notice qui y est relatif et qui ferait double emploi. (Note des éditeurs. )
(-) Voir Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CVIII, 1889, p. 663.
(•') Les amortisseurs à air ont déjà été employés avec succès par MM. liichat et Blondlot dans leur électromètre absolu qui aiïecte précisément la forme d'une balance. (Voir Journal de Physique, j" série, t. V, i886, p. 825 et '^b-j. )
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Pour faire une pesée avec cet appareil, on commence comme de coutume à l'aide d'une série de poids, mais on s'arrête dans les essais successifs au poids de o^^, i ; on laisse ensuite le fléau de la balance s'incliner sous l'influence de la petite diflerence de charge qui reste encore entre les plateaux: après une ou deux oscillations, le fléau atteint sa position d'équilibre, et on lit directement sur le
Fig. î.
micromètre, à l'aide du microscope, le restant de la pesée à j ou
à j'y de milligramme.
Les avantages de ce système sont les suivants :
i" On évite tous les essais relatifs aux plus petits poids, c'està-dire la partie la plus longue et la plus délicate d'une pesée ordinaire ;
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2° L'emploi du microscope permet de placer le centre de gi'a- Vité du fléau beaucoup plus bas que dans les balances ordinaires; il en résulte une grande rapidité dans les mouvements de l'instrument ;
3" Sous l'influence de l'amortissement, le fléau s'arrête en quelques secondes dans sa position d'équilibre;
4" La grande distance du centre de gravité à l'arête du couteau central permet d'obtenir facilement un réglage tel C[ue la sensibilité soit indépendante de la charge placée dans les plateaux (').
Détails de construction de la balance.
La balance est montée sur un plan de verre qui supporte à la fois la colonne centrale, la cage et les boîtes des amortisseurs.
Le micromètre, obtenu par un procédé photographique, porte des traits et des chiffres. 11 est généralement disposé pour fonctionner sur une étendue de 20o'"î5. La chitTraison va de o à 200, mais chaque milligramme est divisé en 4- (soit 4oo divisions en tout). On apprécie sans liésitation la position du fil du réticule du microscope à j d'une division près ; on a ainsi le dixième de milligramme.
Le fléau porte diverses pièces de réglage. Une première pièce sert pour le micromètre, dont la direction doit être réglée avec soin.
Un bouton moleté situé à gauche du fléau permet d'équilibrer le fléau ; des vis spéciales servent à régler la longueur des bras et la hauteur des couteaux.
(') Le mode de lecture à l'aide d'un microscope braqué sur un micromètre mobile, fixé à l'exlrémité de l'aiguille d'un inï^trumenl, est très avantageux et peut être appliqué à tous les appareils apériodiques. Même avec un faible grossissement, on a une sensibilité beaucoup plus grande qu'avec les échelles à réflexion : le nombre des divisions sur le micromètre peut être aussi grand qu'on veut, sans qu'il en résulte la moindre gène; enfin, avec ce mode de lecture, les instruments sont plus ramassés, ne comportent pas d'installation spéciale et ne nécessitent pas l'obscurité. Par contre, ce système présente quelques inconvénients. Pour qu'on puisse faire les lectures, il est nécessaire que l'iiistrument soit apériodique, ou, tout au moins, s'arrête rapidement; enfin, on est obligé d'avoir l'œil devant un oculaire, ce qui est parfois gênant. Nous avons déjà appliqué celte disposition, mon frère et moi, dans la construction d'un éleclromèLre à bilame de quartz. {Journal de Physique, 2" série, t. VIII, 1889, p. 162.)
Un bouton moleté situé à la partie supérieure du fléau permet d'élever ou d'abaisser le centre de gravité.
Ces divers organes, nécessaires au constructeur poui- le réglage général de l'instrument, ne doivent pas être dérangés.
Le réglage très partait de l'instrument permet d'avoir une sensibilité invariable, quelle que soit la charge placée dans les plateaux.
Le réticule du microscope est fixé sur une pièce en cuivre qui
Fig. 2.
peut se déplacer dans une coulisse, sous l'action d'une vis mue par un bouton moleté.
Le micromètre peut être éclairé soit directement, soit par Tintermédiaire d'un miroir éclaireur qui est muni de deux mouvements à angle droit, et peut ainsi prendre la lumière en un point quelconque de la pièce.
Un petit cylindre recouvert de peau de chamois est livré en même temps que la balance, et sert à nettoyer l'intérieur de la gouttière de la cuvette de l'amortisseur, si l'on a lieu de craindre que des poussières ou des peluches introduites dans l'instrument n'en gênent le fonctionnement.
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Installation et fonctionnement de l'instrument.
La balance doit être placée sur une tablelle fixée au mur ou sur une table bien stable. Elle ne doit à aucun moment de la journée recevoir directement les rayons du soleil. Le fléau et le microscope étant eu place, on doit tout d';d)ord s'assurer que, dans la position où se trouve la balance, le micromètre pourra être éclairé, soit directement si Ton se trous e en face dune lenctre, soit, ce qvii est le cas le plus fréqueni, par l'intermédiaire du uiiroir éclaireur con\enablement orienté.
Le soir, la lumière peut être empruntée à une lampe quelconque située dans la pièce. L'éclairage sera plus uniforme si cette lampe est enveloppée par un globe de verre dépoli.
Après avoir réglé, bien exactement, le niveau à bulle d'air à l'aide des deux vis calantes, on place successivement de chaque côté le crochet de l'étrier, l'amortisseur (au crochet le plus élevé) et le plateau, en observant les repères pour ne pas se tromper de (;ôté. Si l'instrument n'a pas été dérangé pendant le transport, les parties cylindriques des cloches des amortisseurs doivent pénétrer dans les gouttières correspondantes des cuvettes sans toucher en aucun point les parois de ces cuvettes.
Pour régler le microscope, on met d'abord le réticule au point à l'aide de l'oculaire, puis le micromètre au point en enfonçant plus ou moins le coulant du microscope. Il faut aussi régler une fois pour toutes la direction des traits du réticule, et pour cela tourner le coulant du microscope jusqu'à ce que l'un des deux traits rectangulaires du réticule soit exactement parallèle à la direction générale du micromètre, c'est-à-dire bien exactement parallèle à la ligne droite qui passe par toutes les extrémités gauches des divisions, par exemple. Ce preuiier réglage une fois fait aussi bien que possible, il est inutile de toucher jamais au coulant du microscope, et les personnes ayant diverses vues qui peuvent avoir à se servir de la balance mettent à la fois au point le réticule et le micromètre en déplaçant légèrement l'oculaire, qui est emboîté à irottement très doux.
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La position d' équilibre de la balance avec égalité de charge dans les plateaux correspond au moment où le fil du réticule est sur la division loo, V arrêt étant baissé. — Si, en baissant Farrêt de la balance, les plateaux étant vides ou également chargés, le fil du réticule ne coïncide pas exactement a\ec cette division, on déplacera légèrement le réticule du microscope à l'aide de la vis qui se trouve au-dessous, jusqu'à ce que la coïncidence ait lieu bien exactement. Ce petit réglage préliminaire donne une grande économie de temps, car il permet de compenser immédiatement les très petites différences de poids accidentelles qui existent toujours entre les deux côtés d'une balance.
Il ne faut pas faire attention à la division devant laquelle se trouve le fil du réticule lorsque U arrêt est soulevé. — Cette division, cjui diffère généralement de quelques unités de la division loo, n'a aucune importance : elle dépend, en ell'et, de la quantité dont le tléau est soulevé et du petit cliangement d'orientation qu'il éprouve lorscju'il est saisi par l'arrêt.
Pour faire une pesée par simple pesée, on place le corps à gauche et les poids à droite; après avoir fait les essais jusqu'au poids de 0^,1, on laisse la balance s'arrêter, ce qui a lieu après deux ou trois courtes oscillations, et on lit la position du trait horizontal du réticule sur la division micrométrique.
Pour avoir le poids exact du corps, il faut ajouter le nombre de milligrammes lu sur le micromètre aux poids placés sur le plateau de droite, puis retrancher 100 milligrammes :
Premier exemple.
Pour équilibrer un corps placé dans le plateau de gauche, on
a mis dans le plateau de droite un poids de -f-jj. 700,0
On lit sur le micromètre -f- i^4,6
Il faut retrancher 100 — 100,0
Poids du corps 5; .754 ,^
Second exemple.
g mg Pour équilibrer un corps, il a fallu -h38. 200,0
On lit sur le micromètre -f- 28,2
Il faut retrancher 100 — 100,0
Poids du corps 38.128,2
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Lorsque l'on opère par double pesée, il faut placer la tare dans le plateau de gauche et faire de même les deux pesées nécessaires; il est seulement inutile de retrancher loo milligrammes à chaque pesée, puisque cette opération aurait lieu pour deux poids qui se retranchent.
Une propriété importante de V instrument est la sincérité de ses indications. — C'est ainsi que le plus petit défaut de fonctionnement peut se constater immédiatement par une simple lecture au micromètre, en plaçant un petit poids dans l'un des plateaux. Dans une balance ordinaire, il faut faire toute une étude des oscillations pour constater des irrégularités de l'ordre de grandeur des dixièmes de milligramme.
Enfin nous rappellerons que, pour peser exactement, à -p^ de milligramme près, les précautions les plus minutieuses sont nécessaires, quel que soit le système de balance employé : les pièces placées sur les plateaux doivent avoir exactement la température de l'air de la cage; il faut baisser convenablement l'arrêt de la balance, éviter les poussières, les courants d'air, etc.
Remarques. — A la suite d'un transport ou d'un accident, il peut se faire que la balance se dérègle légèrement et que i décigramme ne corresponde plus exactement à loo grandes divisions de l'échelle. Il conviendra alors de monter ovi de baisser le centre de gravité, en agissant sur les boutons qui se trouvent à la partie supérieure du fléau jusqu'à ce qu'on ait la sensibilité voulue.
Un accident plus grave est survenu, lorsque la sensibilité varie avec la charge ; on doit alors agir sur les vis qui servent à établir la hauteur des couteaux des extrémités, mais ce réglage plus délicat doit être fait nécessairement par le constructeur
Enfin, si les cloches des amortisseurs frottent contre les parois des cuvettes (ce qui ne peut arriver qu'à la suite d'une violente secousse), on peut remédier à cet inconvénient en desserrant les écrous qui fixent les cuvettes et en replaçant celles-ci convenablement. Ce réglage doit également être fait par le constructeur.
Notice théorique sur le fonctionnement des balances.
Dans toutinslrmnentde mesure, on doit régler convenablement :
i" La sensibilité ;
2" La précision :
3" La rapidité des déterminations.
C'est à ce triple point de vue que nous allons passer en revue les organes de la balance.
Micromètre. — Lorscprune balance est en équilibre avec un excès de masse m dans l'un des plateaux, le fléau est incliné d'un angle a donné par la formule
mL (•) ^^"g='=M^'
M étant la masse du fléau,
L la distance entre l'arèle du couteau central et celle d'un des
autres couteaux, d ]a distance de l'arête du couteau central au centre de gravité
du fléau.
L, M et d étant des constantes, on voit que la masse m est proportionnelle à la tangente de l'angle de déviation. Pour déduire exactement la masse m de la déviation, c'est donc la tangente et non l'angle qu'il s'agit de mesurer et que l'on mesure en efl'et dans le dispositif adopté.
Lorsque l'appareil est bien réglé, le prolongement du trait fixe horizontal du réticule du microscope doit passer par l'axe de rotation du fléau, et l'échelle micrométrique, pour égalité de poids dans les plateaux, doit être parallèle au trait vertical du réticule.
Quand la déviation s'est produite sous l'effet d'une différence de charge, le micromètre n'est plus vertical, et les traits de cette échelle sont légèrement inclinés vis-à-vis du trait horizontal du réticule du microscope. Cette circonstance ne donne aucune incer-
5o8 OEUVRES 1)K P. CLRli:.
titude dans les lectures, lorsque les trails de Téchelle sont très courts et les déviations très petites.
L'expérience montre que les lectures au micromètre sont proportionnelles aux différences de charge, à une approximation au moins égale à ^-— ■ de l'échelle totale. 11 faut toutefois pour cela que la balance soit construite avec soin (la solidité et la fixité de l'arrêt semblent être une des conditions principales pour avoir de bons résultats). Les couteaux doivent être parfaitement réglés.
Invariabilité de la sensibilité avec la charge. — La formule (i) n'est rigoureusement exacte que si les arêtes des trois couteaux sont dans un même plan. S'il en est autrement, la sensibilité dépend de la charge M( placée dans les plateaux.
Supposons l'arête du couteau central à une distance o au-dessus du plan passant par les arêtes des couteaux des extrémités; on a alors sensiblement
Md-\- 2M10
Pour que les indications du micromètre soient les mêmes quelle que soit la charge M, dans les plateaux, il est de toute nécessité que 0 soit nul ou très petit, de telle sorte que 2iM,o soit négligeable devant Mf/. Ce résultat est pratiquement obtenu d'une façon parfaite au moyen des vis de réglage placées sous les couteaux. Il se trouve grandement facilité par l'emploi du microscope pour lire les déviations. En effet, les angles correspondant à une même différence de poids sont environ 100 fois plus faibles que dans les balances ordinaires. C'est-à-dire que la distance d du centre de gravité à l'arête du couteau central est environ 100 fois plus grande que d'ordinaire. Ainsi, dans une balance de 600*^ avec aiguille donnant le dixième de milligramme, la distance d est seulement de -^ de millimètre; dans la même balance avec lecture au microscope, on a d^z'"'". Il en résulte que la même valeur de 0, négligeable devant d =z 2""", ne l'est pas devant d ^= -— de millimètre. Un petit défaut de réglage donnant une variation de 5-^ dans la sensibilité pour la charge maximum dans le premier cas donnerait une variation de sensibilité de r dans le s'econd cas.
Flexion du jléau. — La flexion doit être bien faible dans les
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lléaux de balance, puisque l'on par\ient à avoir une sensibilité invariable avec la charge. Nous a\ons voulu toutefois nous rendre compte de ce fait par des expériences directes. On fixe sur le fléau dune balance trois petits micromètres, deux dans le voisinage des couteaux extrêmes et un vers le centre du tléau. Sur ces trois micromètres sont bracpiés trois microscopes fixes munis de réticules; on obser\e les trois micromètres avant et après avoir placé des poids dans les plateaux. On évite évidemment par cette méthode toute cause d'erreur provenant d'un mouvement d'ensemble du lléau. En opérant avec un fléau d'une balance de joo^, on trou\e que la flexion, très faible, est jiroportionnelle à la charge. L'arête du couteau central s'écarte seulement de i i microns de la ligne qui joint les arêtes des couteaux extrêmes, lorsque l'on charge les plateaux a\ec ooo^.
Si faibles que soient des quantités de cet ortlre de grandeur, elles devi'aient cependant a\oir une action a|^préciable sur la sensibilité, qui devrait varier proportionnellement au .carré de la charge. On peut s'en assurer par un exemple numérique et en se servant de la formule (2 ). Mais une compensation partielle doit se faire sans que l'on s'en doute au moment où l'on règle les couteaux ; j)our obtenir le meilleur efl'et, on doit placer les arêtes des couteaux extrêmes un peu au-dessus de 1 arête du couteau central, à une distance 0, : on a alors 0 = — 0, ^ IvMi, et la formule (2) devient
,„ niL
(i) tan g
Mrf— 2.M,o,^2KM|
où K dépend des propriétés élastiques du fléau, M, étant la charge variable placée dans les plateaux.
En discutant la façon dont varie la sensibilité, un ^ oit que pour ô,^o,8oKM2, où Mj représente la charge maximum et KMo la flexion maximum, on est dans les meilleures conditions. La sensibilité commence par augmenter quand on charge les plateaux, elle passe par un maximum, reprend sa valeur première pour une charge égale à o,83 de la charge maximum, puis devient un peu plus faible pour les charges supérieures à celle-là; mais jamais la sensibilité ne varie plus que de ^ de la variation cpielle aurait éprouvée par la flexion, si les trois couteaux avaient été réglés dans un même plan au début. Ainsi cette compensation instinctive qui
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se produit dans le réglage rend encore 6 fois plus faibles les effets déjà presque insensibles dus à la flexion.
Influence des dimensions de l'arête des couteaux. — Les arêtes des couteaux peuvent être considérées dans une première approximation comme formées de surfaces cylindriques d'un très faible rayon de courbure. Cette circonstance ne change en rien les indications de l'instrument si les surfaces cylindriques sont bien régulières. Les trois lignes passant par les centres de courbure des sections droites de chacune des surfaces jouent le même rôle que des arêtes vives, et ce sont ces trois lignes qui doivent être dans un même plan pour que la sensibilité soit indépendante de la charge. Donc, quand les couteaux sont un peu émoussés, on peut encore avoir de très bons résultats en relevant encore un peu plus que de coutume les couteaux des extrémités au-dessus de l'arête du couteau central.
Loi du mouvement de la balance. — Lorsque la balance fonctionne sans amortisseur, elle oscille indéfiniment comme un
pendule. Les déviations 6, comptées à partir de la position d'équi libre, sont données en fonction du temps t par la formule
6 = 6o COS27: - ,
représentée graphiquement figure 3 (courbe I). Oo est la déviation maximum et T la période ou durée d'une oscillation double. T est
alors donné par la formule
dans laquelle M est la masse du tléau, M, celle de la charge sur les couteaux extrêmes, L la longueur des bras, g l'intensité de la pesanteur, d la distance du couteau central au centre de gravité, p le rayon de giration du fléau, Mp- étant son moment d'inertie.
L'emploi du microscope rendant d environ cent fois plus grand que de coutume, on voit que T est environ dix fois plus petit, c'est-à-dire que. lorsque la balance fonctionne sans amortisseurs, elle oscille très vite. Ainsi une balance de ooo*^, sensible à j^ de milligramme, mettra environ 3o secondes par oscillation double avec une aiguille et 3 secondes lorsqu'on emploie le microscope.
Lorsqu'on emploie les amortisseurs, l'équation différentielle du mouvement est
(8) (M p2-^ -iM, U) ^ ^ L^Y ^ -r- M rf^O = G,
Y étant le coefficient d'amortissement total des deux amortisseurs. Celte équation différentielle linéaire est de la forme
i rt i- 6"- fJ = o
avec
■2(Mp2-^2MiL^j Mp2-^2.MiL^
a el b étant des constantes. On sait que l'équation intégrée prend trois formes différentes suivant que l'on a
^2 — a- >> o ou b- — a- = o ou b- — a- < o ; dans le premier cas, on a ijig- 3 ) (courbe 11;
(gj f) = Ooe-=" ( cosyT'-— a-t -i- sinyfe-— a-t );
dans le deuxième cas (courbe III),
(loj 0 = f)oe-="(i-H a^;
dans le troisième cas (courbe IV),
avec on a
= — a -+-/«■•' — b- et 3 =— a — \/a-— ^-i,
4 M f/,g-( M p-^ + 2 INI , L-^ ) - l> Y^
Si l'on suppose que l'amortissement, d'abord nul, prend successivement des valeurs de plus en plus grandes, on réalisera successivement tous les types de mouvement dont quelques-uns sont représentés figure 3.
Le mouvement, d'abord pendulaire (courbe 1), devient oscillatoire avec amplitudes successives décroissantes (courbe II); en même temps la pseudo-période va en augmentant. Puis, pour le mouvement critique correspondant à a- =6- (courbe III), le mouvement devient apériodique, c'est-à-dire que le fléau se rapproche toujours de sa position d'équilibre sans la dépasser jamais. Puis, pour des amortissements plus grands encore, le mouvement devient de plus en plus lent, et la courbe s'étale de plus en plus (courbe IV).
Quel sera le meilleur amortissement pour que la déviation se réduise définitivement, en un temps aussi court que possible, à niVi)' par exemple, de sa valeur initiale? Avec un amortissement trop faible, la balance oscillera un nomljre considérable de fois avant <iue l'on obtienne ce résultat. Avec un amortissement trop fort, le mouvement sera trop lent. La théorie et l'expérience montrent que le meilleur mouvement est un mouvement très voisin du mouvement apériodique critique qui satisfait à la relation «-= b- .
Si l'on ne peut réaliser exactement ce mouvement, la théorie et l'expérience montrent également qu'il vaut mieux s'en écarter dans le sens d'un amortissement un peu trop faible que dans celui d'un amortissement trop fort.
La formule (12) montre (|ue {h- — a'-') augmente avec la charge M, dans les plateaux; il est donc impossiljle d'avoir 6-^rt'- = o,
quelle que soit la charge; on a alors adojité la règle pratique suivante :
L'amortissement est tel que la balance non chargée réalise sensiblement le mouvement critique pour lequel b'- = a- (courbe III).
Lorsque la balance a sa charge maxiniuin, on doit alors attendre trois ou quatre oscillations rapides a\ant l'arrêt.
La formule (12) nous montre encore que l'emploi du microscope nous force à avoir un amortissement énorme pour obtenir un mouvement convenable. En effet, (6^ — a-) étant nul pour certaines valeurs de cl et y, si Ion rend cl 100 fois plus grand, il faudra rendre v 10 fois plus grand pour conserver la relation
b-^ — cr-=o{').
Des amortisse U7's à cloche (-). — Après avoir essayé des amortisseurs magnétiques ou à liquides, j'ai fini par adopter, comme étant de beaucoup préférables, les amortisseurs à air. Ils se composent de cylindres concentriques avec fond, formant une espèce de cloche suspendue au-dessous des plateaux et enti^aînée comme ceux-ci dans le mouvement de la balance. Au-dessous de ce système, s'en trouve un autre analogue, mais renversé et fixe : c'est la cuvette de l'amortisseur. Les cylindres des systèmes supérieurs et inférieurs ont des diamètres un peu différents, de telle sorte que les cylindres du système supérieur mobile plongent dans les gouttières laissées entre les cylindres inférieurs fixes, sans jamais toucher aux parois. La coupe donne un système en chicane (//^■. 2). Quand le tléau s'incline, la cloche pénètre plus ou moins dans la cuvette et la quantité d'air varie dans la cloche. L'air ne peut circuler instantanément par le chemin long et rétréci qu'il est obligé de suivre entre les cylindres; il en résulte des variations de pression qui suffisent pour produire ramortissemenl.
(') On doil signaler que le fléau long des prenriiers modèles a été remplacé par un fléau court beaucoup [dus rigide. Le microscope est monté sur une colonne métallique indépendante des parois de la cage de verre, ce qui évite toute variation de position du microscope.
Enfin, les amortisseurs, qui primitivement débordaient au dehors, sont maintenant entièrement à l'intérieur de la cage. {\ote des éditeurs. )
(-) Journal de Physique, 2= série, t. IX, 1890, p. 1^6. Voir la note p. 53o.
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Déterminalioa du coefficient d' amortissement d'après les dimensions de V amortisseur. — Dans les amortisseurs, l'air de la cloche se met en équilibre avec l'air extérieur en un tem|)s inappréciable vis-à-vis de la durée d'oscillation des balances; cela résulte du fait même du fonctionnement de l'appareil. En effet, les forces mises en jeu devant être de l'ordre de grandeur des centigrammes, il suffirait que le gaz restât sans s'écouler sous la cloche tandis que celle-ci se déplace de y^ de micron seulement pour qu'il en résultât une force antagoniste de oS,o5 avec une cloche de 7*='" de diamètre et une chambre à air de i*^"' de hauteur.
On peut donc, à chaque instant, supposer que tout se passe comme si la cloche avait une vitesse de régime.
Soient :
V, le volume du gaz sous la cloche:
t^, la vitesse verticale de la cloche: R, le rayon de base de la cloche; />, l'excès de pression sous la cloche; /, le temps.
On a (i3) <iV = 7iR2rc/^
On trouve, pour la variation du volume d'un gaz qui s'écoule entre deux parois planes parallèles et rapprochées,
_ cïS _ «e^ ^ li " \iIt^ ^'
e étant la distance entre les deux surfaces;
/, la longueur parcourue par le gaz;
rt, la largeur de la section d'écoulement;
r,, le coefficient de frottement intérieur de l'air.
Cette formule s'applique approximativement si, au lieu de surfaces planes, on a des surfaces cylindriques de rayon un peu grand, vis-à-vis de leurs dislances (').
(') On a exactement, pour le débit entre deux surfaces cylindriques concen-
On a ici d'où
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dt 6/r,
Les équations (^]3 ) et (^i4) donnent
La force qui résulte de cette variation de pression est „ „, G-r/r. R3
En désignant par y les coefficients d'amortissement , c'està-dire la force antagoniste par unité de vitesse, on a
67r/-riP,î
Détermination du coefficient (V aniortisaement par expérience. — On peut calculer y par la formule qui, précède; on peut aussi le mesurer en étudiant le mouvement de la balance [dont l'équation différentielle est donnée par la formule (8)]. On peut vérifier facilement les conséquences de cette formule; en faisant varier la charge des plateaux M, ou la hauteur du centre de gravité, on obtiendra divers genres de mouvements à son gré.
Dans le cas où l'on veut mesurer y, il vaut mieux choisir un mouvement oscillatoire pas trop amorti, afin d'avoir un nombre suffisant d'oscillations pour faire une bonne mesure de la pseudopériode T (durée d'une oscillation double) et du décrément logarithmique \.
On a
_ 4X Mp2+>.M,L2
triques, ayant R el /■ comme rayons,
dt " Slr^
Log nep. —
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Le moment d'inertie Mp- du fléau peut se déterminer soit en faisant osciller le (léau seul, après avoir déterminé cl par la valeur de la sensibilité de la l)alance, suit en le faisant osciller autour d'un axe plus éloigné que le couteau du centre de gravité en le suspendant à l'aide de deux fils (' ).
En faisant osciller la balance avec les plateaux seuls, on détermine aussi un petit terme de correction provenant de l'amortissement qui se fait en dehors de l'amortisseur.
Pour simplifier la construction, nous employons géni'ralemenl des amortisseurs formés d'une seule cloche ABCDE {^jlg- 4) plongeant dans une gouttière cylindrique. L'amortissement est le même que le dessus BD du milieu de la caisse de l'amortisseur soit ouvert ou fermé : ce résultat est bien conforme a\ec la théorie, puisque le volume de la chambre à air n'intervient pas.
Voici, pour quelques amortisseurs de dimensions variées, les
Fig. 4.
WifiJJ.,/»'.'>llll>,l»J,m,JJili,ii.f,,
valeurs de y mesurées par l'amortissement de la balance et calculées par la formule (i6) :
dans laquelle e est la dislance entre la cloche et les parois, /= aAB est le chemin parcouru par le gaz.
Nous avons pris t;^ 0,00019 en enijiloyant toujours les
(') Voir ce Volume, p. 620 et 52 1.
unités C.G.S. fy est la force antagoniste en dynes pour une vitesse de la cloche de i - —
calculé.
mesuré.
2, Go
T^a distance e est connue d'une façon très incertaine, et elle intervient par sa troisième puissance dans la formule; des différences de -p5 à -j^ de millimètre dans la valeur de e suffisent pour expliquer les écarts entre les calculs et l'expérience. On voit que ces écarts sont d'autant plus prononcés que la valeur de e est plus faible.
Tout défaut de réglage dans la position de la cloche tend à diminuer l'amortissement.
On voit qu'on peut, dans un but déterminé, choisir approximativement l'amortisseur nécessaire; par exemple, dans la construction des balances, on cherche l'amortissement qui, sans poids dans les plateaux, donne le mouvement où les deux racines de l'équation caractéristique de l'écjuation différentielle sont égales entre elles; on a dans ce cas
(17) Y = ï3v/M^«?(Mp-^-i-2M,L2;.
Les quantités cjui rentrent dans cette formule peuvent être évaluées approximativement avant la construction définitive, en prenant par exemple pour p les -f de L et pour M, le poids approximatif des plateaux et de l'amortisseur. Quant à <r/, il est déterminé par la sensibilité qu'on veut donner à la balance, qui elle-même dépend de la grandeur des divisions du micromètre.
Pour un modèle de balance dont le fléau pèse 100*^ avec un micromètre donnant :^ de millimètre par milligramme il nous a
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fallu un amortissement total de 240, soit 120 par amortisseur. Pour la même balance avec centre de gravité 100 fois moins loin du couteau (balance ordinaire), il faudrait un amortisseur lo fois moindre. On a avantage, au point de vue de la légèreté, à prendre des amortisseurs ayant la hauteur égale au diamètre.
BALANCE APÉRIODIQUE
RÉGLAGE DES COUTEAUX
Bulletin des séances de la Société française de Physique, année igoS.
M. CuiiiE présente à la Société une balance apériodique précise
Fis. I.
au -^ de milligramme. On obtient sans de très grandes difficultés
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un réglage des couteaux assez bon pour obtenir cette précision. 11 est, au contraire, très difficile d'éviter les variations de température de l'air de la cage pendant les pesées. Pour obtenir cette constance dans la température, on substitue le corps à peser et les poids marqués l'un à l'autre à l'aide d'un mécanisme qui agit de l'extérieur sans ouvrir la cage. La rapidité des pesées est aussi un gage de précision; la balance est à court fléau et ses mouvements sont rapides. Cette balance peut servir à étalonner une boite de poids.
M. Curie décrit les procédés employés pour régler les couteaux des balances. Il montre en particulier un petit outil qui sert à vérifier le parallélisme des projections horizontales des arêtes des couteaux ( ' ). On déplace la charge le long de l'arête de l'un des couteaux et l'on regarde si ce déplacement modifie la position d'équilibre du fléau. Ce réglage est celui qui est le plus important à réaliser d'une façon parfaite (-),
(') Voir les figures 5 et 6, p. 528.
(^) La figure i représente une balance Curie pouvant peser Soo» avec deux sensibilités: au yô ^^ milligramme et au ^ de milligramme.
On change la sensibilité en enlevant ou en accrochant avec soin, à l'aide d'une pince, un poids additionnel à l'extrémilé de l'aiguille.
En tirant un bouton placé en avant de la cage, on crée une fuite à la cuvelte des amortisseurs, et l'on obtient ainsi l'amortissement plus faible qui convient à la sensibilité au — J-„ de milligramme.
On voit sur la figure le dispositif indiqué dans le texte, qui permet d'interchanger le corps à peser et les poids sans ouvrir la cage.
{Note des éditeurs.)
DYNAMOMETRE DE TRANSMISSION
AVEC SYSTKMK DE MESURE OPTIQUE
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CIII, p. 4-^5 séance du 5 juillet 1886.
Cet appareil se compose criiii arbre horizontal supporté par deux coussinets. Deux poulies assujetties aux extrémités de l'arbre servent à transmettre le mouvement du moteur à la réceptrice. Pour connaître le travail transmis, on mesure pendant le mouvement la torsion de l'arbre entre les deux poulies.
L'arbre est constitué par un tube métallique plus ou moins épais dont le canal intérieur a 8'""' de diamètre. Les extrémités du tube sont fermées par deux lames de quartz minces, taillées parallèlement à l'axe optique et donnant chacune une ditlerence de marche d'une demi-onde entre les rayons ordinaire et extraordinaire.
Un rayon de lumière monochromatique polarisée traverse l'arbre suivant son axe, et les deux lames de quartz font tourner le plan de polarisation d'une quantité invariable, même pendant la rotation de l'arbre, pourvu que celui-ci ne se torde pas; mais, si une torsion d'un certain angle se produit, le plan de polarisation du rayon émergent tournera d'un angle double. La connaissance de cet angle a fera connaître le moment de la force de torsion, si l'on a, par une expérience préliminaire, mesuré avec des poids le couple de torsion c nécessaire pour produire une rotation de i".
Le travail transmis par seconde sera T = ir^ncx^ en désignant par n le nombre de tours par seconde.
On peut facilement se rendre compte du rôle des lames d'une demi-onde. Supposons le faisceau lumineux normal au plan de la
figure et soit OP la trace du plan de polarisation primitif; après la première lame d'une demi-onde, dont l'axe est dirigé suivant OA, le plan de polarisation de la lumière est en OP', symétrique de OP par rapport à OA; après la deuxième lame d'une demi-onde, dont l'axe est dirigé suivant 01>, le plan de polarisation de la lumière est en OP", symétrique de OP' par rapport à OB. Le plan de polarisation primitif semble donc avoir tourné d'un angle POP"= 2AOB. Lorsque l'angle AOB des axes
Fis. 1.
optiques des deux lames reste constant, la dé\iation reste ellemême constante, quelle que soit la direction du plan de polarisation primitif. Mais si, à la suite d'une torsion de l'arbre, l'angle que forment entre eux les axes optiques des deux lames augmente de a, la rotation du plan de polarisation augmentera de 2a. Pour mesurer cet angle 2 a, on peut se servir de tous les procédés perfectionnés en usage dans les saccharimètres; le dispositif de M. Laurent, qui a servi dans ces premiers essais, permet de mesurer de petits angles à 3' près, même pendant la rotation; l'arbre en cuivre, de oo*"" de longueur, pouvait supporter des torsions supérieures à 10", sans qu'il y eut de défox-mations permanentes et sans que la proportionnalité de la torsion à la grandeur du couple fût altérée. L'exactitude des mesures est donc de beaucoup supérieure à celle dont on a généralement besoin dans ce genre d'expériences.
r^a sensibilité de l'appareil pour une même puissance transmise croit avec le diamèlre de ses poulies; aussi un même instrument
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peut-il servir à déterminer des puissances très difl'érenles, s'il est muni de poulies de différents diamètres.
L'appareil peut également servir comme frein d'absorption : il suffit d'employer le travail transmis à produire un frottement dont on fait varier à volonté la grandeur (' ).
(') Ces premiers essais ont été faits à l'École de Physique et de Chimie industrielles.
QUARTZ PIÉZO-ÉLECTRKjUE
Extrait de la Thèse de J. CURIE.
Annales de Chimie et de Physique, t. XVII, 18S9, p. 392.
Description du quartz piézo-électrique.
Les méthodes que j'ai suivies pour l'étude de la conductibililé dans les diélectriques et pour celle des pouvoirs inducteurs spécifiques sont basées sur l'emploi d'un appareil que nous avons fait construire, mon frère et moi, il J a plusieurs années et qui a figuré aux séances annuelles de la Société de Physique, ainsi qu'à l'exposition d'électricité tenue à l'Observatoire en i885 ('). Je pense qu'il est nécessaire de décrire ici cet instrument et d'en exposer les propriétés avec un certain détail : d'abord parce que toutes les mesures contenues dans ce travail ont été obtenues par son intermédiaire et qu'en conséquence les méthodes employées ne peuvent être comprises qu'une fois ses propriétés bien connues ; ensuite parce que son fonctionnement est tellement régulier (jamais il n'a nécessité aucune réparation ni provoqué la répétition d'aucune expérience manquée par sa faute), qu'une fois connu il sera certainement apprécié et employé avec avantage par les physiciens dans la plupart des recherches auxquelles il peut être appliqué.
La pièce fondamentale est un quartz taillé de la façon (jui va être décrite ci-dessous et fonctionnant en vertu de ses propriétés piézo-élec triques.
(') Cet appareil a été construit par M. Bourbouze.
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On sait que certains cristaux, ou plutôt en général tous les cristaux dépourvus de centre de symétrie, jouissent de la propriété' de dégager en certains points situés aux extrémités d'une même direction des quantités d'électricité égales et de signes contraires, lorsqu'on les soumet à des compressions ou à des tractions suivant certaines directions (' ). Le quartz est l'un de ces corps. L'abondance avec laquelle on le trou\e dans la nature, bien plus encore la pureté et la grosseur de ses cristaux imposent son choix comme préférable de beaucoup à celui de toute autre substance piézoélectrique. Concevons un parallélépipède de quartz, taillé de manière à avoir deux faces normales à l'axe de symétrie ternaire (qui coïncide avec l'axe optique); deux faces normales aux axes de symétrie binaire (lesquels joignent les milieux de deux arêtes
Axe binaire électrique
verticales du prisme e-): deux faces parallèles aux faces du prisme, et par conséquent parallèles à la fois à l'axe ternaire et à un des axes de symétrie binaire ( /?^". i).
Si l'on opère une traction (ou une compression) suivant l'axe binan-e, il se dégage aux deux extrémités de cet axe des quantités d'électricité égales et de signes contraires, proportionnelles au poids agissant et indépendantes des dimensions du parallélépipède de quartz. Nous appellerons cette direction Vaxe électrique du quartz. On a donc pour une traction dans cette direction
(') J. et P. Cl'rie, Comptes rendus, i8fio-i88i ; Journal de Physique, 1882.
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K étant une constante caractéristique et p le poids exerçant la traction.
Si l'on opère la traction suivant la direction de l'axe optique, l'on n'observe aucun edet électrique en aucun point du cristal.
Si l'on opère la traction suivant la troisième direction, c'està-dire perpendiculairement à l'axe optique et à l'axe électrique, on observe encore un dégagement d'électricité polaire aux deux extrémités de l'axe électrique. La quantité d'électricité dégagée est encore proportionnelle au poids agissant, mais elle n'est plus indépendante des dimensions de la plaque. Elle est proportionnelle à la longueur suivant la troisième direction, justement celle suivant laquelle on tire, inversement proportionnelle à V épaisseur suivant l'axe électrique et indépendante de la dimension suivant l'axe optique; cette quantité est donc représentée par la formule
Le coefficient K contenu dans la formule est le même que celui de la formule précédente.
Il en résulte qu'en donnant au parallélépipède une longueur suffisante suivant la troisième direction, une épaisseur très faible suivant l'axe électrique, on obtient des plaques de quartz dégageant des quantités d'électricité par traction suivant la troisième direction bien plus considérables que celles qu'elles auraient pu dégager j)ar une traction égale faite suivant l'axe électrique.
Au point de vue pratique, on peut avoir facilement des cristaux de quartz bien purs fournissant des plaques dont la longueur est égale à une dizaine de centimètres. En leur donnant une épaisseur égale à o""", 5 suivant l'axe électrique et une largeur égale à 2*^'" suivant l'axe optique, on peut observer des tractions montant jusqu'à 5''^, tout en pouvant constater avec l'électromètre l'action de poids de o^', 5.
On possède donc un instrument capable de dégager des quantités d'électricité proportionnelles aux poids et variables depuis i jusqu'à loooo.
En se reportant à la mesure absolue de la constante piézoélectrique du quartz, que nous avons publiée, mon frère et moi,
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il y a quelques années, on voit que K = 0,062 {p étant exprimé en kilogrammes et q en unités absolues électrostatiques C. G. S ( ' ). On se procure donc facilement des lames dégageant une unité absolue C.G.S. électrostatique pour \^^ de traction.
Pour recueillir l'électricité, on rend conductrices les deux faces de quartz normales à l'axe électrique, en les argentant ou simplement en collant dessus deux feuilles d'étain. L'une des faces est
Fig. 2.
Quartz piézo-électrique.
reliée constamment à la terre; l'autre est mise en communication avec l'électromètre.
La longueur / contenue dans la formule est la distance des deux points a et a' .
L'une des extrémités de la grande longueur du quartz est fixée
( ' ) La constante piézo-électrique en unités absolues C.G.S. (lorsque p est exprimé en dynes) est égale à 6,3i x io~*.
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par une épaisse lame d'étaiu, à la lois lorte et souple, à une traverse métallique qui lui permet de pendre dans l'espace. La partie inférieure supporte un plateau destiné à recevoir les poids tenseurs. Le tout est enfermé dans une cage métallique dont l'inté-
rieur est bien desséché et où sont ménai;ées de petites ouvertures par lesquelles passent :
i" Latéralement, des tiges conductrices tenues sur des pieds intérieurs en ébonite et permettant de relier les faces du quartz à l 'électromètre;
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a" A la partie inférieure, une tige à crochet où pend le plateau des poids tenseurs.
La figure 3 permet, du reste, de se rendre compte de la disposition générale de l'instrument (').
Cet instrument peut être employé pour divers usages : en particulier, pour la mesure des capacités, des pouvoirs inducteurs spécificjues, des conductibilités faibles et des forces électromotrices. On s'en sert, en général, en disposant les expériences de manière ;i maintenir l'image de l'électromètre au zéro. L'électromètre ne fonctionne plus alors que comme électroscope. Je décrirai plus loin l'emj)loi de cet appareil |)our la mesure des pouvoirs uKJucteurs et pour celle de la conductibilité des diélectriques i -).
i/ ) On voit à 1,1 |>,irtie iaférieure de la figure 3 un dispositif employé par J. Curie, qui lui permettait de faire couler lentement du mercure dans un cristallisoir placé sur le plateau de l'instrument, de faire ainsi varier d'une façon continue la charge du quartz, et par suile de compenser à chaque instant l'apport d'électricité dû à la conductibilité des corps qu'il étudiait. {Note des éditeurs.)
(-) Le quartz piézoélectrique de J. et P. Curie a été construit, dès 1890, par ia Société centrfile de Produits chimiques.
La figure 4 indique comment a été réalisé le premier appareiL La lame de quartz {^g. 5 ) est placée dans une enceinte métallique desséchée. Un commutateur et un levier servent à soulever le plateau et les poids lorsqu'on veut déterminer la constante de l'instrument.
A cet effet, on cherche le poids nécessaire pour dégager la quantité d'électricité condensée dans un condensateur absolu de capacité connue, chargé à une différence de potentiel connue. La figure 6 donne le schéma de l'expérience.
La face utilisée du quartz électrique gel communique avec l'électromètre e, avec la première armature du condensateur .M, enfin, avec un commutateur c'.
1° On charge la deuxième armaiure du condensateur avec l'étalon P, de force électromotrice connue, par le jeu du commutateur c, la première face du condensateur étant à la terre en c' (on opère généralement dans de bonnes conditions, en employant pour P de 10 à i5 volts à l'aide d'éléments Gouy, Latimer-Clark ou Daniell );
2° On isole le condensateur et le quartz en c' ;
3° On décharge en c le condensateur en même temps qu'on supprime brusquement la traction exercée jusque-là sur le quartz.
Pour faire l'opération précédemment décrite, on unit alors la pile P à la borne marquée de cette lettre sur le conin)utateur de l'appareil. On met la face du quartz en relation avec la borne marquée g et on l'unit en même lemps à la première face du condensateur et à l'électromètre; on unit enfin la seconde face du condensateur à la borne marquée c. Le jeu du commutateur se comprend facilement : l'une
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des lames nouantes est conslaminent en relalion avec la deuxième face du condensateur ; l'autre lame flottante est constamment en relation avec la terre par l'axe de rotation; enfin, le levier qui soulève le plateau et les poids est mis en action au moment voulu quand on fait tourner cet axe avec la manette. En faisant quelques essais successifs, on détermine le poids nécessaire pour que l'image de
: ruj^.
l'électromètre reste immobile. Le poids qu'on clierclie est celui placé dans le plateau auquel on ajoute le poids du plateau et du crochet.
Les auteurs signalent, dans la Notice d'où nous avons extrait les lignes précédentes, les applications suivantes de leur quartz piézo-électrique :
1° Vérification des lois du dégagement piézo-électrique de l'électricité; 2° Mesure des pouvoirs inducteurs spécifiques des diélectriques; ?," Mesure de la conductibilité des corps très mauvais conducteurs ; 4° Mesure des phénomènes piézoélectriques et pyro-électri(]ues des corps présentant ces propriétés:
5° Mesure de toute charge électrique sur un corps isolé ;
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6° Comparaison des forces clectrornolrices ; élude des variations d'un élément
lia. 5.
étalon, la constante du quartz n'étant mndiliée ni par le temps, ni par la température. (J. et P. Clrie, Journal de Physique, 1882. — J. Curie, Anna/es de
Fi;,'. 6.
Physique et de Chimie, 1889, et Lumière électrique., 1888. — Mallard, Traité de Cristallographie. — Soret, Traité de C ristallo graphie. )
SENSIBILITE DE L APPAREIL
Nous donnerons, par un exemple, l'ordre de s;randeur des déviations qu'on peut obtenir.
Une lame de quartz a, au moins, 6'=" de longueur utile et o°'',o6 d'épaisseur. Une de ses faces est reliée à la terre et l'autre à une des paires de quailrants d'un
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clecLioniétre genre Thomson. Gel électromètre est dans des conditions ordinaires
Fis. 1.
de sensibilité (i5°" de déviation [jonr i volt). — La deuxième paire de quadrants
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est reliée à la terre et l'aiguille est chargée au potentiel de loo volts. On doit obtenir de i5'=°' à 30*"° de déviation pour une variation de poids de ôos dans le plateau ; c'est dire que l'instrument doit donner une déviation sensible pour une variation de poids de quelques décigraninics.
Sans pile de cliarge, l'aiguille étant à la terre, on a id""" à 30°™ pour une variation de poids dans le plateau de ocos.
La sensibilité varie lorsqu'on cliange le potentiel de la pile de charge de l'électromètre et passe par un maximum pour une certaine valeur de ce potentiel. Dans l'exemple que nous venons de citer, la sensibilité était presque la même pour des potentiels compris entre 5o et i5o volts, le maximum avait lieu pour 8o volts. Mais, en reliant le quartz à une capacité de loo"", on avait avantage à porter à 200 volts le potentiel de l'aiguille de l'élecLromètre.
La sensibilité diminue lorsqu'on réunit le quartz à une capacité extérieure. Le potentiel donnant la sensibilité maximum devient aussi plus élevé.
Le modèle employé plus spécialement dans les études de radioactivité est représenté figure 7. Dans ce modèle, on rencontre les dispositions nouvelles suivantes :
On a collé sur les faces de la lame recouvertes de papier d'étain (sauf aux endroits où se trouvent les sillons s, s) des petits cadres métalliques qui sont reliés par des fils souples /, y aux deux bornes B, B, isolées par des colonnes d'ambroïde. La mise à la terre s'effectue à l'intérieur de l'appareil par l'intermédiaire d'une came et d'une tige à bout de platine, qui vient reposer sur un petit plan de platine et y est maintenue par un ressi>rt. Le mouvement de la came est comnundé de l'extérieur par l'expérimentateur à l'aide de la tige horizontale dont l'extrémité porte un bouton inoleté O. {Note des éditeurs.)
MANOMÈTRE PIÉZO-ÉLECTRIQUE.
Voir ce Volume, p. 38.
NOUVEAUX
ÉLECTIIOMÈTRES A QUADRANTS APÉRIODIQUES.
Article de P. -H. LEDEBOER.
La Lumière électrique, t. WII, iHlSG, p. 17, 57 et i55.
Un des grands progrès que la science électrique a réalisés, depuis ces dernières années, est certainement dû h la perfection des instruments de mesure.
Les conditions principales qu'un appareil de mesure doit remplir sont que les indications se lisent non seulement avec facilité, mais encore avec rapidité.
Le plus souvent, dans les instruments de mesure électrique, l'indication est fournie par la rotation ou la déviation d'un équipage mobile autour d'un axe vertical, fd de suspension ou pivot.
Dans les instruments de précision, c'est presque toujours par la déviation d'un petit miroir suspendu à un lil fin qu'on observe le déplacement de l'é(|ui|»age mobile.
La facilité d'ellectuer les mesures a atteint, depuis quelque temps, un grand degré de perfection; la lecture des déviations à l'aide des échelles transparentes se fait, en eti'et, avec une commodité incontestable.
Quant à la rapidité avec laquelle on peut effectuer les mesures, elle dépend, pour un équipage mobile suspendu à un fil fin, d'abord de la durée des oscillations du système, et puis, surtout, de la manière dont ces oscillations s'amortissent, cest-à-dire le temps qu'il faut pour que le système revienne à zéro.
Dans les anciens a|)parcils de mesure (on peut prendre pour exemple le galvanomètre de ISobili), les oscillations persistent
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pendant un temps très considéraljle ; toutes les |)ei'sonnes qui ont eu Toccasion de se servir de ces ap[)areils savent quelle patience et quel temps considérable il faut pour ellectuer une mesure. Dans certains cas, d'ailleurs, cette persistance du mouvement s'oppose absolument à la possd>ilité d'arriver à un résultat déterminé.
\^e desideratum est d'avoir des appareils qui reviennent au zéro immédiatement et sans la moindre oscillation, c'est-à-dire d'avoir des appareils apériodiques.
Pour ce cpii concerne les i^alvanomètres, le problème a été résolu d'une manière complète et |)ar des dispositions bien différentes. Les galvanomètres de Tbomson [deat-beat) répondent absolument aux conditions du |)roblème; on |)eut ajouter que c'est grâce à ces galvanomètres que la télégraphie sous-marine a pu se faire.
Une autre solution également heureuse, et dont le principe a été aussi trouvé par M. Thomson, est le galvanomètre apériodique Deprez-d'Arsonval. On peut dire, sans craindre d'être démenti, que toutes les |)ersonnes qui se sont servies de cet appareil n'en j)rendront jamais d autre sans une nécessité absolue.
l^our ce qui concerne les électromètres à quadrants, on a essayé d'obtenir 1 amortissement en faisant plonger une palette attachée à l'aiguille dans un liquide, ordinairement l'acide sulfurique concentré; mais ce mode d'amortissement ne donne pas de très bons résultats.
MM. Curie ont obtenu l'amortissement des électromètres à quadrants d'une manière toute différente et très originale; ils ont utilisé, à cet effet, les courants dits de Foucault .
Lorsqu'on remplace les secteurs en cuivre d'un électromètre ordinaire par des secteurs en acier aimanté, on fait flotter l'aiguille, qui est en aluminium, dans un champ magnétique, et il se créera, par le mouvement de l'aiguille, des courants dits de Foucault qui s'opposent au mouvement.
A.vant d'entrer dans la description de la disposition adoptée, nous allons voir dans quelles conditions il faut se placer pour obtenir un amortissement convenable.
' Supposons d'abord le cas où l'amorlissenient reste constant, c'est-à-dire où, le champ magnétique et l'aiguille restant identiques, on change uniquement le fil de suspension.
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Influence du Jil de suspension sur Vaniortissement . — Soient :
G la dé\iali()n au temps /;
T le couple de torsion du fil de suspension;
Sw/'- le moment d'inertie de tout l'équipage mobile;
A le terme correspondant à l'amortissement.
On aura, pour l'équation du mouvement de l'aiguille, lorsqu'on fait osciller librement le système,
dV- dt '
ou, en posant
-xa -
il vient
d'-b df^ -^
d^ la—, — I- o^ = o.
dt
Pour déterminer le genre de mouvement donné par cette formule, il suffit de former l'équation caractéristique
Tant que les racines de cette équation sont imaginaires, c'està-dire tant qu'on a
le mouvement sera oscillatoire.
Si, au contraire, les racines sont réelles, c'est-à-dire
le mouvement sera apériodique, et le système mobile, écarté de sa position d'équilibre, y reviendra sans la dépasser et sans osciller. La limite est donnée par le cas d'égalité des racines
Ainsi, pour que l'amortissement soit complet, c'est-à-dire pour que le système n'oscille pas, mais revienne directement au point d'équilibre, il faut avoir
A = 2 sj-^mr"-.
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Si le terme A, qui représente laniortisseraent, a une valeur plus faible que celle donnée par celte formule, ramortissement n'est pas complet. Toutefois, dans la pratique, la valeur de A peut être légèrement inférieure à celle indiquée par cette relation, comme nous le verrons par quelques exemples.
Cette formule indique, en outre, que l'amortissement est proportionnel (dans le cas limité que nous traitons) à la rariue carrée de la torsion, lorsqu'on laisse le moment d'inertie constant. Or, le couple de torsion de deux fils de même nature est proportionnel à la quatrième puissiince du diamètre ; donc, pour obtenir toujours l'apériodicité, il faudrait que le terme A, qui correspond à l'amortissement, soit proportionnel à la racine carrée du couple de torsion du fil, ou au carré du diamètre du fd de suspension.
Prenons par exemple deux fils de platine ayant respectivement r^ et jj-, de millimètre de diamètre. Supposons que, pour les premiers de ces fils, le mouvement soit apériodique : il faudrait, pour obtenir également l'apériodicité dans le deuxième cas, avoir
un amortissement plus fort dans le rapport de ( — ) = — = 3
environ, c'est-à-dire quil faudrait que l'amortissement, et par conséquent le champ magnétique, soit 3 fois plus fort.
Précisons un peu cet exemple et supposons que, même dans le premier cas, l'apériodicité ne soit pas obtenue. On obtient un amortissement considérable et tout à fait suffisant dans la pratique lorsque le deuxième angle de déviation (la deuxième valeur de 0 ) n'est qu une fraction de la première.
L'amortissement, dans le cas du mouvement périodique (/> > «)> est donné par le décrément logarithmique
À = log nep. ^^ =2,oloo— ,
0( et Bi étant deux \aleurs successives de langle de déviation 9.
En résolvant l'équation du mouvement, lorsque les racines sont imaginaires, c'est-à-dire le mouveuient oscillatoire, on trouve les relations
a = — et 62— «2= __,
équations dans lesquelles T signifie la durée d'une oscillation simple.
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On en déduil, pour le déen'iuenl loj^arilliinique, l'expression
I AT
avec
il \ lent donc
Si A n'a pas une valeur trop considérable, c'est-à-dire lorsque ramortissement est assez faible, on peut écrire approximativement
■?. \/t 51 mr-
et pour des valeurs données de A. et de Im/-. ce qui correspond à un simple changement de fil de suspension, on voit que l'amortissement est inversement proportionnel à la racine carrée du couple de torsion du fil de suspension, ou inversement proportionnel au carré du diamètre du fil.
Supposons qu"a\ec un fil de suspension de -~ de millimètre de diamètre, on écarte l'aiguille de loo divisions, et que l'amortissement soit tel que la deuxième déviation soit de ^2 = 20 divisions;
voyons ce qui arrive lorsqu'on remplace ce (il de -^ de millimètre par un fil de jj de millimètre.
On a, dans le premier cas.
X = ioiî nép. = i.'i loç;5
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Le décrément logai^ithmique est devenu =^ ou 3 fois plus faihle, c"est-à-dire
l'uur chercher quelle sera, dans ces conditions, la deu.vième
Vis. 2.
dé\ialion O^. il faut résoudre 1 équation
o,3 = lognep. K- = log nep.-7— ,
d'où
On en déduit
On trouve ainsi
0,5 = v>,3 loc
et e., = 60.
Première Deuxième Troisième Quatrième oscillation. oscillation, oscillation, oscillation.
Fil de 5^ de inillimétre Fil de 3L de millimèlre
On voit donc qu'avec le fil de ~ de millimètre, les oscillations sont éteintes au bout de la quatrième oscillation, tandis qu'avec le lil de jjj de millimètre, il n'j a presque pas d'amortissement.
Les figures i et a représentent le tracé graphique des oscillalions que nous venons de considérer.
Dans le cas général, le décrément logarithmique dépend en
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même lemps du iiiDiiicnl (riiierlie, car (ni a
et les conclusions ne sont pas rigoureusement exactes. Toutefois, on peut accepter ces résultats comme une première approximation.
Envisageons les choses à un autre point de vue; ce qu'on désire, somme toule, obtenir, c'est de mettre le moins de temps possible à faire une lecture; lorsque le fil est suffisamment fin, le mouvement de l'aiguille est presque apériodique, mais ce mouvement peut devenir tellement lent que l'on ne se trouve plus dans des conditions pratiques. Cherchons quel est le temps t nécessaire pour que l'élongation maximum soit réduite au moins au centième de sa \aleur j)rimitive, et cela quel que soit le nombre n des oscillations qu'il a fallu pour obtenir ce résultat.
On a
t = nT.
d'où
d'où
« := Y '^y nép. 100,
l _ A T 7.1.mr'-
T , lE mr- ,
? = Y '"§ nep. 100 = !og nep. 100.
On voit que t ne dépend pas du diamètre du fil; on a, au contraire, tout avantage à prendre une aiguille de très faible mouient d'inertie. Cet avantage est tel qu'il faut chercher à restreindre les dimensions de l'aiguille, non seulement en épaisseur, mais aussi en surface. Si Ton diminue les dimensions de l'aiguille, il devient nécessaire de prendre un (il de moindre diamètre, afin de conserver la même sensibilité; n(jus sommes donc encore ramené à prendre un fil très fin et une aiguille très petite.
Nous avons efTectué ces calculs pour bien montrer les difFérentes conditions du |)roblèine; un système qui donne de bons r(''sultats
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avec un fil et une aiguille déterminés peut donner des résultats tout dilîerenls si l'on change cette aiguille ou ce fil.
Ce serait ici la place de donner quelques renseignements sur le facteur A et surtout de voir comuient les courants de Foucault peuvent servir à l'amortissement.
Malheureusement, la uature de ces courants est encore peu connue et le calcul ne s'adapte que difficilement à ces phénomènes. Aussi allons-nous nous borner à donner quelques indications sans entrer dans des détails.
Si l'on néglige Finfluence qui provient de la résistance de Tair, le facteur A provient uniquement de l'induction dm- au mouvement. Weber a montré, en elfet, que l'induction est proportionnelle à la vitesse.
Dans le cas d'un cadre placé dans un champ magnétique uniforme, d'intensité F et parallèle aux lignes de force, le facteur A a pour expression
S étant la surface du cadre et R la résistance.
Dans le cas qui nous occupe ici, la même formule n'a plus lieu, mais on peut toujours supposer que le facteur A est proportionnel au carré de l'intensité du champ magnétique.
Description de l'électromètre apériodique.
Après ces préliminaires, nous procédons à la description du nouvel électromètre de M. Curie ( ' ).
Ces électromètres sont unifilaires; le fil de suspension est en platine et a un diamètre de j^ de millimètre; c'est le fil le plus fin qu'on trouve dans le commerce connue fil tréfilé directement. On trouve du fil à la Wollaston jusqu'à -^ de millimètre, mais ce fil ne peut pas convenir pour cet usage.
L'aiguille {/ï§'. 3) est en aluminium laminé très mince; l'épais-
( ' ) Ces électromèti'es sont construits par M. Bourbouze, qui en avait déjà exposé un modèle à l'Exposition de lÉlectricilé, à l'Observatoire, à Pâques, en
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seur est d'en\ iroii -jij de millimètre; à celle aiguille est attaché un petit miioir très léger, duii poids qui \arie de la'"^ à 20'"». On trouve des petits miroirs ( ' ) qui donnent d'assez bonnes images et dont le poids n'excède |3as le poids indiqué.
Fig. 3.
Les secteurs sont supportés par des supports d'ébonite ; on a trouvé, en effet, que, convenablement desséchée, l'ébonite isole bien mieux que le verre; pour obtenir un bon isolement avec le verre, il faut une atmosphère beaucoup plus sèche qu'avec l'ébonite.
Ces secteurs sont en acier aimanté, et l'on peut se demander ici comment il faut les aimanter pour obtenir le plus fort amortissement.
Nous avons vu par ce (|ui précède qu'on ne peut pas traiter ce
l'ii
uj\
problème d'une manière générale, et nous crovons qu'en ces sortes de questions l'expérience est le meilleur guide.
(' ) Ces pelils miroirs sonl constiuils par M. ^^'(■rl('in.
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M. Curie aiinanle les secteurs comme la figure ci-contre l'in- (li(liie [Jig. 4)- Avec le dispositif adopté, on obtient (avec un fil de gijj-de millimètre) sinon le mouvement absolument apériodicpic. du moins un amortissement tout à fait suffisant dans la pratique.
La figure 5 montre Taspect gtméral de l'appareil : l'enveloppe est en cui\re; on peut cnle\er complètement cette enveloppe, ce cpu permet de régler lélectromètre très facilement.
Comme la capacité de laiguille est très faible, on peut se servir
a\ec avantage de cet appareil pour des expériences sur la capacité des corps.
Nous allons dire maintenant quelques mots sur la manière d'installer l'instrument.
On enlève la cage et, à l'aide de vis calantes, on place l'appareil dans une position bien horizontale; l'aiguille doit être alors parfaitement centrée par rapport aux secteurs. Puis on tourne l'appareil de telle façon que le miroir se trouve en face de l'échelle, soit transparente, soit opaque; lorsque l'image est au zéro, il faut que l'aiguille se trouve dans une position symétrique par rapport aux secteurt.
Pour régler l'instrument, on commence par mettre les secteurs en communication avec la terre, et l'on charge l'aiguille à l'aide d une pile d'une vingtaine de petits éléments dont le pôle libre est en communication avec la terre.
Il faut que, dans ces conditions, l'image ne bouge pas; ordinairement, on constate un certain déplacement; on voit, en outre, que ce déplacement ne change pas de sens lorsqu'on intervertit les pôles de la pile de charge. On peut tourner alors légèrement le bouton qui se trouve en bas de la cage; ce bouton, qu'on ne voit pas sur la figure, correspond à l'une des paires de secteurs. Ce mouvement fait déplacer une des paires des secteurs et, si cela ne suffit pas pour obtenir un bon réglage, on approche ou on éloigne à la main un des secteurs, ce qui diminue l'action sur l'aiguille. Il faut écarter le secteur sur lequel l'aiguille se meut ou rapprocher le secteur opposé.
Ayant ainsi obtenu l'immobilité de l'aiguille, quelle que soit sa charge, on peut considérer l'électromètre comme étant bien réglé.
Si l'on charge alors une des paires de secteurs parle pôle positif d'une pile, d'un élément Daniell par exemple, et l'autre paire des secteurs par le pôle négatif, on constate une déviation qui doit être d'environ lo*^'", l'échelle étant placée à environ i"". En intervertissant soit les pôles de la pile de charge, soit les pôles de la pile d'essai, il faut que la déviation se produise en sens contraire, mais qu'elle reste égale en valeur absolue.
Remarque relative au miroir. — A propos de ces petits
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miroirs légers, M. Curie m'a communicjtié robservation suivante :
« l.a distance focale dépend de l'Iiumidité qui règne dans la cage. Celle distance augmente avec l'humidité; on a ainsi un moyen très simjile pour constater l'état de sécheresse de l'air de la cage : si l'image est trouble, on est sûr que l'air est encore humide. »
Ce |)héuoinène, que M. Curie a étudié avec soin, est très constant.
Nous citerons par exemple le cas d'un petit miroir dont le rayon de courîuire variait de ■jo'"' à i oo'"' lors((u'on passait d'une atmosphère saturée d'humidité à une atmos[)hère parfaitement sèche.
La variation de courbure est voisine d'être proportionnelle à la variation d'état hygrométrique. Lorsqu'on [dessèche assez rapidement le miroir, le rayon de courbure augmente rapidement et dépasse la valeur correspondant à la position d'équilibre sous le nouvel état hygrométrique, puis il revient lentement à sa valeur normale.
C est du côté de l'argenture que le petit miroir est inlluencé; en plaçant le miroir dans un tube, de telle façon qu'il divise celuici comme une cloison en deux chambres distinctes qui peuvent être sé|)arément desséchées ou humidifiées, on remarque que c'est seulement du côté de l'argenture que les variations d'état hygrométrique produisent de l'etlèt. Lorsqu'on argenté le miroir, tout est humide; en se desséchant, l'argenture se contracte et le rayon de courbure augmente : tel est probablement le mécanisme du phénomène. Quand le miroir a longtemps séjourné dans l'air très humide, il suffit souvent de le dessécher brusquement pour voir l'argenture se craqueler, puis se séparer en écailles.
Le vernissage de l'argenture semble augmenter encore les variations de courbure dues à l'humidité.
M. Samuel m'a communiqué que le même fait a été observé au bureau des mesures de la maison Bréguet. On a constaté notamment que, très souvent après une nuit fraîche, les images données par les miroirs des galvanomètres sont troubles; elles reprennent toute leur netteté lorsque 1 humidité s'est dissipée.
Celte influence, qui constituait un inconvénient au point de vue
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des mesures, a été écartée par un montage convenable des miroirs.
En dehors des constantes de l'appareil et des mesures ordinaires, on peut efïectuer avec l'électromètre certaines d<Herminations qui nous ont été indiquées par M. Curie et que nous croyons intéressant de publier ici.
Comme pour ces déterminations on se sert des propriétés électriques du quartz, nous allons d'abord entrer dans quelques détails relativement à ces propriétés.
Quarlz piézo-électiique. — ( Foi/- ce volume, p. 554.)
Constantes de P électromètre. — On peut d'abord déteimincr les constantes de l'appareil.
L'expérience fournit la durée d'une oscillation T et le décrément logarithmique, en supposant, bien entendu, que le mouvement est oscillatoire; ce qui donne :
" ~ 2 Ti^- """ t' " Y^^^ ~ T2
Ainsi, pour déterminer les trois quantités 'Emr-, A et t, on a deux équations. 11 faut donc déterminer directement une de ces quantités.
Moment d'inertie. — On choisira pour cela le moment d'inertie qu'on peut calculer d'après la forme géométrique de l'aiguille, ou bien Ton fera osciller l'aiguille additionnée de deux toutes petites masses, ce qui fournit une nouvelle relation entre les trois quantités et ce qui permet de les déterminer séparément.
Ces différentes mesures sont assez délicates, mais leur exécution ne présente aucune difficulté sérieuse.
Pour ces déterminations, on exprime toutes les mesures en unités absolues C.G. S. Quant aux dimensions, on a
T = ML^T '2, ^mr- = ML2, A = ML^Ï-i.
Détermination de x, couple de torsion pour une déviation égale à \ . — Connaissant le moment d'inertie de l'aiguille à
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Faide d'une des méthodes indiquées, on mesure en outre le décrément logarithmique X et la durée T de la période.
Avec ces trois données, on peut calculer le couple de torsion t correspondant à une valeur égale à i (arc 07°).
Détermination d'un potentiel en iialeur absolue. — Le couple peut à sou tour servir à déterminer un potentiel en valeur absolue.
La formule qui donne la déviation est
dans laquelle :
y est capacité de l'unité d'angle de l'aiguille; V, et Vo potentiels des secteurs; V3 potentiel de l'aiguille.
Si V2= V3 = o, on a
= Iv;.
Détermination de y {capacité de L'unité d'angle de V aiguille). — y peut se calculer géométriquement. On a, en effet,
formule dans laquelle /• est le rayon de l'aiguille, e la distance des secteurs.
Il vaut mieux déterminer y expérimentalement : on peut se servir pour cela d'un quartz piézo-électrique qui jouit de la propriété de donner par traction une quantité d'électricité rigoureusement proportionnelle à la grandeur de l'effort. On se sert de poids pour produire la traction.
Pour procéder à cette détermination, on opère comme il suit :
i" On charge l'aiguille avec une pile donnant un potentiel V
inconnu; les secteurs n"' 2 sont à la terre et les secteurs n" 1,
isolés, communiquent avec le quartz piézo-électrique. Le potentiel
des secteurs n" 1 est alors dillérent de o, mais on le ramène à la
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valeur o à l'aide d 1111 pouls /> sui- le quartz; laiguille revient alors
au zéro.
2" On reconnnence 1 opération, après avoir dérangé l'aiguille
d'un angle 6', en tournant le bouton du haut de l'électroinètre ;
soit />' le poids compensateur sur le (piarlz; j/ — p correspond à
une quantité d'électricité yVO'.
Si le bouton d'en haut de l'électroniètre était uiuni d'une ora-
duation, il \audrait mieux ne faire qu une seule ojiération : au lieu de i" et 2", charger d'abord l'aiguille, tous les secteurs étant à la terre, puis isoler les secteurs, louiner le bouton de l'angle 8' et
ramener l'image avec le quartz à une distance correspondant à l'angle 0' de sa position primitive.
3" Il faut connaître, par une expérience spéciale, quel poids H
est nécessaire sur le quartz pour charger une capacité connue au potentiel V. On se sert pour cela de l'électroniètre fonctionnant comme électroscope. On peut prendre, pour c, un condensateur à plateau, avec anneau de garde, de capacité connue. On charge le plateau avec la pile au potentiel V, l'anneau de garde étant à la terre et la portion centrale du condensateur communiquant avec le quartz et l'électromètre ; on compense l'effet produit avec la charge II placée sur le quartz, en ramenant au potentiel o la partie centrale.
On a donc finalement
On |)eut ensuite calculer un potentiel V, en valeur absolue par la formule
0 = '-^Vf.
Détermination des constantes de l'appareil ('). Dans un électromètre, l'aluminium qui a servi à construire l'ai- (') Celte détermination a été effectuée par M. Curie.
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guille pesait 0^079; le rayon des secteurs est de 2*^'", 73, d'où l'on déduit pour le moment d'inertie 0,899 G. G. S., en supposant que l'aiguille est exactement un quart de cercle (on a : moment d'inertie =~pK'-, p étant le poids de l'aiguille et R le rayon dès secteurs). En évaluant approximativement le moment d'inertie du miroir et de la tige de verre qui le soutient, on trouve finalement
En faisant osciller l'aiguille, on trouve : décrément logarithmique,
et durée d'oscillation.
On peut maintenant calculer le couple de torsion x correspondant à un angle égal à i :
x= =^ — = o,ob'2 G.G.S.
Ainsi, quand on tord un fil d'un arc de 07", le couple de torsion incroyablement petit qui en résulte serait équilibré par ■— de dyne (environ j^ de milligramme), agissant au bout d'un bras du levier de i*"". Le fil a un diamètre de ~ de milliuièlre.
D'autre part, il fallait charger de 24^ un quartz piézo-électrique pour compenser la chai-ge condensée dans un angle de 0,176 (mesure circulaire), l'aiguille étant chargée au potentiel de 12 daniells. Le même quartz électrique chargeait une capacité connue de loS*"" au potentiel de i daniell pour une traction de i38s. Il est facile de déduire de là la capacité réciproque par unité d'angle (07") de l'aiguille et des secteurs; on trouve
Y = S""" (sphère d'un rayon de 5"").
Enfin, en chargeant seulement deux secteurs à la tension de i4 daniells, l'aiguille et les autres secteurs étant à la terre, on avait une déviation angulaire de 0,16. D'où l'on déduit pour l'angle donné par un seul daniell
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On a alors, pour le potentiel de i daniell évalué en unités électrostatiques C.G.S. ('),
V' = ^la = o,
oo325 (').
Sir William Thomson avait trouvé o,oo3^5; la concordance paraîtra suffisante si l'on songe que nous avons évalué assez grossièrement le moment d'inertie de l'aiguille.
Puis, pour déterminer avec exactitude le couple de torsion x, il aurait été préférable d'enlever les secteurs aimantés et de faire osciller l'aiguille librement; on aurait trouvé ainsi, pour le décrément logai^ithmique À, une valeur très faible.
On a trouvé, pour le couple de torsion du fil employé, la valeur
très faible
Cette valeur représente environ la traction exercée par un poids de HTT de milligramme à l'extrémité d'un bras de levier de i*^'" de long. L'échelle étant placée à i'" de distance, chaque millimètre correspond, ainsi qu'il est facile de s'en assurer par un calcul très simple, à la traction exercée par un poids de ^ ^ „ „„ de milligramme à l'extrémité d'un bras de levier de i*^"'. C'est l'ordre de grandeur des actions qui intervient dans ces phénomènes. On se rend ainsi compte de l'extrême sensibilité de cet appareil.
Sensibilité de rélectromètre. — On peut considérer, pour un électromètre, deux genres de sensibilité bien distincts : la sensibilité à une variation de potentiel et la sensibilité à une variation de charge.
C'est de la sensibilité du premier genre qu'on s'occupe ordinairement. On voit facilement que la sensibilité est proportionnelle
au facteur - (rapport de la capacité de l'unité d'angle de l'aiguille
au couple de torsion de l'unité d'angle du fil) et au potentiel de la pile de charge.
Avec un fil aussi fin que celui que l'on emploie dans ces électromètres, la sensibilité est considérable; elle dépend, d'ailleurs, de la pile de charge. Lorsque la pile de charge devient trop forte
(') Une unité électrostatique C.G.S. de dillérence de potentiel = 3oo volts.
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et que l'aiguille n'est pas parfaitement centrée, il peut j avoir attraction directe, avec production d'étincelles, entre l'aiguille et les secteurs. Dans ces conditions, l'électromètre ne fonctionne plus.
Avec une pile de charge de loo volts environ, on a une déviation d'au moins 40*"" lorsqu'on charge l'aiguille au potentiel de I volt. Comme pile de charge, nous n'avons pas pu aller bien au delà de 3oo volts pour la raison indiquée.
Lorsqu'on fait des mesures avec un quartz électrique, c'est la sensibilité du deuxième genre qui entre en cause.
La sensibilité à une variation de charge est aussi fonction de y (capacité de l'unité d'angle de l'aiguille) et de -z (couple de torsion de l'unité d'angle).
De plus, elle dépend de la capacité extérieure du corps sur lequel se trouve l'électricité ; elle dépend encore de la capacité totale de l'aiguille ou des secteurs; enfin, elle varie avec le potentiel de charge et passe par un maximum pour un potentiel déterminé.
Supposons que la pile de charge V soit à l'aiguille de l'électromètre, les secteurs n" 2 étant à la terre et les secteurs n" 1 au potentiel V et communiquant seulement avec un corps extérieur isolé de capacité G.
Soient :
S la capacité totale de la paire de secteurs n" 1 lorsque l'aiguille est immobile au zéro ;
( — A) la charge que prennent les secteurs lorsque, l'aiguille étant maintenue au zéro et les secteurs au potentiel o, on donne à l'aiguille le potentiel 1.
Au début, l'aiguille est en équilibre sous la déviation 6, et le conducteur, formé des secteurs n" \ et de la capacité C, contient une quantité d'électricité que nous représenterons par q.
On a, dans ces conditions, la relation
( ' ) Cliarge due au potentiel v si l'aiguille était au potentiel o dans sa position actuelle.
('-) Charge due au potentiel V de l'aiguille si le secteur était au potentiel o.
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Du reste, d'après Téquation fondamentale de lélcctromètre, 0:1 a
Il s'agit de calculer -j-> sensdjilité que l'on cherche. On trouve, en difFérentianl l'équation (i),
C?^ = ( S H- C + Oy) ^c -H ry f/e — Y V ofe, et, en différentianl l'équation (2),
d% ^—-^ (\ -^ -\ dv ^'U dv =—'^:^ {\ - v) dv.
On déduit de ces expressions
S + C + ye y^^^
Pour que la sensibilité -1- soit maximum, il faut que le dénominateur de cette fraction soit minimum. Comme ce dénominateur se compose de deux termes dont le produit est constant (puisque V est la seule variable), le minimum a lieu lorsque les deux facteurs sont égaux.
La sensibilité passe donc par un maximum pour
mais pratiquement on a toujours
V = o et 6 = 0,
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doù
On peut toujours chercher expérimentalement le potentiel V, ([ui donne le maximum de sensibilité. Si l'on veut le calculer théoriquement, on doit déterminer C. y et t. Mais S ne peut être mesuré directement, car c'est la capacité des secteurs n" 1 lorsque l'aiguille est fixe, ce qui n'arrive jamais pratiquement lorsqu'on fait varier le potentiel des secteurs u" 1. Ce que l'on peut mesurer
avec le quartz, c'est la quantité k = -y-^ c'est la \ariation de
charge des secteurs n" 1 lorsque le potentiel et la dé\ iation sont variables.
A" est en quelque sorte la capacité à déviation variable des secteurs n" 1.
On tire de ces équations (i ) et (a ), où l'on fait 0 = 0, 0 ;= o et r = o,
nv -
Ainsi, la capacité à déviation variable dépend du potentiel de laiguille.
On peut ensuite calculer S :
Lorsqu'on se trouve dans le cas du maximum de sensibilité, celle-ci, déduite de la formule (3 ). devient, en éliminant ^ ,
Dans ce cas encore, on a
A- = 2 S ^ C ou
et, d'autre part, pour v = o.
dq^i'è — (Z)dv - Vy ^0 = ( s -^ C) rft^ -- (-2^ S'A dv,
dq = ('è -^ C ) dv ^ {^ -\- C) dv = -li?) -\- C ) dv .
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C'est-à-dire que la moitié de l'électricité fournie est employée à compenser l'électricité condensée mise en liberté par le déplacement de l'aiguille. L'autre moitié sert à élever le potentiel de dv.
Capacité à déviation variable des secteurs. — La capacité vraie des secteurs n'intervient jamais dans les expériences; ce qui
intervient, c'est la capacité à déviation variable k =■ -j--
Comme première approximation, on a
dv X
On voit que cette sensibilité dépend du potentiel de l'aiguille; il faut donc bien se garder de la considérer comme une capacité ordinaire, invariable d'un jour à l'autre, puisque la pile de charge peut varier.
(Jomme deuxième approximation, on a
dv T
Cette capacité varie donc légèrement aussi avec la déviation et le potentiel des secteurs.
Dans ce qui précède, nous avons supposé que la pile de charge était à l'aiguille. Si, au contraire, la pile de charge était aux secteurs, on pourrait faire des remarques tout à fait analogues sur la capacité à déviation variable de l'aiguille ( ' ).
(') Curie a fait subii- dans la suite certains perfectionnements à ses éleclromèlres.
Dans le modèle représenté par la figure 6 et qui est construit par la Société centrale de Produits chimiques, les quadrants sont en laiton ; l'amortissement de l'aiguille est simplement effectué par le frottement de l'air entre les secteurs et il est suffisant (décrément de 6 à 7); l'emploi des aimants avait, entre autres inconvénients, celui de créer des actions directrices dues au léger magnétisme de l'aiguille.
Une clef de réglage C permet d'agir, sans ouvrir la cage, sur un des secteurs en rapprochant ou en éloignant légèrement de l'aiguille la paroi supérieure d'un des quadrants. Ce mode de réglage, qui permet de corriger les légers défauts de symétrie de l'appareil, est plus efficace et plus régulier dans son action que le déplacement horizontal dont est pourvu l'appareil primitif décrit dans le texte. {Cf. p. 574.)
Une fois le réglage effectué, on enlève la clef C.
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On voit en B un dispositif qui permet d'immobiliser l'aiguille pour le transport de rinsUument.
La sensibilité de cet appareil, avec un fil de 5o'=°' de longueur, ^ de millimètre
Fis. 6.
de diamètre, une aiguille de 6'" de long chargée au potentiel de 5o volts, est de So'" environ par volt sur une échelle placée à i".
Curie a fait aussi établir par le même constructeur un électromètre à fil de quartz plus sensible que le précédent. C'est celui qui est représenté par la figure 7. Le fil de quartz étant isolant, on opère avec une charge constante de l'aiguille, charge qui ne se perd qu'avec une extrême lenteur. Pour charger l'aiguille, on met celle-ci en communication avec une batterie de charge en amenant un instant au contact d'un fil fin, fixé à l'extrémité inférieure de l'axe de l'aiguille, une coupe de fer F remplie de mercure et reliée à cette batterie. On voit sur la figure le mécanisme qui permet de faire celte manœuvre de l'extérieur de la cage.
La sensibilité de cet appareil est très grande. Par exemple, avec un fil de S'-" de longueur, de 7!^ à Si* environ de diamètre, on a obtenu une sensibilité de 2» par volt environ sur une échelle placée à i", l'aiguille ayant été chargée par 60 volts.
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Dans ces appareils, l'isolement a été amélioré en remplaçant l'ébonite par
de l'am^z-oWe (clécliets d'amhrc agi;loniérés) (jui est nniins li yurométriqiie.
( Aole des éditeurs. )
POUVANT SERVIR COMME WATTMÈTRE
En commun avec R. BLONDLOT.
Journal de Physique, 2* série, t. VIII, 1889, p. 80.
Cet instrument est une transformation de rélectromètre à quadrants de Sir V\ . Thomson. L'aiguille, au lieu d être en forme de 8, est constituée par deux demi-cercles A| et A^ soutenus par une petite pièce d'ébonite; ces deux demi-cercles, solidaires dans leur mouvement, sont indépendants au point de vue électrique. Les secteurs sont remplacés par des plateaux fixes P( et Po ayant également la forme de demi-cercles.
En désignant par V,, \ .,, V3, V^ les potentiels respectifs de A,, Ao, Pi, Po, par a l'angle de déviation de l'aiguille sous l'action des forces électriques équilibrées par la torsion du fil de suspension, on a
à la seule condition que l'angle des deux fentes diamétrales ne soit pas très petit. K est une constante caractéristique égale à deux fois le quotient de la capacité de l'aiguille pour l'unité d'angle par le couple de torsion du fil de suspension pour l'unité d'angle.
L'avantage de cet instrument réside non dans la substitution de demi-cercles aux secteurs de l'électromètre à quadrants, mais dans le fait que l'aiguille mobile est formée d'un système de deux conducteurs à des potentiels distincts, en tous points semblable
au système des conducteurs fixes : l'appareil est ainsi rendu plus symétrique, et cette symétrie se retrouve dans la formule qui donne les déviations de l'instrument.
M. Gouy a montré récemment (*) que, dans l'électromètre à quadrants ordinaire, il y avait lieu de tenir compte d'un couple
directeur électrique qui, indépendamment du fil de torsion, tend à ramener l'aiguille dans la position d'équilibre symétrique; aussi, dans certains cas, la formule ordinairement employée pour l'électromètre n'est plus applicable.
Dans notre instrument il n'y a pas de couple directeur électrique et la formule donnée plus haut est rigoureusement vraie.
L'appareil a été construit par M. Ducretet. L'aiguille, très légère, est découpée dans une feuille d'aluminium extrêmement mince (j^ de millimètre) qui reçoit une rigidité assez forte d'un gaufrage préalable, donnant une surface ondulée analogue à celle des tambours des baromètres anéroïdes.
La position d'équilibre de l'aiguille est déterminée par deux fils de platine très fins, tendus en dessus et en dessous de l'aiguille (comme dans le galvanomètre Deprez-d'Arsonval); ces deux fils servent à la fois à équilibrer par leur torsion les actions électriques et à établir les communications électriques respectivement avec les deux demi-cercles métalliques A, et Ao.
Les plateaux fixes sont au nombre de quatre, deux en dessus, deux en dessous de l'aiguille. Ceux qui sont situés l'un en dessus de l'autre sont généralement rendus solidaires au point de vue électrique. Ces plateaux sont des aimants, et les oscillations de
(') Gouy, Journal de Physique, i" série, i. VII. 1888, p. 97.
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l'aiguille se trouvent amorties par les courants d'induction qui naissent dans sa masse sous les inlliiences magnétiques.
fc^nfin, les plateaux, soutenus par les parois de la cage qui enveloppe l'instrument, sont pourvus de lous les mouvements de réglage.
Les usages de cet instrument sont les suivants :
r' Il peut fonctionner comme un électromètre ordinaire muni d'une pile de charge. Il suffit, par exemple, de mettre les pôles de la pile de charge respectivement en communication avec chacun des demi-cercles de l'aiguille; les déviations sont alors rigoureusement proportionnelles aux différences de potentiel que l'on établit entre les plateaux.
2" 11 peut servir par la méthode idiostatique, en unissant respectivement les deux paires de plateaux aux deux demi-cercles de l'aiguille; on a alors nécessairement
V,= V3, V.,= Vi et a=K(V,-V02.
3" Il peut servir comme wattmètre.
L'instrument donne, en effet, le produit de deux différences de potentiel. On peut prendre pour l'une d'elles la force électromotrice F aux bornes entre lesquelles on veut évaluer le travail dépensé par un courant électrique. On prendra ensuite, pour l'autre différence de potentiel, celle qui existe aux extrémités d'un fil de résistance connue, placé dans le circuit général; cette différence de potentiel est proportionnelle à l'intensité du courant.
Les déviations sont alors proportionnelles aux produits El et permettent d'évaluer à chaque instant le travail dépensé pendant l'unité de temps.
Lorsqu'il s'agit de courants alternatifs, cet instrument est le seul qui permette d'évaluer rigoureusement le travail dépensé. On sait en eflet que l'on ne peut pas mesurer séparément, dans ce cas, la force électromotrice et l'intensité du courant pour calculer le travail. Les wattmètres, basés sur les actions des courants sur les courants, ne donnent pas non plus rigoureusement le travail. Enfin, la méthode électrométrique de M. Potier ('), de beaucoup la meilleure parmi celles que 1 on a indiquées jusqu'ici, peut être
(') Potier, Journal de Physique, i" série, t. X, 1881, p. 445-
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faussée par l'insuffisance de la formule ordinairement employée pour l'électromèlre ( ' ).
Fis. 2.
/\^ Enfin, l'instrument peut être employé comme électromètre différentiel, en utilisant la faculté de séparer, au point de vue électrique, les plateaux supérieurs et les plateaux inférieurs. Cette disposition permet de comparer les résistances par une méthode plus rapide que celle du pont de Thomson, en éliminant l'influence des contacts (-).
(') LuDEBOER, Lumière électrique. iS88.
(-) La figure 2 l'eprcsente une vue perspective de l'appareil.
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L'appaieil se compose d'un électroscope à une seule lame mobile d'or ou d'aluminium battus U {fig. i) fixée en D à une lame de
Fis. I.
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cuivre fixe L, soutenue elle-même par une pièce isolante i. On étudie la conductance de l'air entre les plateaux P et P'. Ces plateaux, soutenus par les tiges métalliques t et ^', sont en relation électrique, le premier avec la cage métallique AA.AA de l'instrument, le deuxième avec les lames de l'électroscope.
On charge par influence l'électroscope en agissant sur le plateau P' avec un bâton d'ébonite électrisé. La lame L' est déviée de la verticale et, l'appareil étant bien isolé, cette lame garde sa déviation pendant un temps considérable lorsque aucune substance
(') D'après une notice publiée par la Société centrale de Produits chimiques, cet appareil a été présenté à la Société française de Pliysique (19 janvier 1900).
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radioactive n'agit. Pour étudier l'effet des substances radioactives, celles-ci, généralement réduites en poudre, sont étalées en couches minces sur le plateau P. Les radiations émises rendent l'air conducteur entre les plateaux, et, si l'on charge l'électroscope, il se décharge spontanément. La vitesse avec laquelle se déplace la lame L' pendant la décharge donne une mesure de l'intensité des radiations émises par les corps radioactifs.
Pour évaluer la vitesse de déplacement de la lame, on regarde la partie inférieure de celle-ci au moyen d'un microscope fixe {fig- 2 ) muni d'un micromètre oculaire. A.u moyen d'un chronomètre ou
Fii
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d'une montre à secondes, on note le temps nécessaire pour que l'image du bord antérieur de la lame se déplace sur le micromètre d'un nombre de divisions déterminé. Avec un éclairage convenable, le bord antérieur, mis au point, apparaît comme une hgne assez fine dont la position sur le micromètre peut être notée avec précision.
L'électroscope proprement dit est enfermé dans une cage métallique AÂAA. {fig. 2) fermée par deux glaces.
Les plateaux sont situés dans une autre boîte métallique CCCC, constituée par une paroi de la première et un chapeau qu'on peut retirer pour introduire la substance et charger réiectromètre et remettre ensuite pour faire la mesure. (Sur la figure i, le cha-
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peau est retiré.) On peut facilement procéder au nettoyage de cette partie de l'appareil dans laquelle on doit éviter la présence de poussières radioactives.
La tige t' du plateau P' passe par un trou G au travers de la
paroi métallique de la première cage sans toucher à cette paroi. Le plateau P' est ainsi bien isolé et les poussières radioactives ne peuvent que très difficilement pénétrer dans la première cage où un bon nettoyage serait difficile (').
(') Le même constructeur a établi, sur les indications de Curie, un modèle transportable d'électroscope pour l'étude des substances radioactives. La forme en est plus ramassée que celle de l'appareil ci-dessus. On peut approcher de la feuille d'aluminium une lame de lailon pour le transport.
Cet appareil est destiné aux mesures de radioactivité à exécuter sur le terrain.
11 est représenté figure 3.
(Note des éditeurs.)
I. — Principe et description
On mesure à l'aide d'une balance de torsion la force qui s'exerce sur un corps lorsqu'il est placé dans un champ magnétique non uniforme créé par un aimant |)ermanent. La force est maximum pour une certaine position du corps par rapport à l'aimant : c'est cette position que l'on utilise dans les mesures. Le cbamp est créé par un aimant permanent NS, de forme annulaire, à pièces polaires biseautées et à entrefer assez étroit {/ig. i et 2). Le corps est placé dans un tube de verre t fixé à l'une des extrémités d'une tige
(') Communication faite à la Société française de Physique, séance du 3 avril
(-) Nous rappellerons que le coefticient d'aimantation spécifique Iv est le rapport de l'intensité d'aimantation spécifique pi = — — ( OIl iiionient magnétique: M masse) au champ magnétisant.
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légère TT, en aluminium, suspendue en O à un fil de platine. A l'autre extrémité de la tige, se trouve placé un micromètre m sur
Fi!
lequel est braqué un microscope M. Ce dispositif permet de suivre et de mesurer les déplacements de la balance de torsion.
Le tube / contenant le corps est placé dans le plan de symétrie
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normal à la ligne des pôles, et il est attiré ou repoussé {Jîg. 2) suivant la direction ax noi'male à la ligne des pôles (' ).
L'aimant est mobile; on peut le déplacer par translation [dans la direction indiquée par la flèche {fig. 2)]. L'aimant étant d'abord
Fig. 2.
éloigné du corps, si on l'approche de celui-ci, il se produit une attraction quand le corps est paramagnétique, une répulsion quand le corps est diamagnétique, et le mouvement du micromètre indique le sens de l'efiet produit.
Quel que soit l'ellet initial observé, en approchant l'aimant d'une façon continue, on constate que le déplacement du micromètre va d'abord en augmentant, passe par un maximum {fig. 2, position 1 de l'aimant et t du tube), puis diminue pour s'annuler de nouveau quand le tube contenant le corps se trouve placé sur la ligne des pôles, entre les deux branches de l'aimant. La force s'annule en effet pour cette position symétrique. Si l'on continue à déplacer l'aimant dans le même sens, celui-ci passe de l'autre côté du corps et s'éloigne progressivement. La déviation indiquée par le micromètre change de sens, passe par un maximum {fig- 2, position 2 de l'aimant et f' du tube) et s'annule de nouveau quand
rfH,
(') L'action du champ sur le corps est donnée par la formule /= KMH^. — -' ,
dx
dans laquelle K est le coefficient d'aimantation spécifique, M la masse, H^ la valeur de l'inteiisilé de champ dans la direction ay parallèle à la ligne des pôles,
— ^ la dérivée du champ par rapport à une direction ax normale à celle du dx
champ.
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l'aimant est suffisamment éloigné du corps. On note les divisions du micromètre qui coïncident avec le réticule du microscope pour les deux positions correspondant aux déviations maxima [positions t et t' {fig. 2 )]. Ces deux positions sont celles pour lesquelles la force passe par un maximum. La différence des lectures au micromètre est proportionnelle à la somme des deux valeurs maxima de la force, ces deux valeurs étant d'ailleurs égales entre elles, si l'appareil est symétrique.
Pour parfaire la description de l'appareil, nous indiquerons que le déplacement de l'aimant est obtenu en le rendant solidaire d'un chariot C, guidé par deux glissières fixes, obéissant au mouvement direct ou rétrograde d'une vis V qui tourne dans un écrou fixé sous le chariot. L'une des glissières porte une graduation, le chariot mobile un trait de repère. L'équilibre de la balance de torsion se règle à l'aide d'un contrepoids cylindrique en laiton P et d'un cavalier/? en aluminium. L'éclairage du micromètre se fait à l'aide du miroir A mobile dans plusieurs directions. L'amortissement est assuré par le frottement d'une palette B en aluminium dans de l'huile de vaseline disposée dans le récipient D. Un bouchon K permet d'enlever ou de placer le tube de verre sans ouvrir la cage de la balance.
En ce qui concerne le tube de verre, il est suspendu par deux anneaux superposés, fixés à la tige TT. Le rebord qu'il porte s'appuie sur l'anneau supérieur, tandis que l'anneau inférieur le guide verticalement. L'appareil est réglé convenablement quand, le trait de repère du chariot coïncidant avec le zéro de la graduation de la glissière, le tube est symétriquement placé par rapport aux pièces polaires de 1 aimant.
Le tube de verre de l'appareil étant soumis aux actions magnétiques aussi bien que la substance qu'il contient, il est nécessaire de faire une expérience avec le tube seul et de retrancher l'effet dû au tube de verre de l'effet total dû au tube rempli de substance. Il est avantageux de rendre cette correction faible en utilisant un verre à coefficient d'aimantation aussi petit que possible.
Le verre employé dans l'appareil est très légèrement diamagnétique à la température de i5".
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II. — Mesures
i" Pour des mesures relatives, on prendra comme terme de comparaison un corps ou une solulion dont le coefficient d'aimantation est connu.
Si A est la ditFérence des lectures faites au micromètre pour une masse m du corps, A' le résultat d'une mesure faite avec une masse m' du corps de comparaison, A" la mesure lorsqu'on opère avec le tube de verre seul, K et Iv' les coefficients d'aimantation spécifique du corps à étudier et du corps de comparaison, le rapport de ces coefficients sera donné par la formule
A — A" Km
Cette formule, vraie dans le cas où les trois corps sont paramagnétiques, sera généralisée d'après la convention suivante : on considérera les différences telles que A comme positives quand il s'agira d'une attraction (corps paramagnétique), et comme négatives s'il s'agit d'une répulsion (corps diamagnétique). Par exemple, la différence A dans le cas de l'eau est négative.
Toutefois la formule précédente nest qu'approchée : la formule exacte doit en effet tenir compte du magnétisme de l'air.
2" Correction due au magnétisme de V air. Formule exacte. — Soient x', x" les susceptibilités en volume du corps de comparaison, supposé magnétique, et de l'air. Soient D' la densité du corps de comparaison et A une constante de l'appareil. En réalité, l'expression de la force, quand on opère avec le corps de comparaison, est
or
Lorsqu'on fait la mesure a\ec un corps paramagnétique de sus-
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ceptibilité x et de densité D, la valeur réelle de la force est dans ce cas
d'où
Divisons les équations (4) et (3) membre à membre,
F y." / ^ \ ' ■''- '" K Ink ^D (m/ Â^^ÔT
Posons
C'est le rapport déterminé précédemment à l'aide de la formule (i). On a
T^-'-h-Kl?^-^)]^'^-
D'F' D'où, enfin, en remplaçant A par sa valeur tirée de l'équation (2)
( ' ) Il est inutile de faire cette approximation. En tirant — - et — ^7- des equa-
lions ( 3 ) et ( 4 ), et en divisant, on obtient aisément pour déterminer le rapport —,
l'équation exacte ( 6' ) :
qui est même plus simple que l'équation approchée ( 6). L'erreur qui résulte dans la pratique de l'emploi de cette dernière est d'ailleurs négligeable. Dans le cas où le corps de comparaison est l'eau, le coefficient numérique du terme correctif des
formules de la page 601 est ' — ■ = o,o3û avec la formule approchée el
— 0,041 avec la formule exacte.
(iVote des éditeurs. )
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et le rapport -rr par sa valeur tirée de l'équation (5),
et, comme R'= =-/»
On prendra pour coefficient d'aimantation en volume de l'air x" la valeur o,o322. lo"" à 20" (' ).
3° Le corps de comparaison pourra être en particulier un corps bien défini tel que l'eau. — Dans ce cas, la différence A sera négative. Si le verre est, comme nous l'avons indiqué, diamagnétique, A'J sera également négatif. Ce sont les conditions que nous avons choisies pour l'emploi de l'appareil.
La formule générale (1), qui permet de connaître la valeur
approchée de -^ = /', devient donc :
Pour un corps paramagnétique
Pour un corps diamagné tique
— Al + A", K m'
formules dans lesquelles A,, A',, A'^ sont les valeurs numériques
particulières et absolues des différences observées dans l'expérience.
Comme d'ailleurs A', > A'^ en valeur absolue, il s'ensuivra que,
K pour un corps paramagnétique, /■ = —, = — /•, et, pour un corps
aiamagnetique, /= — = /■,, /■, étant une quantité positive.
Par suite également, la formule exacte générale (6) donnera (-) :
(') P. Curie, Annales de Chimie et de Physique, iSgS, p. S^/j. (-) Voir la note ('), p. 599.
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a. Pour un corps faiblement magnétique
g°~'''['^o,;9^o,o3(MÏ^')j'
puisque x" pour l'air = o,o322. i o~^, et K. pour l'eau peut être pris égal à — 0.79. lo"" (' ) ; ou encore
b. Pour un corps diamagnétique
Pour l'application de ces diverses formules, il sera d'ailleurs facile et commode que les masses m et m' se rapportent à un même volume : pour cela, on remplira le tube de verre jusqu'à un trait de repère.
4° Pour des mesures absolues, on pourra admettre que le coefficient d'aimantation spécifique de l'eau a la valeur précédemment indiquée, — o.'-g.io"" à la température ordinaire, ce chiffre étant corrigé du magnétisme de l'air (2).
III. — Expériences avec les sels de radium
Nous avons trouvé, avec cet appareil, que le chlorure de radium pur est paramagnétique. Son coefficient d'aimantation spécifique absolu, corrigé du magnétisme de l'air, comme il vient d'être indiqué, est i ,o5. lo"", en adoptant — 0,7g. lo"" pour le coefficient d'aimantation de l'eau qui nous a servi de corps de comparaison.
Le Tableau suivant montre d'ailleurs qu'un produit contenant environ | de chlorure de radium pour ^ de chlorure de baryum est diamagnétique, son coefficient d'aimantation spécifique étant inférieur à celui du chlorure de baryum pur : ce qui confirme le fait précédemment énoncé :
Chlorure de baryum pur K = — 0,40. 10—*
» radifère K= — o.'io.io—^
( ■ ) P. CiRiK, loc. cit., p. 3:9.
(-) La figure 3 représente le modèle perfectionné de balance magnétique Curie
En 1899, M. Sl.-Meyer a annoncé que le carbonate de baryum
et Chéneveau, présenté le 19 avril 1906 à la Société de Physique et construit par la Société centrale de Produits chimiques.
Les auteurs ont substitué au mouvement de translation de l'aimant, un mouvement de rotation autour d'un axe O, situé dans le prolongement du (11 de
Fi«, H.
suspension. Ce nouveau mouvement est beaucoup plus doux que le premier. Il peut être commandé de l'extérieur et à distance à l'aide des deux cordons set*, qui agissent sur le levier RV.
Ce dispositif permet d'employer la méthode par réflexion pour lire les déviations
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radifère était paramaonétique ('). Cependant M. Mejer avait opéré avec un produit extrèmenient peu riclie, contenant peut-être y^ûô de radium, qui aurait du être diamagnétique. Ce corps contenait peut-être une petite impureté ferrifère.
(à l'aide du miroir m). L'observateur placé devani réclielle de lecture a sous la inaia un manipulateur formé par un levier, qui tourne autour d'un axe vertical (ixé sur un lourd trépied et aux extrémités duquel sont tendus les cordons. Il agit sur ce levier à l'aide d'un bouton moleté ou mieux en manœuvrant les bouts des cordons à la façon des guides d'un cheval.
Ils ont aussi substitué à l'amortisseur à liquides du premier modèle un amortisseur magnétique réglable. Il est formé d'un secteur de cuivre S', qui se déplace dans l'entrefer d'un petit aimant A. On modifie l'amortissement en faisant tourner l'aimant de façon à changer la position du secteur dans le champ. Ce réglage de l'amortissement est nécessaire quand on change le fil de suspension pour faire varier la sensibilité.
Dans le premier modèle, on était obligé, pour cela, de modifier la nature du liquide amortisseur. Des mélanges d'huile de vaseline et de pétrole ou d'huile de ricin et d'essence de cèdre ont donné de bons résultats. Mais ce procédé était évidemment moins commode. {Note des éditeurs.)
(') St.-Meyer, Wied. Ann., t. LWIII, 1899. — H. du Bois, Propriétés magnétiques de la matière oondérable {Congrès de Physique, igoo, p. 5oo).
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